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Vorrede. 


i/as  YorliegeDde  Werk,  welches  ich  hiermit  als  z  w  e  i  t  e  Auflage  meines 
im  Jahre  1859  erschieneDen  Baches  der  Oeffentlichkeit  übergebe,  hat  mit 
dem  ursprünglichen  durchaus  nichts  weiter  gemein,  als  den  Titel. 

Während  ich  bei  der  Abfassung  der  ersten  Ausgabe  zunächst  nur  die 
Absicht  hatte,  die  Aufmerksamkeit  der  Mechaniker  auf  die  Lehren  und  die 
Resultate  der  Untersuchungen  der  mechanischen  Wärmetheorie  hinzulenken 
und  ich  zq  diesem  Zwecke  die  Resultate  der  bis  dahin  erschienenen,  zer- 
streuten Arbeiten  verschiedener  Schriftsteller,  vereinigt  mit  eigenen  Unter- 
suchungen, im  Zusammenhange  und  übersichtlich  darzulegen  bemüht  war, 
habe  ich  bei  der  Bearbeitung  vorliegender  Schrift  ein  ganz  anderes  Ziel  vor 
Augen  gehabt. 

Die  Schrift  sollte  ein,  speziell  für  Techniker  bestimmtes 
Lehrbuch  der  mechanischen  Wärmetheorie  werden  und  enthält 
daher  alle  diejenigen  Theile  der  Maschinen-Mechanik  behandelt,  die  sich 
auf  die  Wärmelehre  stützen  und  die  auf  Grund  der  neuem  Anschauungen 
über  das  Wesen  der  Wärme  auch  eine  neue  Behandlung  und  Bearbeitung 
erfahren  mnssten.  Als  Lehrer  der  technischen  Mechanik  und  Maschinen- 
lehre an  einer  höhern  technischen  Lehranstalt  musste  ich  von  jeher  darauf 
bedacht  sein,  mit  Aufmerksamkeit  vor  Allem  die  Fortschritte  in  der  Physik 
zu  verfolgen  und  die  Ergebnisse  der  neuesten  physikalischen  Forschungen 
zur  weitem  Ausbildung  der  von  mir  gepflegten  Wissenschaft  zu  verwerthen 
suchen.  Schon  bei  meinem  ersten  Studium  der  altem  Abhandlungen  über 
die  mechanische  Wärmetheorie  erkannte  ich  die  grosse  Bedeutung,  welche 
dieser  neue  Zweig  der  Physik  auch  für  die  weitere  Ausbildung  der  Mechanik, 
ins  Besondere  der  theoretischen  Maschinenlehre  erlangen  müsse  und  habe 
daher  seit  zelm  Jahren  gewisse  Theile  meiner  Vorlesungen  am  eidgenössi- 
schen Polytechnikum  fort  und  fort  den  Anforderungen  der  neuen  Wärme- 
lehre gemäss  umgeändert  und  weiter  ausgebildet. 


VI  Vorrede. 

Der  grössere  Theil  des  Yorliegenden  Buches  ist  neu  und  umfas^t  die 
Resultate  meiner  Untersuchnngen  in  der  angedeuteten  Richtung :  &chon  ein 
Blick  auf  das  Inhalt>verzeichniss  wird  die  Reichhaltigkeit  der  Ausbeute  er- 
kennen lassen  und  zeigen,  welche  Menge  von  technischen  Fragen  durch 
die  Sätze  der  mechanischen  Wärmetheorie  ihre  Lösung  und  BeantwortuDg 
finden. 

Dass  ich  bei  meinen  Bestrebungen,  von  der  neuen  Wärmelehre  den 
angewandten  Theil  als  einen  besondern  Zweig  schon  jetzt 
abzuziehen,  vor  Allem  mein  Augenmerk  der  Theorie  derjenigen  Kraft- 
maschinen zuwenden  musste,  bei  denen  im  Grunde  die  Wärme  als  Motor 
wirkt,  ist  natürlich.  In  den  letzten  Jahren  ist  kein  Werk  mechanischen 
Inhalts  erschienen,  in  welchem  nicht  die  Hoffnung  ausgesprochen  wurde, 
es  möge  bald  gelingen,  die  Theorie  der  calorischen  Maschinen  und  der 
Dampfmaschinen  auf  Grund  der  mechanischen  W^ärmetheorie  aufzubauen . 

Ich  glaube  nun ,  dass  meine  neue  Theorie  der  Dampfmaschinen , 
welche  ich  diesem  Werke  einverleibt  habe,  den  Ansprüchen,  welche  die 
mechanische  Technik  an  die  mechanische  Wärmetheorie  gestellt  hat,  ent- 
sprechen wird  und  dass  sie  die  ältere  Theorie  des  Grafen  Pambour  sehen 
in  der  von  mir  gegebenen  Ausdehnung  vollständig  zu  ersetzen  vermag. 
Es  wäre  mir  leicht  gewesen,  gerade  diesen  Theil  des  Buches  weit  ausfuhr- 
lieber  zu  behandeln ;  es  schien  mir  aber  der  ganzen  Anlage  des  Werkes 
mehr  entsprechend,  zunächst  nur  in  allgemeinen  Zügen  die  Resultate  mei- 
ner Untersuchungen  vorzuführen  und  vor  allen  Dingen  mein  Urtheil  über 
das  wahre  Wesen  unserer  Dampfmaschinen,  über  den  Grad  der  Vollkom- 
menheit des  Prozesses,  welchen  dieselben  ausführen  und  über  den  Prozess 
einer  theoretisch  vollkommenen  Dampfmaschine  hier  niederzulegen.  Die 
wenigen  Bogen,  welche  diese  Betrachtungen  enthalten,  geben  die  vollstän- 
digen Grundlagen  einer  neuen  Dampfmaschinenlehre  und  es  wird  jedem 
wissenschaftlich  gebildeten  Mechaniker  leicht  werden,  auf  diesen  Grund- 
lagen weiter  zu  bauen. 

Was  im  Uebrigen  die  ganze  Anlage  des  Buches  betrifit,  so  musste  ich, 
bevor  überhaupt  von  Anwendungen  die  Rede,  sein  konnte,  zunächst  die 
theoretischen  Theile  voraussenden  und  das  ist  im  Wesentlichen  im  ersten 
Abschnitte,  welcher  die  Ableitung  der  Hauptgleichungen  enthält,  gesche- 
hen. Hier  und  bei  mehreren  der  allgemeinern  Untersuchungen  über  das 
Verhalten  der  Gase,  der  Dämpfe  und  der  flüssigen  und  festen  Körper  be- 
fand ich  mich  auf  einem  Felde,  das  schon  von  andern  Schriftstel  lern  le 
treten  und  mit  den  schönsten  Erfolgen  von  Clapeyron,  Clausius, 
Kankine,    W.    u.  J.  Thomson,   Joule,    Hirn   u.    A.  ausgebeutet 
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worden  ist.  Bei  Abfassung  dieser  Theile  habe  ich  jedoch  in  den  Ent- 
wickelungen  einen  neuen  Weg  eingeschlagen  und  vor  allen  Dingen  mög- 
lichste Einfachheit  und  Klarheit  in  der  Darstellung  angestrebt,  ohne  dass 
dadurch,  ich  hoffe  es,  der  strengen  Wissenschaftlichkeit  des  Gegenstandes 
Abbruch  geschehen  ist ;  ich  habe  gesucht,  die  Hauptsätze  der  Wärme- 
theorie durch  analoge  Sätze  aus  der  Mechanik,  die  meinen  Lesern  geläufig 
sinc^  zu  erläutern  und  habe  dabei  gewissenhaft,  ich  darf  sagen,  mit  ängst- 
licher Gewissenhaftigkeit  hervorgehoben,  welchen  Schriftstellern  die  neue 
Wärmelehre  die  Entdeckung  und  Aufstellung  neuer  Sätze  zu  verdanken 
bat.  Die  vorliegende  Schrift  ist,  wenigstens  in  der  deutschen  Literatur, 
das  erste  Lehrbuch  der  mechanischen  Wärmetheorie,  wenigstens  das  erste 
Buch,  welches  die  Grundsätze  derselben  und  die  Ergebnisse  der  Untersuch- 
ungen verschiedener  Schriftsteller  übersichtlich  und  im  Zusammen- 
hange darlegen  soll ;  es  war  daher  meine  Pflicht,  vor  Allem  in  dankbarer 
Anerkennung  derjenigen  Männer  zu  gedenken,  die  vorzugsweise  zu  der 
raschen  Entwickelung  des  neuen  Zweiges  der  Physik  beigetragen  haben. 

Ich  glaube,  keine  der  wichtigem  Arbeiten  unerwähnt  gelassen  und 
in  der  Beurtheilung  derselben  keine  Ungerechtigkeit  begangen  zu  haben ; 
die  Literatur  über  die  mechanische  Wärmetheorie  ist  noch  keineswegs  so 
ausgedehnt,  dass  sich  nicht  recht  wohl  noch  der  Grad  der  Betheiligung 
der  einzelnen  Schriftsteller  übersehen  Hesse.  In  den  meisten  Fällen,  in 
denen  sich  meine  Darstellung  und  meine  Entwickelungen  von  denen  An- 
derer unterscheidet,  habe  ich  nicht  weiter  auf  den  Unterschied  hingewiesen, 
in  keinem  Falle  aber  solche  Gelegenheit  benutzt,  die  Thätigkeit  und  die 
Bestrebungen  Anderer  herabzusetzen;  der  Wissenschaft  ist  mit  einem 
solchen  Verfahren  nicht  gedient  und  am  wenigsten  wäre  dasselbe  in  einem 
Lehrbuche  am  Platze. 

Der  allgemeine  theoretische  Theil  dieser  Schrift  ist  ausführlicher  ge- 
halten, als  es  eigentlich  der  Zweck,  den  ich  im  Auge  hatte,  erfordert  hätte, 
er  enthält  alle  Sätze  der  mechanischen  Wärmetheorie,  die  wir  als  fest- 
stehende und  direct  aus  den  Grundprinzipien  hervorgehende  ansehen  kön- 
nen. Ich  mache  zwar  keinen  Anspruch  darauf,  dass  auch  Physiker  in 
allen  Theilen  mit  dem  Gegebenen  sich  befriedigt  erklären  sollen,  hege  aber 
doch  die  Hoffnung,  dass  nicht  blos  in  technischen  Kreisen  das  Buch  als 
ein  für  das  erste  Studium  brauchbares  angesehen  werden  wird. 

Was  den  angewandten  Theil  betrifft,  der,  wie  ich  schon  erwähnte, 
fast  durchgehends  Neues  enthält,  so  unterlasse  ich  hier  eine  nähere 
Besprechung  desselben,  indem  ich  einfach  auf  das  Inhaltsverzeichniss 
verweise ;    nur    in   Betreff    der    zahlreichen    Tabellen ,    besonders    der 
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grossen  Tabellen  des  Anhanges,  halte  ich  einige  nähere  Angaben  für  noth- 
wendig. 

Die  Tabellen  sind  sämmtlich  nen  berechnet  und  zwar  auf  Orund 
der  neuesten  Untersuchungen  Regnault's.  Sofort  nach  dem  Erscheinen 
des  zweiten  Bandes  von  Regnault's  i>ReIation  des  expdriences  entre- 
prises  pour  d^terminer  les  lois  et  les  donn^s  physiques  ndcessaires  au 
caicul  des  machines  k  feu.  Paris  1862«  begann  ich  auch  die  mühevolle 
und  zeitraubende  Arbeit  der  Berechnung  der  neuen  Dampftiibellen ;  ich 
würde  aber  gewiss  bald  von  dieser  Arbeit  zurückgetreten  sein,  wenn  mir 
nicht  das  Arithmometer  von  Thomas  zur  Verfügung  gestanden  hätte;  alle 
Werthe  der  Tabellen  des  Buches  sind  mit  dieser  Maschine  berechnet,  da- 
her kommt  es  auch,  dass  die  Zahlenwerthe  auf  mehr  Dezimalstellen 
notirt  sind,  als  fUr  gewöhnliche  Rechnungen  erforderlich  ist.  Wären  die 
Werthe  durch  Rechnung  mit  Logarithmen  gewonnen  worden,  so  würde  die 
Aufführung  der  letzten  Dezimalstellen  freilich  sehr  unnöthig  gewesen  sein, 
da  sie  dann  keinen  Anspruch  auf  Oenauigkeit  machen  könnten. 

Von  den  Tabellen  des  Anhanges  habe  ich  bei  meinen  Untersuchungen 
fast  nur  von  den  auf  Wasserdämpfe  bezüglichen  Gebrauch  gemacht,  wenn 
ich  doch  auch  für  die  übrigen  Dämpfe,  die  auf  Orund  der  bewundernswür- 
digen Versuche  Regnault's  eine  Untersuchung  in  gleicher  Ausdehnung 
zulassen,  Tabellen  berechnete  und  hier  beilegte,  so  geschah  es  in  der  Ab- 
sicht, Andern  das  Material  für  weitere  Forschungen  an  die  Hand  zu  geben 
und  überhaupt  die  Regnaul  tischen  Versuchsresultate  so  weit  zu  ver- 
werthen,  als  es  nach  dem  jetzigen  Stande  der  mechanischen  Wärmetheorie 
möglich  ist.  Auf  die  Berechnung  und  Correctur  der  Tabellen  habe  ich 
die  grösste  Sorgfalt  verwendet,  so  dass  sie  mit  Vertrauen  aufgenommen 
werden  können. 
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Einleitung. 


Die  Untersuchungen  der  Eigenschaften  des  Lichtes  haben  zu 
der  jetzt  allgemein  herrschenden  Ansicht  geführt,  dass  im  ganzen 
Welträume  ein  äusserst  feiner,  elastischer  Stoff,  der  »Aether«, 
verbreitet  ist;  ein  Stoff,  der  alle  Körper  durchdringt  und  dessen 
Theilchen  sich  in  vibrirender,   schwingender  Bewegung  befinden. 

Aehnlich  wie  von  einem  schwingenden  Körper  die  ihn  um- 
gebende Luft  in  Schwingungen  versetzt  wird,  die  sich  nach  allen 
Richtungen  wellenförmig  verbreiten  und  die,  in  das  Ohr  ge- 
langend, unter  Umständen  die  Empfindung  des  Tones  erzeugen, 
ebenso  gehen  von  einem  leuchtenden  Körper  Schwingungen  des 
Aethers  aus,  die  in  unser  Auge  tretend  unter  gewissen  Ver- 
hältnissen den  Lichteindruck  hervorbringen. 

Im  einen  Falle  schwingen  die  Lufttheilchen ,  im  andern  Falle 
die  Aethertheilchen  um  gewisse  Gleichgewichtslagen,  und  die  Fort- 
pflanzung des  Schalles,  beziehungsweise  des  Lichtes,  besteht 
darin,  dass  nach  allen  Richtungen  hin,  vom  Mittelpunkte  der 
Erschütterung  ausgehend,  mehr  und  mehr  Theilchen,  angeregt 
durch  die  vorhergehenden,  in  Schwingungen  gerathen. 

Der  Unterschied  der  Töne  bei  der  Schallbewegung  hat  seinen 
(■rrund  in  der  grossem  oder  kleinem  Anzahl  der  Schwingungen, 
welche  die  Lufttheilchen  in  einer  gewissen  Zeit,  z.  B.  in  der 
Sekunde  machen;  je  schneller  die  Schwingungen  auf  einander 
folgen,  um  so  höher  erscheint  der  Ton ;  die  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit ist  aber  unabhängig  von  der  Dauer  einer  Schwingung. 

In  ähnlicher  Weise  erklären  sich  die  verschiedenen  Farben 
aus  der  Verschiedenheit*  der  Anzahl  der  Aetherschwingungen  in 
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einer  gewissen  Zeit;  während  anch  hier  die  Geschwindigkeit,  mit 
welcher  die  Wellen  der  verschiedenfarbigen  Lichtstrahlen  im  Räume 
fortschreiten,  für  alle  Strahlen  die  gleiche  ist. 

Die  Hypothese,  dass  das  Licht  kein  Stoff,  sondern  etwas 
dem  Schalle  Analoges  sei,  dass  es  in  der  Fortpflanzung  oscilla- 
torischer  Bewegung  der  kleinsten  Theile  eines  eigenthümlichen 
Mittels  bestehe  (Undulations  -  oder  Vibrationshypothese) ,  wurde 
zuerst  von  Huyghens  (1690)  aufgestellt;  aber  erst  seit  Anfang 
dieses  Jahrhunderts,  seit  durch  die  Arbeiten  von  Young  und 
Fresnel  und  durch  die  mathematischen  Untersuchungen  von 
Cauchy,  Green  u.  A.  dargelegt  wurde,  dass  mittelst  dieser 
Hypothese  alle  bekannten  Erscheinungen  des  Lichtes,  die  Beugung, 
Polarisation,  Interferenz  und  Doppelbrechung  klar  und  einfach  sieh 
erklären  lassen,  ist  die  Undnlationstheorie  allgemein  angenommen, 
und  die  von  Newton  aufgestellte  Emanationstheorie,  wonach  das 
Licht  ein  Stoff  sein  soll,  dessen  Theilchen  von  den  leuchtenden 
Körpern  mit  grosser  Geschwindigkeit  ausgesendet  werden,  ver- 
lassen worden. 

Die  allgemeine  Annahme  der  Undnlationstheorie  bei  Erklärung 
der  Lichterscheinungen  hat  aber  dahin  geführt,  die  Imponderabi- 
lien, die  unwägbaren  Stoffe  überhaupt  aus  der  Physik  nach  und 
nach  zu  verbannen;  mehr  und  mehr  verbreitet  sich  die  Ansicht, 
dass,  wie  das  Licht,  auch  die  Wärme,  die  Elektrizität  und  der 
Magnetismus  Aeusserungen  von  Bewegung  der  kleinsten  Theile 
ein  und  desselben  Stoffes,  des  Aethers,  sind. 

Die  Annahme  der  Undnlationstheorie  für  das  Licht  führten 
wenigstens  zunächst  zu  der  Folgerung,  dass  auch  die  Wärme  und 
zwar  die  strahlende  Wärme  eine  Bewegung  kleinster  Theile 
sein  müsse. 

Aus  den  schönen  Versuchen  Melloni^s  geht  unzweifelhaft 
hervor,  dass  die  strahlende  Wärme,  wie  das  Licht,  in  Trans- 
versalschwingungen des  alle  Körper  durchdringenden  Aethers  be- 
steht. Die  Wärmestrahlen  sind  nichts  Andres,  als  eine  gewisse 
Art  von  unsichtbaren  Lichtstrahlen,  die  aus  Aetherschwingungen 
bestehen,  deren  Schwingungsdauer  von  der  der  sichtbaren  Strahlen 
verschieden  ist. 

Unser  Auge  vermag  solche  Strahlen  nicht  mehr  als  Licht  zu 
empfinden,  ebenso  wie  das  Ohr  nicht  im  Stande  ist,  Töne  zu 
hören  oder  mit  andern  Worten  Luftsch^ngungen  uns  zum   Be- 
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wasstsein  zu  bringen,  deren  Schwingungsdauer  anter  ein  gewisses 
Maass  sinkt. 

Lässt  man  durch  eine  kleine  Oeffnung  im  Fensterladen  eines 
dunkeln  Zimmers  Sonnenstrahlen  auf  ein  ßlasprisma  treten ,  so 
erscheint  bekanntlich  auf  einem  gegenüberstehenden  weissen 
Schirm  ein  Bild  aus  farbigen  Streifen;  man  erkennt  die  Regen- 
bogenfarben,  die  der  Reihe  nach  sind:  roth,  orange«  gelb,  grün, 
hellblau,  dunkelblau  und  violett.  Das  weisse  Sonnenlicht  zeigt 
sich  zusammengesetzt  aus  verschiedenen  farbigen  Strahlen,  deren 
Trennung  aus  der  verschiedenen  Brechbarkeit  sich  ergiebt,  die 
sich  nicht  weiter  zerlegen  lassen,  die  aber  vereinigt,  wieder 
weisses  Licht  geben. 

Am  wenigsten  wird  das  Roth,  am  stärksten  das  Violett  ab- 
gelenkt, und  die  verschiedene  Ablenkung  steht  in  direkter  Be- 
ziehung zu  den  Wellenlängen  der  verschiedenfarbigen  Strahlen 
und  zu  der  Anzahl  der  Oscillationen ,  welche  die  Aethertheilchen 
in  gewisser  Zeit  machen.  Beim  äussersten  Roth  des  Spectrumd 
beträgt  nach  Fresnel  diese  Schwingungszahl  4SI  Billionen 
(Millionen  mal  Millionen]  in  der  Sekunde  und  beim  äussersten 
Violett  764  Billionen. 

Die  Ausbreitung  der  Farben  im  Spectrum  ist  verschieden, 
am  grössten  beim  Violett,  am  kleinsten  beim  Qtelhy  während  um- 
gekehrt nach  Fraunhofer  die  Lichtstärke  beim  Violett  am 
kleinsten  ist  und  zunimmt  bis  zum  Gelb,  um  von  da  nach  dem 
Roth  hin  wieder  abzunehmen.  Im  Gelb  liegt  sonach  das  Maximum 
der  Lichtstärke. 

Nun  ergiebt  aber  eine  weitere  Untersuchung  des  Spectrums 
ein  Resultat,  das  für  unsere  Betrachtungen  von  besonderer  Be- 
deutung ist ;  es  zeigt  sich  nämlich ,  dass  die  Fläche ,  auf  welche 
das  Spectrum  fällt,  erwärmt  wird,  dass  aber  hinsichtlich  dieser 
Erwärmung  eine  andere  Vertheilung  stattfindet,  als  in  Hinsicht 
der  Lichtstärke. 

Erzeugt  man  das  Spectrum  durch  ein  Steinsalzprisma,  weil 
dieses  die  Wärmestrahlen  am  vollkommensten  durchlässt,  so  zeigt 
sich  im  Violett  die  Erwärmung  am  geringsten,  nimmt  nach  dem 
Roth  hin  mehr  und  mehr  zu  und  erreicht  im  dunkeln  Raum 
ausserhalb  des  Roth  erst  das  Maximum,  um  weiterhin  wieder  ab- 
zunehmen.    Die  Erwärmung  kann   bis   auf  zwei  Dritttheile  des 
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sichtbaren  Spectrums  über  das  Roth  hinaus,  also  nach  der  Seite 
der  geringem  Brechbarkeit,  noch  verfolgt  werden. 

Das  Wärmespectrum  fällt  sonach  zum  Theil  auf  das  optische 
Spectrum,  zum  Theil  in  den  dunkeln  Raum  jenseits  des  Roth. 

Man    muss    daraus    schliessen,    dass   es   ausser   den    sicht- 
baren Strahlen,    den    eigentlichen    Lichtstrahlen,    noch    Strahlen 
gicbt,  die  wir  nicht  sehen,  die  sich  aber  durch  Erwärmung  kund 
geben.     Diese  Strahlen,  welche  das  Wärmespectrum  bilden,  sind 
schwächer  gebrochen,   haben  also  eine  grössere  Wellenlänge  und 
grössere  Schwingungsdauer.   Die  stärkste  Erwärmung  findet  dem- 
nach durch  solche  Strahlen  statt,   bei  denen  die  Aethertheilchen 
weniger  als  4SI  Billionen  Schwingungen  in  der  Sekunde  machen. 
Der  Vollständigkeit   wegen  mag   noch   hinzugefügt   werden, 
dass  die  Untersuchung  der  andern  Seite  des  Spectrums,  ausserhalb 
des  Violett  zu  nicht  weniger  interessanten  Resultaten  geführt  hat. 
Strahlen,  bei  denen  die  Anzahl  der  Aetherschwingungen  mehr  als 
764  Billionen  in  der  Sekunde  beträgt,  entgehen  wieder  dem  Auge, 
sind  aber  nichts  destoweniger  vorhanden  und  äussern  sich  vor- 
nehmlich durch  chemische  Aenderungen,  die  sie  an  gewissen  Kör- 
pern hervorbringen. 

Auf  der  Fähigkeit  der  Lichtstrahlen,  gewisse  chemische  Ver- 
bindungen zu  zersetzen,  beruht  die  Photographie;  die  nähere 
Untersuchung  der  Farben  des  Spectrums  zeigt  aber,  dass  dem 
Roth  der  geringste,  dem  Violett  der  stärkste  Grad  dieser  Fähig- 
keit zukommt,  dass  aber  die  grösste  chemische  Wirkung  durch 
die  unsichtbaren,  ausserhalb  des  Violetten  liegenden, 
durch  die  sogenannten  ultravioletten  Strahlen  erzielt  wird. 

Das  Vorhandensein  der  ultravioletten  Strahlen  äussert  sich 
übrigens  auch  durch  die  Fluorescenz.  Gewisse  gefärbte  Pflanzen- 
extracte  leuchten,  sobald  man  sie  in  den  dunkeln  Raum  ausser- 
halb des  Violetten  bringt,  was  durch  die  Annahme  erklärt  wird, 
dass  diese  Körper  im  Stande  sind,  die  Schwingungszahlen  der 
auf  sie  fallenden  ultravioletten  Strahlen  herabzusetzen  und  sonach 
sichtbare  Strahlen  auszusenden. 

Wegen  der  genannten  Eigenschaften  des  auf  Seite  des  Vio- 
letten liegenden,  sichtbaren  und  unsichtbaren  Theiles  des  Spec- 
trums nennt  man  diesen  Theil  das  chemische  oder  Fluorescenz- 
Spectrum. 

Aus  dem  Erwähnten  geht  heiTor,    dass   das  sichtbare  Spec- 
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tnun  nur  ein  Theil- eines  grössern  und  zwar  der  kleinere  Theil 
dies  solchen  ist;  man  hat  häufig  die  sichtbare  Farbenreihe  mit 
einer  Tonleiter  verglichen,  in  welcher  sich  jeder  Farbenton  auf 
Gsnsid  der  bekannten  Schwingnngszahlen  der  verschiedenen  Far- 
ben bestimmen  lässt :  diese  acnstische  Eintheilung  zeigt,  dass  der 
akbtbare  Theil  nicht  ganz  eine  Okta,ve,  das  ganze  Spectrum 
soweit  jetzt  die  Kenntniss   reicht,    gegen   vier  Oktaven 


Der  grössere  Theil  davon  kommt  auf  das  Wärme- 
spectrnm  und  den  Wärmestrahlen  kommen  dieselben  Eigen- 
idofken  zu,  wie  den  sichtbaren  Strahlen,  den  Lichtstrahlen; 
hat  auch  an  ihnen  die  Erscheinung  der  Beugung  und  Inter- 
nachgewiesen,  Erscheinungen,  die  nur  durch  Aetherschwin- 
gimgen  ihre  Erklärung  finden;  ebenso  beweisen  die  Versuche 
Iber  Polarisation  und  Doppelbrechung  der  Wärmestrahlen ,  dass 
BU  es  hier,  wie  bei  Lichtstrahlen,  mit  Transversalschwin- 
pingen  des  Aethers  zu  thun  hat. 

Will   man   sonach   die  Aetherschwingungen ,    wenigstens  die 
IVansTersalschwingungen  mit  einem  Namen  umfassen,  so  gebührt 
.  iluM&  der  Käme  »Wärme«. 

Ein  Körper,  welcher  im  Stande  ist,  den  ihn  umgebenden 
iether  in  Schwingungen  zu  versetzen  und  diese  Eigenschaft 
koaunt  allen  Körpern  zu,  sendet  »Wärmestrahlen«  aus,  und 
unter  diesen  tritt  eine  gewisse  Art  auf,  die  unsere  GefUhlsncrven 
:iffieiren  und  im  gewöhnlichen  Sinne  erw^ärmend  wirken.  Eine 
andere  Art  dieser  Strahlen,  bei  denen  die  Schwingungszahlen 
mischen  die  vorhin  bezeichneten  Grenzen  fallen,  kann  ausser- 
dem in  unserm  Auge  die  Empfindung  des  Lichtes  hervorbringen. 
Wieder  andere  dieser  Wärmestrahlcn  und  zwar  im  Allgemeinen 
«Jche,  denen  eine  noch  grössere  Schwingungszahl  zukommt  als 
den  leuchtenden  Strahlen,  bekunden  ihre  Anwesenheit  durch  ihre 
cbemischeD  Wirkungen  und  durch  die  Fluorescenz, 

Die  Resultate  der  Untersuchungen  des  Spectrums,  die  wir 
nur  kurz  hervorgehoben  haben  und  nach  denen  die  strahlende 
Warme  unzweifelhaft  in  der  Fortpflanzung  oscillatorischer  Bewe- 
sfins  des  den  Kaum  erfüllenden  Aethers  besteht,  führen  nun  ohne 
Weiteres  zu  der  sehr  wahrscheinlichen  Annahme,  dass  auch  die 
in  einem  Körper  enthaltene  Wärme  zunächst  in  Schwingungen 
kleinster  Theile  ihren  Grund  haben  möge. 
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Was  die  Constitution  der  Körper  überhaupt  betrifft,  go  ist 
letzt  diejenige  Ansieht,  die  zuerst  von  AmpörO;  Poisson  und 
Gauehy  in  bestimmter  Weise  ausgesprochen  wurde,  die  yerbrei- 
tetste,  nach  welcher  die  Körper  aus  unveränderlichen,  durch  re^ 
lativ  sehr  grosse  Zwischenräume  getrennten  Theilchen,  den  »Kör- 
peratomen« bestehen.  Die  Atome  sind  so  klein,  dass  in  einer  fttr 
unsere  Sinne  verschwindend  kleinen  Stoffmenge  eine  ungemein 
grosse  Anzahl  enthalten  sein  kann,  und  es  giebt  so  viele  ver- 
schiedene Arten,  als  es  chemisch  einfache  Stoffe  giebt. 

Solcher  Atome,  die  anziehend  auf  einander  wirken,  können 
sich  mehrere,  verschiedener  oder  gleicher  Art,  zu  einer 
Gruppe  vereinigen,  und  eine  solche  Gruppe  heisst  ein  Molekttl. 
Auf  diese  Weise  entstehen  die  chemisch  zusammengesetzten  Kör- 
per. Die  verschiedenartige  Gruppirung  der  gleichen  Atome  er- 
klärt auch  (nach  Clausius*)  den  Umstand,  dass  einzelne,  che- 
misch gleich  zusammengesetzte  Körper,  verschiedenes  physikali- 
sches Verhalten  zeigen. 

Die  relativ  weiten  Räume  zwischen  den  Molekülen  sind  mit 
Aether  erfüllt.  Die  Aetheratome,  die  sehr  klein  im  Verhältniss 
ihrer  gegenseitigen  Abstände  und  zu  den  Körperatomen  sind, 
wirken  abstossend  auf  einander  und  werden  von  den  Körper- 
atomen angezogen.  In  Folge  der  Wirkung  dieser  Kräfte  wird 
der  Aether  die  Moleküle  und  Atome  atmosphärenartig  umgeben. 
Diese  Atmosphären,  deren  Dichtigkeit  von  innen  nach  aussen  ab- 
nimmt, bilden  mit  ihrem  Kern  ein  individuelles  Ganze.  Ein  Atom 
mit  seiner  Aetherhülle  nennt  Redtenbacher  eine  »Dynamidet, 
während  nach  ihm  eine  Vereinigung  von  Atomen  (Molekül) 
mit  gemeinschaftlicher  Aetheratmosphäre  eine  »zusammengesetzte 
Dynamide«  genannt  wird**). 

Stellt  man  sich  vor,  dass  auf  einen  Körper  solcher  Art  Wärme- 
strahlen fallen,  so  werden  die  schwingenden  Aethertheilchen  ihre 
Bewegung  zum  Theil  auf  die  Körpertheilchen  oder  auf  die  im  Kör- 
per enthaltenen  Aethertheilchen  oder  auf  beide  zugleich  übertragen 
und  die  im  Körper  schon  vorhandenen  Bewegungen  verstärken. 


*]  Clausius,  Ueber  die  Natur  des  Ozons.  PoggendorfiTs  Annalen.  B.  103. 
S.  644. 

**)  Redtenbacher,   »Dynamidensystem«.    »Grundzüge  einer  mechani- 
sehen  Physik«.    Mannheim  1857. 
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Man  sagt  dann,  der  Körper  sei  erwärmt  worden;  derselbe 
kann  bei  der  Berührung  an  unsern  Geftihlsnerven  dieselbe  Em- 
pfindung hervorbringen,  wie  die  Wärmestrahlen  selbst. 

Umgekehrt  können  sich  die  Bewegungen  im  Innern  des  Kör- 
pers auch  auf  den  ihn  umgebenden  Aether  übertragen;  man  sagt 
dann,  der  Körper  strahle  Wärme  aus. 

Dass  die  genannten  Bewegungen  im  Innern  des  Körpers  eben- 
falls oscillatorische  sind,  ist  als  sicher  anzunehmen,  wenn  man 
sich  überhaupt  derjenigen  Ansicht  über  die  Constitution  der  Kör- 
per und  über  das  Wesen  der  Wärme  anschliesst,  wie  wir  sie  eben 
als  die  verbreitetste  angeführt  haben. 

Nur  in  einem  Punkte  gehen  die  Ansichten  auseinander,  näm- 
lich in  der  Frage,  ob  die  sogenannte  Wärmebewegüng  in  der  Be- 
wegung der  Atome,  d.  h.  der  materiellen  Theile  des  Körpers  oder 
in  der  Bewegung  der  im  Körper  angesammelten  Aethertheilchen 
ihren  Grund  hat. 

Red  tenb  ach  er  nimmt  an,  die  Wärmebewegung  bestehe  in 
radialen  Bewegungen  der  die  Körperatome  oder  Moleküle  umge- 
benden AetherhttUen ,  diese  Hüllen  ziehen  sich  zusammen  und 
dehnen  sich  aus.  Im  vollkommenen  Ruhezugtand  dieser  Hüllen  sind 
die  Körper  absolut  kalt.  Findet  zwischen  der  Anziehung  und 
Abstossung  der  einzelnen  Dynamiden  Gleichgewicht  statt,  so  haben 
die  Körper  ein  selbstständiges  Volumen.  Ist  hingegen  die  Ab- 
stossung überwiegend,  so  bedarf  es  einer  die  Dynamidenvereini- 
'gang  umschliessenden  festen  Hülle;  das  letztere  entspricht  dem 
gasförmigen  Zustande;  im  ersten  Falle  können  die  Körper  sich 
im  festen  oder  tröpfbar  flüssigen  Zustande  befinden;  im  flüssigen 
Zustand  sind  die  Dynamiden  gegenseitig  frei  verschiebbar,  ohne 
ihren  gegenseitigen  Abstand,  also  somit  das  Gesammtvolumen  zu 
%ndem. 

Eine  andere  Ansicht  hat  Clausius'')  ausgesprochen,  nach 
ihm  besteht  die  Wärmebewegung  in  der  Bewegung  der  Mole- 
ktile,  d.  h.  der  materiellen  Theile  der  Körper,  und  zwar  ist 
diese  Bewegung  bei  festen,   flüssigen  und  gasförmigen  Körpern 


•)  Ol  an  Sias,  üeber  die  Art  der  Bewegung,  welche  wir  Wärme  nennen. 
•PoggendorfTs  Annalen«.    Bd.  100.  S.  353. 

Clausius,  Ueber  das  Wesen  det  Wärme,  verglichen  mit  Licht  und 
Schall.    Ein  populärer  Vortrag.    Zürich  1857. 
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verschieden.  Im  festen  Znstande  bewegen  sich  die  Molekttle  nm 
gewisse  Gleichgewichtslagen,  sie  schwingen;  und  zwar  unter  Ein- 
wirkung der  Kräfte,  die  sie  gegenseitig  auf  einander  austtben. 
Neben  geradlinig  schwingenden  Bewegungen  der  Molekttle  können 
auch  drehende  Schwingungen  um  den  Schwerpunkt  und  Bewe- 
gungen der  Bestandtheile ,  d.  h.  der  Atome  des  Moleküls,  anftreten. 

Im  flüssigen  Zustande  findet  eine  schwingende,  wälzende  und 
fortschreitende  Bewegung  statt,  die  lebendige  Kraft  der  Bewegung 
ist  im  Yerhältniss  der  gegenseitigen  Anziehung  der  Molekttle  nicht 
stark  genug,  sie  ganz  von  einander  zu  trennen,  sie  erhalten  sich 
auch  ohne  äusseren  Druck  innerhalb  eines  gewissen  Volumens. 

Im  gasförmigen  Zustande  sind  die  Molekttle  ganz  aus 
den  Sphären  ihrer  gegenseitigen  Anziehung  gekommen,  bewegen 
sich  nach  den  gewöhnlichen  Gesetzen  geradlinig  fort  und  rotiren, 
wahrscheinlich  mögen  auch  bei  Gasen  gleichzeitig  oscillirende  Be- 
wegungen der  Bestandtheile,  der  Atome  der  Molekttle  stattfinden. 

Dass  die  Haupteigenschaften  der  Gase  durch  die  Wirkungen 
geradlinig  fortschreitender  Bewegung  der  Molekttle  ihre  Erklä- 
rung finden  können,  hat  vor  Claus  ins  schon  Krön  ig*)  durch 
einfache  Kechnungen  nachgewiesen.  Die  Idee,  welche  diesen  und 
zum  Theil  den  Rechnungen  von  Clausius  zu  Grunde  liegt,  ist 
aber  schon  alt;  Ausführlicheres  hierüber  findet  sich  in  den  Schrif- 
ten von  Le  Sage""). 

Es  wäre  unbestreitbar  von  grosser  Bedeutung  fttr  die  weitere 
Ausbildung  der  mechanischen  Wärmetheorie,  wenn  die  soeben 
behandelte  Frage  entschieden  und  uns  die  Art  der  Wärmebewe- 
gung in  Körpern  bekannt  wäre.  Die  Forschungen  würden  dann 
gewiss  zu  nicht  weniger  zahlreichen  und  überraschenden  Resul- 
taten fllhren,  wie  die  Forschungen  über  das  Wesen  des  Lichtes. 


*;  »Grundzüge  einer  Theorie  der  Gase««.  PoggendorflTs  Annalen.  Bd.  99. 
S.  315. 

**]  Deux  trait^s  de  physique  mecaniquc  publiös  par  Pierre  Prevost.  Gendve 
et  Paris  ISIS. 

Die  erste  Abtheilunoj  enthält  die  Arbeiten  von  Le  Sage,  in  welchen  über 
die  Constitution  der  Gasarten  ganz  ähnliche  Ansichten  ausgesprochen  werden, 
wie  diejenigen,  auf  die  man  in  neuerer  Zeit  durch  die  Sätze  der  mechanischon 
Wärinetheorie  wieder  zurückgekommen  ist.  Le  Sage  führt  eine  Reihe  von 
Schriftstellern  an  (S.  126) ,  die  vor  ihm  schon  ähnlich  sich  aussprachen;  mit 
besonderer  Bestimmtheit  geschah  dies  von  Daniel  BernouUi. 
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Es  ist  überhaupt  von  hohem  Interesse,  den  Gang  der  Ent- 
>vickelung  der  Lehre  vom  Lichte  (Vibrationstheorie)  mit  dem  der 
Entwicklung  der  mechanischen  Wärmetheorie  zu  vergleichen. 

In  der  Theorie  des  Lichtes  ging  man  sofort  von  einer  ganz 
bestimmten  Bewegungsart  des  Aethers  aus;  man  nahm  von  vorn- 
herein an,  dass  die  Aethertheilchen  Bahnen  um  ihre  Gleich- 
gewichtslagen unter  der  Einwirkung  einer  Kraft  beschreiben,  die 
der  Entfernung  des  Theilchens  von  der  Gleichgewichtslage  direkt 
proportional  und  anziehend  wirkt:  und  diese  einfache  Hypothese 
über  die  Art  der  Lichtbewegung  führte  dann  zu  Entdeckungen, 
die  wir  zu  den  herrlichsten  in  den  Naturwissenschaften  zählen. 

Einen  davon  wesentlich  verschiedenen  Weg  gingen  die  Unter- 
suchungen in  der  Lehre  von  der  »Wärme«,  seitdem  man  die 
Ansicht,  ^ie  Wärme  sei  ein  Stoff,  hatte  fallen  lassen.  Von  den 
zahlreichen  hieher  gehörigen  Arbeiten  sind  es  nur  wenige,  deren 
Ausgangspunkt  in  der  Annahme  einer  bestimmten  Art  der  Wärme- 
bewegung lag,  und  diese  Untersuchungen  beziehen  sich  nur  auf 
das  Verhalten  der  Gasarten. 

Im  Uebrigen  enthielt  man  sich,  wie  es  auch  im  weitem 
Verlauf  der  vorliegenden  Schrift  geschehen  soll ,  bei  den  mathe- 
matischen Entwickelungen ,  bestimmte  Voraussetzungen  über  die 
Art  der  Bewegung,  die  wir  Wärme  nennen,  zu  machen. 

Wenn  man  doch  hier  und  da  auf  die  wahrscheinliche  Con- 
stitution der  Körper  und  ihren  Bewegungszustand  hindeutet,  so 
geschieht  es  nur,  um  das  Verständniss  und  Verfolgen  der  mathe- 
matischen Darstellungen  zu  erleichtem. 

Man  könnte  daher  sagen,  dass  die  mechanische  Wärmetheorie 
auf  einfachem  Sätzen  ruht,  als  die  Lehre  vom  Licht,  in  der 
man  neben  der  Annahme ,  dass  das  Licht  eine  Bewegung  kleinster 
Theile  eines  Stoffes  sei,  gleichzeitig  eine  bestimmte  Hypothese 
über  die  Art  dieser  Bewegung  den  Untersuchungen  zu  Grund  legt. 

In  der  neuem  Wärmelehre  macht  man  zunächst  ganz  ein- 
fach nur  die  Annahme,  dass  die  fühlbare  Wärme  in  einem 
Körper  eine  Molekularbewegung  sei.  Ein  Erwärmen  oder  Er- 
kälten eines  Körpers  besteht  in  einer  Verstärkung  oder  Schwä- 
chung dieser  Bewegung.  Ist  der  Körper  Wärmestrahlen  von 
gewisser  Stärke  ausgesetzt,  oder  steht  er  mit  einem  Körper  in 
Bertthmng,  in  welchem  die  Bewegung  stärker  ist,  so  kann  sich 
seine  eigene  Molekularbewegung  verstärken,  er  wird  fühlbar  er- 
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wärmt,  wahrend  das  Erkalten  in  Abgabe  von  Bewegung  an  an- 
dere Körper  oder  den  ihn  umgebenden  Aether  besteht. 

Als  Maass  für  die  Stärke  der  Bewegung  eines  materiellen 
Punktes  von  bestimmter  Masse,  der  sich  mit  einer  gewissen  Ge- 
schwindigkeit in  einem  bestimmten  Augenblicke  bewegt,  dient 
aber  die  lebendige  Kraft,  diejenige  Arbeit,  welche  dazu  gehört, 
diese  Masse  aus  der  Ruhe  in  diese  Geschwindigkeit  zu  versetzen, 
oder  was  dasselbe  ist,  diejenige  Arbeit,  die  man  gewinnt,  wenn  die- 
ser materielle  Punkt  aus  dieser  Geschwindigkeit  zur  Ruhe  übergeht. 

»Stellen  wir  uns  nun  den  Körper  als  eine  Verbindung  ma- 
terieller Punkte  vor  (Körper-  und  Aether -Atome  ,  die  mit  ge- 
wissen Kräften  auf  einander  wirken  und  die  in  schwingender  und 
rotirender  Bewegung  irgend  welcher  Art  begriffen  sind,  so  ist, 
von  welcher  Art  auch  die  Anordnung  der  Bestandtheile .  und  von 
welcher  Grösse  augenblicklich  auch  die  Geschwindigkeit  jedes 
einzelnen  Punktes  sein  mag,  doch  im  ganzen  System  in  einem 
gewissen  Augenblicke  eine  bestimmte  mechanische  Arbeit 
angehäuft;  die  gesammte  lebendige  Kraft  ist  eine  be- 
stimmt angebbare  und  ist  die  halbe  Summe  aller  Produkte  aus 
den  Massen  der  sämmtlichen  materiellen  Punkte,  jede  multiplizirt 
mit  dem  Quadrate  der  augenblicklichen  Geschwindigkeit  des  be- 
treffenden Punktes. 

Wissenschaftlich  gesprochen,  besteht  also  eine  Verstärkung 
oder  Schwächung  der  Molekularbewegung  in  einem  Körper  zu- 
nächst in  einer  Vermehrung  oder  Verminderung  der  Summe  der 
lebendigen  Kraft  aller  einzelnen  Theile. 

Bezeichnen  wir  diese  im  Körper  angehäufte  Arbeit  mit  dem 
Namen  »Schwingungsarbeit «,  so  lässt  sich  aus  allem  Gesagten  zu- 
nächst schliessen,  dass  die  fühlbare  Wärme  in  einem  Körper  in  einem 
gewissen  Zusammenhange  mit  dieser  Schwingungsarbeit  steht ,  und 
der  zunächst  liegende  Gedanke  ist  der,  dass  ein  fühlbares 
Erwärmen  oder  Erkälten  eines  Körpers  geradezu  nur  in  Ver- 
mehrung oder  Verminderung  der  Schwingungsarbeit  besteht.  Da- 
mit ist  aber  noch  keineswegs  ausgesprochen,  dass  ein  Zuführen 
von  Wärme  zu  einem  Körper  jederzeit  eine  Vermehrung  der 
Schwingungsarbeit  zur  Folge  haben  muss:  auch  ohne  die  gewöhn- 
lichen Erfahrungen  lässt  sich  das  Gegentheil  erwarten. 

Ein  System  verbundener  materieller  Punkte,  die  durch  Kräfte 
auf  einander   wirken   und  die   sich    in  schwingender   Bewegung 
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befinden,  wird  nämlich  durch  irgend  welche  Einwirkungen,  die  es 
nach  aussen  hin  auf  ein  andres  System  ausübt,  nicht  nur  in- 
sofern Aenderungen  erleiden,  als  sich  die  Schwingungsarbeit 
ändert,  sondern  es  wird  sich  im  Allgemeinen  auch  die  gegen- 
seitige Stellung  der  Mittellagen  der  schwingenden, 
materiellen  Punkte  ändern  können;  welches  nun  auch 
die  Kräfte  sein  mögen,  welche  bei  Aenderungen  dieser  Art  zur 
Wirkung  gelangen  oder  überwunden  werden  müssen,  immer 
werden  diese  Aenderungen  Arbeit  erfordern  oder  es  wird 
durch  dieselbe  Arbeit  frei.  Die  Kräfte,  von  denen  hier  die 
Rede  ist,  sind  aber  zweierlei  Art;  wir  haben  die  Kräfte,  mit 
welchen  die  materiellen  Punkte  des  Körpers  selbst  auf  einander 
wirken  (anziehende  oder  abstossende) ,  zu  unterscheiden  von  den 
Kräften,  welche  von  aussen  her  auf  das  System  wirken,  die  her- 
rühren von  den  Wirkungen  eines  zweiten  Systems  auf  das  erste. 
Die  Kräfte  der  letztern  Art  äussern  sich  im  Allgemeinen  durch 
Pressungen  gegen  die  gesammte  Oberfläche  des  Körpers. 

Die  ganze  Arbeit  nun,  die  in  solchem  Falle  in  Folge 
der  Aenderung  der  Anordnung  der  kleinsten  Theile 
des  Körpers  oder  des  Systems  materieller  Punkte  aufgenommen 
oder  abgegeben  wird^  soll  kurz  die  Disgregationsarbeit"^)  genannt 
werden. 

Man  kann  sich  jetzt  dahin  aussprechen,  dass  jede  Zustands- 
änderung  eines  Körpers  mit  einer  Aufnahme  oder  Abgabe  von 
Schwingungsarbeit  oder  Disgregationsarbeit  oder  von  beiden  zu- 
gleich verbunden  ist,  von  welcher  Art  zunächst  auch  die  Ein- 
wirkungen sein  mögen,  welche  solche  Zustandsänderungen  im 
System  hervorbringen. 

Betrachtet  man  nun  genauer  die  Aenderungen,  die  an  einem 


*)  Das  Wort  »Disgregation«  hat  Clausius  zuerst  benutzt;  Clausius  ver- 
stellt darunter  den  Grad  der  Zertheilung  eines  Körpers  und  spricht ,  wenn  eine 
Aenderung  der  Anordnung  der  kleinsten  Theile  eines  Körpers  in  der  Art ,  wie 
es  iiQ  Text  angedeutet  wurde,  stattfindet  von  »Aenderung  der  Disgregation  des 
KOrpers«.         • 

S.  »Ueber  die  Anwendung  des  Satzes  von  der  Aequivalenz  der  Verwand- 
Inn^en  auf  die  innere  Arbeit«.  PoggendorTs  Annalen  1862.  Bd.  116.  S.  73. 
wnwie: 

Clausius,  »Abhandlungen  über  die  mechanische  Wärmetheorie«.  Braun- 
achweig.  1864.  Abhandlung  VI. 
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Körper  sich  zeigen,  dem  man  Wärme  mittheilt  oder  entzieht,  so 
zeigen  sieh  im  Allgemeinen  auch  Volumenänderungen,  meist  unter 
Ueberwindung  äusserer  Kräfte  (Pressungen) .  Wir  schliessen  daraus, 
dass  die  einem  Körper  augeftihrte  Wärme  im  Allgemeinen  auch 
eine  Aenderung  der  Anordnung  der  Bestandtheile  bewirkt,  dass 
dabei  sonach  Disgregationsarbeit  verbraucht  oder  gewonnen  wird: 
die  Wärmemenge  steht  dabei  ohne  Zweifel  auch  in  einem  ge- 
wissen Zusammenhange  mit  dieser  Disgregationsarbeit.  Da  ein 
solcher  Zusammenhang  auch  mit  der  gleiclizeitig  stattfindenden 
Aenderung  der  Schwingungsarbeit  besteht,  so  tritt  vor  Allem  die 
Frage  heran,  welche  Beziehungen  zwischen  den  genannten  Grössen 
wohl  stattfinden  mögen. 

In  dieser  Hinsicht  geht  man  nun  in  der  mechanischen  Wärme- 
theorie von  folgender  Annahme  aus: 

»Die  Wärmemenge,  welche  maoi  einem  Körper 
zufuhrt  oder  entzieht,  ist  der  Summe  der  gleichzeitig 
stattfindenden  Aenderungen  der  Schwingungs-  und 
der  Disgregationsarbeit  des  Körpers  direkt  propor- 
tional.a 

Diese  Hypothese  ist  es,  welche  allen  unsem  weitern  Unter- 
suchungen zu  Grunde  liegt  und  deren  Wahrscheinlichkeit  wir  im 
Folgenden,  bevor  wir  sie  als  Grundlage  der  mathematischen  Ent- 
wickelungen  benutzen,  noch  näher  zu  prüfen  haben. 

Nach  der  genannten  Annahme  kann  man  eine  gewisse  Wärme- 
menge demnach  unmittelbar  durch  die  Arbeit  messen,  welche 
durch  dieselbe  gethan  worden  ist,  und  daher  hat  mau  obigen 
Grundsatz  auch  einfach  mit  den  Worten  ausgesprochen : 

»Wärme  und  Arbeit  sind  aequivalent.« 

Die  Aufnahme  von  Wärme  von  Seite  eines  Körpers  erscheint 
mit  einer  Aufnahme  von  Arbeit  gleichbedeutend.  Die  Wärme- 
aufnahme besteht  in  einer  Vermehrung,  die  Wärmeabgabe  iu 
einer  Verminderung  der  Schwingungs-  und  Disgregationsarbeit 
des  Körpers.  Ist  diese  Annahme  richtig,  so  muss  man  zunächst 
schliessen,  dass  man  an  einem  Körper  auch  direkt  durch 
Arbeits  Verrichtung  (durch  Compression  etc.)  ähnliche  Aen- 
derungen hervorzubringen  vermag,  die  sonst  durch  Wärmezulei- 
tung erreicht  werden,  und  dass  umgekehrt  durch  Arbeitsabgabe 
von  Seite  des  Körpers  (durch  Ausdehnung  desselben  unter  Ueber- 
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windang  eines  äussern  Druckes)  ähnliche  Äenderungen  im  Innern 
vorgehen,  die  wir  beobachten,  wenn  derselbe  Wärme  ausstrahlt 
oder  durch  Leitung  an  andere  Körper  abgiebt. 

Wir  müssen  im  Weitem  schliessen,  dass  die  aufgenommene 
Wärme  oder  Arbeit ,  die  eben  im  Allgemeinen  zur  Vermehrung 
der  Schwingungsarbeit  (der  fühlbaren  Wärme)  und  zur  Verän- 
derung der  Anordnung  der  Bestandtheile  verwendet  wird,  in  sol- 
chen Fällen,  wo  die  Disgregationsarbeit  Null  oder  verschwindend 
klein  ist,  sich  nur  durch  Erhöhung  der  Schwingungsarbeit,  d.  h. 
Vermehrung  der  fühlbaren  Wärme  {Erhöhung  der  Temperatur) 
äussert. 

Man  muss  fernerhin  auf  die  Möglichkeit  schliessen,  dass 
unter  Umständen  auch  die  fühlbare  Wärme  ungeändert  bleiben 
kann  und  daher  die  ganze,  einem  Körper  zugeleitete  Wärme  nur 
zu  Aenderung  der  Anordnung  der  Bestandtheile  verbraucht  wird. 

Die  angegebenen  Schlüsse  finden  aber  auch  wirklich  durch 
die  Erfahrung  ihre  Bestätigung,  ja  die  hieher  gehörigen  Er- 
scheinungen, die  wir  sogleich  näher  hervorheben  -werden,  sind 
es  gerade  gewesen,  welche  zuerst  auf  die  Annahme  der  Aequi- 
valenz  von  Wärme  und  Arbeit  geführt  haben. 

Es  ist  längst  bekannt,  dass  bei  der  Reibung  zweier  Körper, 
femer  beim  Stoss,  überhaupt  immer  dann,  wenn  bei  Wechsel- 
wirkung zweier  Körper  Arbeit  verschwindet  oder  wie  es  gewöhn- 
lich ausgesprochen  wird,  wenn  dabei  Arbeitsverluste  stattfinden, 
jederzeit  eine  Erwärmung  der  Körper  beobachtet  wird,  die 
unter  Umständen  sehr  beträchtlich  ausfallen  kann. 

Graf  Rum  fort  *)  war  der  erste  (1798),  welcher  diese  be- 
kannte Erscheinung  bestimmter  auffasste  und  den  Schluss  zog, 
dass  man  durch  mechanische  Arbeit  Wärme  erzeugen  könne,  und 
der  auch  den  Zusammenhang  zwischen  der  verbrauchten  Arbeit 
nnd  der  erzeugten  Wärmemenge  zu  ermitteln  suchte. 

Er  verglich  die  Arbeit,  die  beim  Ausbohren  eines  Kanonen- 
rohres aufgewendet  wurde,  mit  der  Stärke  der  Erwärmung  des 
Rohres ,  welche  Erwärmung  er  durch  die  Temperaturerhöhung 
von  Wasser  bestimmte,  welches  das  Rohr  umgab.     Der  Versuch 


*)  Phil.  Trans,  abridget.  Vol.  XVIII :  »An  Inquiry  concerning  the  source 
of  Heat  excitet  by  Friction.« 
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ergab  kein  zuverlässiges  Resultat,  weil  die  Wärraeverlaste  nicht 
berücksichtigt  wurden  und  weil  hier  offenbar  nur  ein  Theil  der 
Arbeit  auf  Vermehrung  der  Schwingungsarbeit,  der  fühlbaren 
Wärme,  der  Rest  aber  als  Disgregationsarbeit  (Äbtrennen  der 
Metalltheile  beim  Bohren)  verwendet  wurde,  welch'  letzterer 
Theil  sich  übrigens  auch  direkt  nicht  hätte  ermitteln  lassen. 

Humphry  Davy*)  schloss  sich  sofort  der  Ansicht  Rum- 
ford's  an  und  suchte  die  Richtigkeit  derselben  durch  andere  Ver- 
suche darzulegen.  Er  zeigte,  dass  zwei  Eisstücke,  die  unter  der 
Glocke  der  Luftpumpe  bei  0^  Temperatur  an  einander  gerieben 
werden,  zum  Schmelzen  kommen  und  schloss,  dass  die  Be- 
wegung die  Ursache  der  entwickelten  Wärme  sei,  die  sich  hier 
durch  Schmelzen  des  Eises  äussert. 

Das  grosse  Verdienst,  den  Satz  über  Aequivalenz  von  Wärme 
nnd  Arbeit  zuerst  in  bestimmter  Weise  ausgesprochen  zu  haben, 
gebührt  aber  dem  Deutschen  Dr.  J.  R.  Mayer  in  Heilbronn. 
Seine  im  Jahr  1842  erschienene  Abhandlung  »Bemerkungen  über 
die  Kräfte  der  unbelebten  Natur  a  **)  enthält  auf  wenig  Seiten  die 
interessantesten  Schlüsse. 

Mayer  sprach  sich  schon  damals  mit  grosser  Klarheit  über 
die  Frage  aus;  er  zeigte,  dass  man  Wasser  in  einem  Gefässe 
durch  Schütteln  (Arbeitsverrichtung)  erwärmen,  die  Temperatar 
desselben  erhöhen  könne;  er  schliesst,  dass  man  durch  Arbeits- 
verrichtung (Compression)  unter  hohem  Drucke  müsse  Eis  in 
Wasser  verwandeln  können,  was  später  durch  Mousson's  Ver- 
suche***; bestätigt  wurde,  und  sagt  am  Ende  seiner  Abhandlung 
ausdrücklich:  »Wir  müssen  ausfindig  machen,  wie  hoch  ein  be- 
stimmtes Gewicht  über  den  Erdboden  erhoben  werden  müsse» 
dass  seine  Fallkraft  aequivalent  sei  der  Erwärmung  eines  gleichen 
Gewichtes  Wasser  von  0«  auf  1«  C.« 

Die  genannte  Höhe.giebt  er  dann  zu  365  Meter  an. 

Mayer  hat  daher  zuerst  bestimmt  ausgesprochen,  dass  die 
durch  Arbeitsverrichtung  erzeugte  Wärmemenge  der  aufgewandten 


*]  Researches  on  Heat,  Light  and  Respiration  in  Dr.   Boddoes  West 
Country  Contributions.    Vergl.  Joule.     Phil.  Trans,  for  1850. 

**)  Annalen  von  Wöhler  und  Liebig.    Maiheft  1842. 
frieren  des  Wassers.    Poggendorffs  Annalen.    Bd.  105. 


)  Mousson,  Einige  Thatsachen,  betreffend  das  Schmelzen  und  Gc- 


Einleitung.  1 5 

Arbeit  proportional  sei,  dass  das  Eine  durch  das  Andre  direkt 
gemessen  werden  könne,  während  vor  ihm  nur  erkannt  und  aus- 
gesprochen  worden  «.war,  dass  überhaupt  zwischen  Wärme  und 
Arbeit  ein  gewisser  Zusammenhang  bestehen  möge. 

Die  genannte  Proportionalität  musste  nun  aber  zunächst  durch 
zuverlässige  Versuche  festgestellt  werden ,  bevor  man  mit  Aus- 
sicht auf  Erfolg  zur  mathematischen  Behandlung  der  Frage  über- 
gehen konnte. 

Zum  Messen  von  Wärmemengen  nimmt  man  bekanntlich  als 
Einheit  diejenige  Wärmemenge  an,  durch  welche  die  Gewichts- 
einheit Wasser  (1  Kilogramm)  von  0  ^  auf  1  ®  Celsius  erwärmt 
wird.  Wenn  nun  wirklich  Wärme  und  Arbeit  aequivalent  sind, 
so  kann  man,  wie  Mayer  zuerst  geschlossen  hat,  Wärmemengen 
auch  in  gleicher  Art  messen,  wie  Arbeit,  nur  muss  bekannt  sein, 
welche  Wärmemenge  (in  Wärmeeinheiten,  in  Calorieu'  der  Arbeits- 
einheit (einem  Meterkilogramm)  oder  welche  Arbeit  einer  Wärme- 
einheit entspricht. 

Diese  Frage  hat  nun  aber  durch  die  schönen  und  vielartigen 
Versuche  des  Engländers  Joule  in  unzweifelhafter  Weise  ihre 
Beantwortung  gefunden. 

Diese  Yerauche  zeigen  nicht  nur,  dass  durch  Arbeit  Wärme 
erzeagt  werden  kann,  sondern  dass  auch  die  erzeugte  Wärme- 
menge jederzeit  der  aufgewandten  Arbeit  direkt  proportional  ist. 
Die  verschiedenen  Versuche  führten  durchgängig  auf  nahezu  die 
gleiche  Beziehung,  und  zwar  stellte  sich  heraus,  dass  durch  eine 
Arbeit  von  424  Meterkilogrammen  eine  Wärmemenge  erzeugt 
wird,  die  gerade  die  Wärmeeinheit  ausmacht,  d.  h.  eine  Wärme- 
Dienge,  durch  die  man  ein  Kilogramm  Wasser  von  0^  auf  1^ 
Celsius  erwärmen  kann. 

Der  Arbeitswerth  424  Meterkilogramme  heisst  das  »Arbeits- 
aeqaivalent  der  Wärmeeinheit«  oder  kurz  das  »mecha- 
nische Wärmeaequivalent«;  während  man  umgekehrt  die  Wärme- 
menge, welche  der  Arbeitseinheit  (l«»^ii)  entspricht,  das  »Wärm e- 
aeqaivalent  der  Arbeitseinheit«  nennt. 

Der  von  Joule  gefundene  Werth  des  mechanischen  Wärme- 
aequivalents  ist  später  auch  durch  andere  Versuche  bestätigt 
worden. 

Joule  gebührt  also  unzweifelhaft  das  Verdienst,  diese  wich- 
tige  Grösse  zuerst  zuverlässig  bestimmt  zu  haben;    ebenso   un- 
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zweifelhaft  ist  aber  auch,  dass  Mayer  zaerst  auf  die  Existenz 
dieser  wichtigen  Constanten  hingewiesen  hat.  Wenn  Mayer,  wie 
die  oben  angeführte  Stelle  seiner  Abhandlung  zeigt,  diese  Con- 
stante  zu  klein  angiebt  er  bestimmte  den  Werth  durch  Beobach- 
tung der  aus  der  Compression  eines  Gases  frei  werdenden  Wärme- 
menge), so  lag  es  nur  daran,  dass  einzelne  Grössen,  die  Mayer 
in  seine  Rechnung  einzuführen  hatte,  damals  noch  nicht  genau 
genug  bestimmt  waren. 

Die  Versuche  zur  Ermittelung  des  Werthes  des  mechanischen 
Wärmeaequivalentes,  auf  die  wir  nun  in  der  Kürze  eingehen 
wollen,  müssen  mit  grosser  Sorgfalt  angeordnet  und  ausgefbhrt 
werden;  es  handelt  sich  darum,  genau  die  Arbeit  zu  ermitteln, 
welche  wirklich  zur  Wärmeerzeugung  verwendet  wird,  und  dann 
die  erzeugte  Wärmemenge  selbst  zu  bestimmen. 

Beides  geschieht  am  sichersten,  wenn  man  zur  Aufnahme 
der  erzeugten  Wärme  solche  Körper  wählt,  bei  denen  wäh- 
rend des  Versuches  eine  Aenderung  der  Anordnung 
der  Bestandtheile  nicht  stattfindet. 

Es  muss  wo  möglich  alle  aufgewandte  Arbeit  zur  Erhöhung 
der  Schwingungsarbeit,  d.  h.  der  fühlbaren  Wärme  verwendet 
werden;  kein  Theil  oder  nur  ein  verschwindend  kleiner  Theil 
davon  darf  sich  als  Disgregationsarbeit  der  direkten  Beobachtung 
entziehen. 

Als  Körper,  welche  diese  Bedingungen  bei  niedriger  Tem- 
peratur und  gelingen  Temperaturdifferenzen  erfüllen,  sind  tropf- 
bare Flüssigkeiten,  wie  Wasser  und  Quecksilber  zu  betrachten, 
und  diese  Flüssigkeiten  hat  Joule  auch  angewendet.  Zur  Wärme- 
erzeugung benutzte  derselbe  zunächst  die  bei  der  Reibung  ver- 
schwindende Arbeit. 

Bei  der  einen  Versuchsreihe*)  befanden  sich  in  einem  mit 
Quecksilber  gefüllten  Gefässe  zwei  Metallscheiben  (Gusseisen), 
von  denen  die  eine  festlag,  die  andre  aber  durch  einen  belasteten 
Hebel  gegen  die  erstere  gepresst  und  durch  sinkende  Gewichte 
in  Umdrehung  versetzt  wurde.  Die  Grösse  der  Gewichte  und 
die  Höhe,  um  welche  sie  niedersanken,  ergaben,  natürlich  unter 
Anbringung  entsprechender  Correctionen,  diejenige  Arbeit,  welche 
zur  Ueberwindung  der  Reibung  verwendet  wurde. 


♦    Joule,  Phil.  Transactions  for  the  year  1S50,  S.  1. 
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Ans  der  Temperaturerhöhung  des  Quecksilbers  und  unter  Be- 
rttcksichtigung  der  durch  Strahlung  verlorenen  Wärmemengen 
8cI)lo8s  Joule  dagegen  auf  die  Menge  der  durch  die  Reibung  er- 
zengten Wärme. 

Die  unter  verschiedenen  Verhältnissen  ausgeführten  Experi- 
mente ergaben  alle  die  gleiche  Beziehung  zwischen  der  aufge- 
wandten Arbeit  und  der  erzeugten  Wärmemenge.  Das  mechanische 
Wärmeaequivalent  stellte  sich  im  Mittel  zu  425,18  Met.  Kil.  heraus. 

Bei  einer  andern  Versuchsreihe  wurde  die  Reibung  zwischen 
festen  und  flüssigen  Körpern  erzeugt. 

In  einem  Gefässe  befand  sich  Wasser  oder  Quecksilber  und 
ein  Rtthrapparat,  der  durch  sinkende  Gewichte  in  Umdrehung 
versetzt  wurde.  Um  die  Arbeit  rascher  auf  die  Flüssigkeit  zu 
übertragen,  und  in  Wärme  umzusetzen,  befanden  »ich  im  Ge- 
fässe Scheidewände  mit  Durchbrechungen,  durch  welche  die 
Flügel  des  Rührapparates  fast  schliessend  hindurchgingen. 

Auch  diese  Versuche  führten  zu  demselben  Resultate,  wie 
die  vorhergenannten.  Joule  fand  für  das  mechanische  Wärme- 
aequivalent für. 

Messing  in  Wässer        423,92 
Eisen  in  Quecksilber     424,68 
and  schliesst  aus  seinen   gesammten  Versuchen,   dass  der  wahr- 
scheinlichste Werth    423,55  Meterkilogramm  betrage,    wofür  wir 
in  der  Folge  den  Werth  424  setzen  werden. 

Bei  einem  weitern  Versuche  comprimirte  Joule  mit  Hülfe 
einer  Pumpe  atmosphärische  Luft  und  presste  sie  in  einen  kupfernen 
Ballon,  der  in  einem  Wassercalorimeter  stand,  bis  der  Druck 
auf  22  Atmosphären  gestiegen  war.  Aus  der  Temperaturerhöhung 
des  Wassers  im  Calorimeter  ergab  sich  die  erzeugte  Wärmemenge, 
während  die  in  Wärme  umgesetzte  Compressionsarbeit  eben  die 
Arbeit  ist,  die  auf  Bewegung  der  Druckpumpe  verbraucht  wurde. 
Die  Versuche,  die  allerdings  nicht  die  Zuverlässigkeit  der  oben 
erwähnten  besitzen,  weil  die  Arbeitsverluste  an  der  Pumpe,  be- 
sonders die  Kolbenreibung,  schwer  zu  ermitteln  sind,  ergab  den 
Werth  437,77  Meterkilogramm  als  mechanisches  Wärmeaequivalent. 

8eit  Joule  sind  auch  noch  Versuche  anderer  Art  unternommen 
worden.    Der  sinnreichste  ist  jedenfalls  ein  Versuch  von  Hirn"). 


*•  Hirn,  Theorie  mtonique  de  la  chaleur.  See.  Edition.  Paris  1S65,  S-  58. 
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Dieser  Versuch  ist  von  besonderm  Interesse,  weil  Hirn  diejenige 
Arbeit,  welche  beim  JStosse  fester  Körper  verschwindet,  in 
Wärme  umsetzte,  und  weil  hierbei  ein  Theil  der  aufgewandten 
Arbeit  in  Disgregationsarbeit  überging,  den  Hirn  auf  geschickte 
Weise  zu  bestimmen  wusste. 

Zwei  schwere  prismatische  Blöcke,  der  eine  aus  Holz,  der 
andre  aus  Eisen,  waren  pendelartig  aufgehangen,  so  aber,  dass 
ihre  Axen  in  einer  Geraden  lagen  und  sie  sieh  an  den  entspre- 
chenden Endflächen  berührten.  An  der  Endfläche  des  Holzblockes, 
auf  Seite  des  Eisenblockes ,  war  eine  Eisenplatte  befestigt , '  an 
welche  ein  kleiner  hohler  Bleicylinder  angehalten  werden  konnte. 

Man  erhob  nun  den  Eisenblock  wie  ein  Pendel)  auf  eine  ge- 
wisse Höhe  und  Hess  ihn  frei  herabfallen,  so  dass  er  in  seiner 
tiefsten  Lage  gegen  den  Bleicylinder  sticss  und  dabei  die  Hinter- 
lage desselben,  den  Holzblock,  auf  eine  gewisse  Höhe  hinaufwarf. 

In  Folge  des  Ötosses  wurde  der  Bleicylinder  comprimirt  und 
erwärmt.  Die  erzeugte  Wärmemenge  Hess  sich  dadurch  be- 
stimmen, dass  man  unmittelbar  nach  dem  Stosse  die  Höhlung 
des  Bleigewichtes  mit  einer  gemessenen  Menge  Wasser  von,  be- 
stimmter Temperatur  ftiHte,  die  Temperaturerhöhung  beobach- 
tete und  dabei  noch  entsprechende  Oorrectionen  anbrachte. 

Die  Arbeit,  welche  im  Augenblicke  des  Stosses  im  Eisen- 
l)locke  enthalten  war,  berechnete  sich  direkt  aus  dem  Gewichte 
und  der  Fallhöhe  desselben.  Diese  Arbeit  ist  nun  aber  keines- 
wegs allein  zur  Wärmeerzeugung  verwendet  worden,  sondeni  man 
muss,  um  den  entsprechenden  Theil  zu  ermitteln,  erst  noch 
bestimmen,  welche  Arbeit  beim  Stosse  verloren  gegangen  ist, 
oder  vielmehr  in  beiden  Blöcken  zurUckblieb.  Zu  diesem  Zwecke 
beobachtete  Hirn,  wie  hoch  der  eiserne  Block  nach  dem  Stosse 
zurücksprang  und  auf  welche  Höhe  sich  nach  der  andern  Seite 
der  Holzblock  erhob.  Aus  den  Gewichten  und  den  Erhebungen 
beider  ergab  sich  die  in  den  Massen  zurückgebliebene  Arbeit  und 
dann  in  leicht  ersichtlicher  Weise  die  Arbeit,  die  auf  den  Blei- 
cylinder überging  und  dort  in  Wärme  umgesetzt  wurde. 

Hirn  fand  auf  diesem  Wege  das  mechanische  Wärmeaequi- 
valent  425  Meterkilogramm. 

Durch  die  angegebenen  und  durch  manche  andre  von  An- 
dern ausgeführte  Versuche  ist  also  dargethan,  dass  man  in  einem 
Körper  durch  mechanische  Arbeit  dieselben  Erscheinungen  hervor- 
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zubringen  vermag,  wie  durch  Wärmemittheilaug;  es  wäre  nun 
Doeii  die  Frage  aufzuwerfen,  ob  bei  einem  Körper  bei  Arbeits- 
ahpbe,  wenn  derselbe  unter  Ueberwindung  eines  äussern  Druckes 
sich  aasdehnt,  auch  diejenigen  Aenderungen  beobachtet  werden, 
die  soni^t  bei  Wärmeverlust  des  Körpers  durch  Ausstrahlung  oder 
Ableilnng  stattfinden  und  ob  die  vom  K($rper  verrichtete  Arbeit 
in  der  gleichen  Beziehung  zu  der  Verminderung  der  im  Köq)er 
enthaltenen  Wärme  steht. 

Wenn  nun  auch  nach  allem  bis  jetzt  Erwähnten  ohne  Wei- 
ipies  diese  Frage  bejahend  beantwortet  werden  muss,  so  mag 
dfich  noch  hervorgehoben  werden,  dass  auch  in  dieser  Beziehung 
Beobachtungen  vorliegen. 

Zunächst  ist  auf  die  längst  bekannte  Thatsache  hinzuweisen, 
dass  die  Temperatur  eines  Gases  abnimmt,  wenn  sich  dasselbe 
iBter  Ürucküberwindung ,  arbeitsverrichtend .  ausdehnt:  es  ver- 
!*ehwindet  also  Wärme,  und  diese  verschwundene  Wärmemenge 
irird  zn  der  gewonnenen  Arbeit  in  dem  bestimmten,  schon  an- 
^gebenen  Verhältniss  stehen.  Direkte  Beobachtungen  liegen  hier 
nicht  v*ir.  wohl  aber  ist  für  Dampf  der  betreffende  Nachweis  von 
Hirn*     geliefert  worden. 

Hirn  beobachtete,  welche  Wassermenge  in  einer  bestimmten 
Zeit  im  Dampfkessel  einer  grossen  Dampfmaschine  in  Dampf  verwan- 
delt and  in  den  Dampfcjiinder  geführt  wurde.  Nach  Regnault's 
Verfluchen  war.  weil  Spannung  und  Temperatur  dieses  Dampfes 
>>e«ibaehtet  wurden,  die  Wärmemenge  in  demselben  bekannt.  Der 
Ihsimpf  wurde,  nach  seinem  Austritte  aus  dem  Cylinder  conden- 
rirt  und  aus  der  Menge  und  Temperatur  des  Einspritzwassers 
und  des  eondensirten  Dampfes  die  Wärmemenge  bereclinet.  welche 
der  Dampf  beim  Eintritt  in  den  Condensator  noch  enthielt. 

Nach  der  mechanischen  Wärmetlieorie .  also  nach  den  oben 
entwickelten  Ansichten,  muss  die  im  Dampfe  entlialtene  Wärme 
W  seinem  Austritte  aus  dem  Dampfeylindcr  »geringer»  sein, 
als  die  Wärmemenge,  die  ihm  beim  Eintritte  innewohnte,  und 
zwar  muss  die  Differenz  genau  der  vom  Dampfe  verrich- 
reten  Arbeit  entsprechen,  welch'  Letztere  durch  Breni?- 
ver*uche    ermittelt  wurde.     Eine  solche  Differenz  hat  Hirn  nun 


•,  Hirn,  Recherches  sur  lequivaU^nt  raccjinicjue  de  lu  chaleur,  presen- 
irt-i  k  la  »ociete  de  physique  d«*  Berlin.     Paris  ISös. 
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nicbt  nor  beobachtet,  sondern  Claosias*"  hat  aneb  gezeigt,  dass 
die  bei  Hirns  Dampfmaschine  verschwundene  Wärmemenge  zu 
der  verrichteten  Arbeit  in  dem  Verhältnisse  stand,  wie  es  die 
Theorie  fordert. 

Bei  den  verschiedenen  Versuchen  wurde  fttr  jede  verschwun- 
dene Wärmeeinheit  399  bis  427  3IeterkiIogramm  Arbeit  geleistet 
und  das  )üttel  aus  allen  erhaltenen  Werthen  betrug  413  Meter- 
kilogramm; es  ergiebt  sich  also  nahezu  der  von  Joule  gegebene 
Werth. 

Die  Abweichung  erklärt  sich  leicht  aus  den  Schwierigkeiten, 
welche  bei  Versuchen  in  so  grossartigem  Maassstabe  (die  Dampf- 
maschinen entwickelten  über  100 Pferdestärken  zu  überwinden  sind; 
man  muss  vielmehr  staunen  über  die  Gewandtheit,  mit  welcher 
der  geschickte  Experimentator,  dem  die  mechanische  Technik 
auch  die  Lösung  höchst  wichtiger  anderer  Fragen  schon  zu  dan- 
ken hat,  die  Versuche  ausführte. 

Fassen  wir  schliesslich  die  Resultate  der  angeführten  ex- 
perimentellen Untersuchungen  zusammen,  so  Ifisst  sich  wohl  der 
erste  Grundsatz  der  mechanischen  Wärmetheorie,  »dass  Wärme 
und  Arbeit  aequivalent  sind«,  als  erwiesen  ansehen;  d.  h.  wir 
sind  berechtigt,  bei  den  folgenden  Untersuchungen  von  der  An- 
nahme auszugehen :  inlass  man  aus  Wärme  Arbeit  gewinnen,  dass 
man  umgekehrt  Wärme  durch  Arbeit  erzeugen  kann;  dass  femer 
dabei  der  verbrauchten  oder  erzeugten  Wärmeeinheit  eine  Ar- 
beit von  424  Meterkilogranimen  und  umgekehrt  der  Arbeitseinheit 
eine  Wärmemenge  von  ^^  Wärmeeinheiten  entspricht,  unter 
Wärmeeinheit  diejenige  Wärmemenge  verstanden,  welche  erfor- 
derlich ist,  ein  Kilogramm  Wasser  von  0^  auf  1^  Celsius  zu 
erwärmen.« 


*  Hirn,  a.  a.  0.  S.  134  Bericht  über  die  genannte  Arbeit  an  die  physi- 
kalische Gesellschaft  zu  Berlin  von  Prof.  Dr.  Clausiusj. 
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Vorbemerkungen. 


Bei  den  UnterBuchungen  über  die  Zustandsänderungen ,  die 
in  einem  Körper  durch  Wärmeentziehung  oder  Wärmemittheilung 
hervorgebracht  werden,  kann  man  sich  den  Köi*per  entweder  im 
•Ruhezustand  denken  oder  annehmen,  dass  derselbe  in  sicht- 
barer Bewegung  begriffen  ist.  Diese  sichtbare  Bewegung  der 
Theile  eines  Körpers  ist  wohl  zu  unterscheiden  von  der  Moleku- 
larbewegung, die  wir  nicht  sehen,  di^  wir  aber  als  Wärme  em- 
pfinden und  die  auch  vorhanden  ist,  wenn  der  Körper  sich  im 
Ruhezustand  befindet. 

Wir  werden  zunächst  bei  den  folgenden  Untersuchungen  der 
Zustandsänderungen  eines  Körpers  durch  Wärme  den  Ruhezustand 
annehmen;  in  diesem  Falle  ist  durch  das  Gewicht  und  das  Vo- 
lumen, sovrie  durch  den  Druck,  welchem  der  Körper  ausgesetzt 
ist,  der  Zustand  des  Körpers  fixirt.  Der  Einfachheit  wegen  soll 
aber  in  der  Folge,  wenn  es  nicht  ausdrücklich  anders  hervorge- 
hoben wird,  jederzeit  die  Gewichtseinheit  eines  Körpers  der 
Untersuchung  zu  Grunde  gelegt  werden;  in  diesem  Falle  bleibt 
dann  nur  noch  das  Volumen  und  der  Druck  zur  Beurtheilung  des 
Znstandes  des  Körpers  zu  beachten  übrig.  Ueber  das  Messen  des 
Volumens  eines  Körpers  ist  hier  nichts  weiter  zu  sagen,  nur  in 
Betreff  der  Bezeichnung  mag  hier  schon  im  Voraus  bemerkt  wer- 
den, dass  wir  für  das  »Volumen  der  Gewichtseinheit«, 
das  sogenannt^  »spezifische  Volumen«,  den  Buchstaben  v 
benutzen  werden ,  während  für  das  Volumen  eines  Körpers  von 
anderm  Gewichte  der  Buchstabe  V  angewendet  wird. 

Etwas  näher  muss  aber  bezeichnet  werden,  was  man  unter 
i>Dmck«  eines  Körpers  versteht.  Wir  denken  uns  nämlich,  dass 
der  zu  untersuchende  Körper  von  aussen  her  einem  Drucke  aus- 
gesetzt ist,  der  an  allen  Punkten  der  Oberfläche  gleich 
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stark  wirkt  and  normal  gegen  die  Oberflächenele- 
mente gerichtet  ist.  Diesen  Druck,  bezogen  auf  die  Quadrat- 
einheit  Oberfläche,  den  sogenannten  ^spezifischen  Dmck«, 
bezeichnen  wir  mit  p. 

Am  besten  stellt  man  sich  vor,  der  Köq)er  sei  mit  einer 
Hülle  umgeben,  die  gegen  seine  Oberfläche  den  bemerkten  Druck 
ausübt.  Im  Buheznstand  übt  der  Köri)er  nach  aussen  gegen  die 
Hülle  den  gleichen  Druck  aus :  man  kann  daher  auch  von  »Druck 
eines  Körpers«  kurzweg  sprechen  Bei  gasförmigen  Körpern  bil- 
den die  Wände  des  Gefässes.  welches  das  Gas  umschliesst,  die 
genannte  Hülle ;  bei  tropfbar-flüssigen  Körpern  Jjilden  die  Gefass- 
wände  gewöhnlich  nur  theilweise  diese  Hülle:  gegen  die  Ober- 
fläche der  Flüssigkeit  kann  der  Druck  von  einem  darüber  stehen- 
den Gase  oder  von  Dämpfen  herrühren.  Bei  festen  Körpern  ist 
der  Druck  gewöhnlich  der  Atmosphärendruck,  es  ist  aber  auch 
hier  zweckmässiger,  diesen  speziellen  Fall  von  vornherein  ausser 
Augen  zu  lassen  und  an  eine  Hülle  zu  denken ,  die  irgend  wel- 
chen Druck  gegen  die  Oberfläche  des  festen  Körpers  ausübt. 

Denken  wir  uns  nun.  es  werde  der  Gewichtseinheit  eines 
Körpers  von  aussen  her  eine  unendlich  kleine  Wärmemenge  dQ^ 
in  Wärmeeinheiten  gemessen,  zugeführt,  so  werden  damit  folgende 
Aenderungen  im  Zustande  des  Köq)ers  verbunden  sein: 

1.  Es  findet  eine  Verstärkung  der  Molekularbewegung  statt. 
Die  Zunahme  der  lebendigen  Kraft,  d.  h.  der  in  den  kleinsten 
Theilen  in  Folge  der  schwingenden  Bewegung  angehäuften  Arbeit, 
sei,  in  Arbeitseinheiten  ausgedrückt:  dW. 

2.  Es  findet  eine  Veränderung  der  Mittellagen  der  kleinsten 
Theile  statt;  da  aber  die  Schwingungsweiten  als  unendlich  klein 
gegen  die  Entfernungen  der  Schwingungsmittelpunkte  der  Atome 
und  Moleküle  angesehen  werden,  so  kann  man  auch  von  einer 
Positionsänderung  der  Atome  und  Moleküle  selbst  sprechen,  und 
diese  Positionsänderungen  erfordern  Arbeit,  da  die  kleinsten  Theile 
mit  gewissen  Kräften  auf  einander  wirken.  Diese  Arbeit  in  Ar- 
beitseinheiten gemessen,  sei  dJ, 

3.  Es  findet  im  Allgemeinen  eine  Aendening  des  Gesammt- 
volumens  des  Körpers  statt.  Bei  einer  Ausdehnung  des  Körpers 
wird  der  von  Aussen  gegen  die  Körperoberfläche  wirkende  Druck 
überwunden:  die  Arbeit,  welche  dieser  Drucküberwindung  ent- 
spricht, sei  dL. 
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Diese  drei  Arbeitsmengen  zusammengefasst  stehen  nnn  nach 
dem  in  der  Einleitung  gegebenen  Grundsatz  der  mechanischen 
Wärmetheorie  in  einfacher  Beziehung  zu  der  zugeführten  Wärme- 
menge dQ,  Da  die  ganze  verrichtete  Arbeit  dW-{-dJ-\-dL  die 
Folge  der  Zuführung  der  Wärme  dQ  ist,  und  da  der  Arbeits- 
einheit eine  Wärmemenge  von  j^  Wärmeeinheiten  entspricht  (das 
Wärmeaequivalent  der  Arbeitseinheit) ,  welcher  Werth  mit  A  be- 
zeichnet werden  mag,  so  ist  die  der  angegebenen  Arbeit  ent- 
sprechende Wärmemenge  A  [dW+dJ+dL]  und  man  hat  daher 
die  Gleichung: 

dQ=A  [dW+dJ+dL],  (1) 

Es  braucht  wohl  kaum  hervorgehoben  zu  werden  ^  dass  ein- 
zelne der  Glieder  auf  der  rechten  Seite  dieser  Gleichung  auch 
Null  oder  negativ  ausfallen  können ;  es  ist  nicht  zu  erwarten,  dass 
mit  einer  Wärmezuleitung  jederzeit  alle  drei  Arten  der  genannten 
Aenderungen  eintreten  werden.  So  ist  es  denkbar,  dass  trotz  der 
Wärmeznleitung  die  Schwingungsarbeit,  d.  h.  die  fühlbare  Wärme 
angeändert  bleibt ,  also  J  TF  =  0  ist ,  wie  das  beim  Schmelzen 
fester  Körper  und  Verdampfen  flüssiger  Körper  unter  constantem 
Drucke  wirklich  beobachtet  wird,  oder  dass  eine  Volumenände- 
mng  nicht  stattfindet,  in  welchem  Falle  dL  =  0  wäre,  oder 
femer  dass  eine  Volumenverminderung  stattfindet,  in  welchem 
Falle  dL  negativ  ausfällt,  wie  das  auch  beobachtet  wird,  wenn 
Wasser  unter  atmosphärischem  Drucke  zwischen  0  und  4<^C.  er- 
wärmt wird. 

Ebenso  wenig  wäre  besonders  hervorzuheben,  dass  die  Wärme- 
menge dQ  negativ  zu  setzen  ist,  wenn  eine  Wärmeableitung 
stattfindet. 

Die  Gleichung  (1)  gilt  nur  für  den  Ruhezustand  des  Körpers; 
für  den  allgemeinem  Fall,  dass  sichtbare,  oder  wie  besser  ge- 
sagt wird,  äussere  Bewegung,  stattfindet,  die  einzelnen 
Theile  des  Körpers  während  der  Wärmezuführung  also  in  Bewe- 
guBg  befindlich  sind,  in  diesem  Falle  ist  dann  im  Allgemeinen 
die  Gleichung  unvollständig,  und  nicht  ohne  Weiteres  anwendbar, 
wenn  gleichzeitig  mit  der  Wärmezuleitung  eine  Aendemng  dieser 
Bewegung  verbunden  ist. 
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Von  der  innem  Arbeit. 

Die  Gleichung  (l)  gilt  in  der  oben  gegebenen  Form,  wie 
hervorgehoben  wurde,  zunächst  nur  fUr  den  Ruheznstand  des  Kör- 
pers; und  soll  vorläufig  auch  in  dieser  Form  weiterer  Behand- 
lung unterworfen  werden. 

Man  kann  nun  zunächst  Gleichung  ;i],  wieClausius  es  ge- 
than  hat,  dadurch  in  einfachere  Form  bringen,  dass  man  zwei 
der  drei  Glieder  der  rechten  Seite  in  eins  zusammenfasst  Setzt 
man  zuerst  dJ-{-dL  =  dHy  so  erhält  man 

dQ  =  A  dW+dH]. 

In  dieser  Gleichung  bedeutet  nun  d  W  wie  oben  die  Zu- 
nahme der  Schwiugungsarbeit,  also  AdW^  nach  den  in  der  Ein- 
leitung entwickelten  Ansichten  die  Zunahme  der  fühlbaren  Wärme, 
oder  wie  es  auch  ausgesprochen  wird,  die  Zunahme  der  wirklich 
im  Körper  vorhandenen  Wärme.  Hingegen  repräsentirt  c^iJ  die 
Arbeit,  die  zur  Veränderung  der  Anordnung  der  kleinsten  Theile 
des  Körpers,  oder  wie  sich  Clausius"^)  ausspricht,  zur  Vermeh- 
rung der  Disgregation  verwendet  wurde.  Diese  Arbeit  zur  Aen- 
derung  der  Disgregation  umfasst  also  sowohl  die  Arbeit,  welche 
der  Positionsänderung  der  kleinsten  Theile  des  Körpers,  wie 
diejenige,  welche  bei  der  Volumenänderung  der  Wirkung  des  von 
Aussen  her  stattfindenden  Druckes  p  entspricht.  Gewisse  Hypo- 
thesen über  das  Gesetz,  welchem  die  Werthe  J  >F  und  rffl^  unter- 
worfen sind,  haben  Clausius  la.  a.  0.  zu  höchst  interessanten 
Untersuchungen  geführt ,  die  wir  jedoch  hier  nicht  weiter  verfol- 
gen, da  sie  noch  nicht  als  abgeschlossen  zu  betrachten  sind. 

Weit  fruchtbarer  war  bis  jetzt  die  andre  Art  der  Umformung 
der  Gleichung  (l),  welche  die  Gleichung  in  einer  Gestalt  lieferte, 
in  der  sie  in  der  Folge  immer  verwendet  werden  Boll.  Setzt  man 
nämlich  d  W+  dJ=dU,  so  folgt 

dQ=^A  idU+dL],  (2) 

Hier  bedeutet  nun  nach  dem  oben  Gesagten  dU  die  Zu- 
nahme der  Schwingungsarbeit,  die  Zunahme  der  lebendigen  Kraft 


♦)  ClausiuB,  Abhandlungen.    No.  VI. 
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der  Molekularbewegung  und  die  Arbeit,  welche  während  der 
Wärmezuftihrung  auf  Ueberwindung  der  Kräfte  verwendet  wurde, 
mit  welchen  die  kleinsten  Theile  auf  einander  wirken. 

Es  repräsentirt  also  c/L^  die  'ganze  Arbeit,  welche  während 
der  Wärmezuführung  im  Innern  des  Körpers  verbraucht  wor- 
den ist. 

Den  Werth  U  nenne  ich  in  der  Folge  die  innere  Arbeit, 
du  sonach  die  Zunahme  der  Innern  Arbeit*).  Dieser 
Werth  giebt  die  in  einem  Körper  angehäufte  mechanische  Arbeit 
an  und  kann  gemessen  werden  durch  die  Wirkungsgrösse,  welche 
der  Körper  abgiebt,  wenn  er  sich  in  seine  Bestandtheile  auflösen 
würde,  d.  h.  wenn  die  kleinsten  Theile  gänzlich  aus  den  Sphären 
ihrer  gegenseitigen  Krafteinwirkungen  heraustreten  und  gleich- 
zeitig in  den  Ruhezustand  übergehen  würden. 

Diese  ganze  innere  Arbeit  lässt  sich  nun  freilich  nicht  be- 
stimmen, die  weitern  Untersuchungen  erfordern  aber  auch  die 
Kenntniss  dieses  Werthes  nicht.  Es  genügt  vollständig  die  Grösse 
U  für  einen  gewissen  Anfangszustand  als  bekannt  vorauszusetzen, 
ita  es  sich  bei  allen  Problemen  nur  um  Ermittelung  der  Zu- 
standsänderungen  der  Körper  handelt,  also  nur  um  Bestim- 
mung der  Vermehrung  oder  Verminderung  der  Innern  Arbeit. 

Wäre  es  aber  möglich,  die  innere  Arbeit  der  Gewichtseinheit 
eines  Körpers  wirklich  zu  ermitteln,  so  würde  sich  offenbar  diese 
Grösse  als  eine  Funktion  des  spezifischen  Volumens  v  und  des 
spezifischen  Druckes  y>  darstellen :   also  schreiben  lassen : 

Es  lässt  sich  nicht  anders  denken,  als  dass  diese  in  einem 
Körper  angehäufte  Arbeit,  vorausgesetzt,  er  befinde  sich 
im  Ruhezustand,  vollständig  durch  die  beiden  Grössen 
p  und  V  bestimmt  ist. 

Wäre  der  Anfangszustand  durch  die  Grössen  p^  und  v^  ge- 
geben und  8er  Körper  durch  Wärmezuführung  oder  irgendwie 
in  einen  andern  durch  p^i  und  v^  gegebenen  Zustand  übergegangen, 
so  wäre  die  Veränderung  der  innern  Arbeit 

F  (j»2i  «?2)    —  F  (/>!,  v; 

*)  Kirchhoff  nennt  die  Grösse  V  die  »Wirkungsfunktion«,  Thomson  »the 
mechanical  energy  of  a  body  in  a  given  State.«  —  Clausins  versteht  unter 
innerer  Arbeit  nur  den  Theil,  der  in  obiger  Gleichung  (1)  mit  dJ  bezeichnet  ist. 
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und  die  Veränderung  wäre  Null,  wenn  Anfangs-  und  Endwerthe 
von  p  und  r  gleich  gross  sind,  von  welcher  Art  während  de« 
Ueberganges  die  Aenderungen  von  p  und  r  auch  gewesen  sein 
mögen. 

Die  DiflFerentiation  der  Gleichung  für  U  giebt 

« 

oder  wenn  die  partiellen  DiflFerentialquotienten 


;f ) = -  "^  (^'i  -  - 


gesetzt  werden 

dr=Xdp  +  Zdv.  P; 

Nach  dieser  Formel  würde  sich  die  Verändening  der  innern 
Arbeit  ermitteln,  wenn  das  Volumen  r  der  Gewichtseinheit  Körper- 
masse um  dv  und  der  Druck  p  um  dp  wächst.  Da  nach  dem 
Vorhergehenden  Gleichung  (3)  ein  vollständiges  Differential  ist, 
so  gilt  nach  den  Regeln  der  Differentialrechnung  auch  die  Be- 
ziehung : 

eine  Beziehung,  von  der  in  der  Folge  Gebrauch  gemacht  wird. 


Von  der  äussern  Arbeit. 

Das  zweite  Glied  dL  der  Gleichung  2-  giebt  diejenige  Ar- 
beit an,  welche  bei  der  Volumenänderung  des  Körpers  der  Ein- 
wirkung des  von  Aussen  her  gegen  die  Körperoberfläche  wir- 
kenden Druckes  p  entspricht.  Denkt  man  sieh,  dass.  wie  es 
gewöhnlich  der  Fall  ist.  während  der  Wärmezufühning  eine  Aus- 
dehnung, eine  Volumenvermehrung  stattfindet,  so  wird  Arbeit 
zur  Ueberwindung  des  äussern  Druckes  verbraucht,  Arbeit, 
nach  Aussen  hin  abgegeben;  Clausius  hat  daher  diese  Arbeit  dL^ 
welche    während   der  Zuführung    der  Wärmemenge   dQ    gethan 
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nl.  sehr  passend  die  »äussere  Arbeit«  genannt.  Für  den  Fall, 
F«  während  der  Wärmeipittbeilung  eine  Zusammenziehung,  eine 
lamenverminderang  des  Körpers  unter  Einwirkung  eines  äussern 
ickes  stattfindet,  erscheint  dL  negativ,  dann  hat  der  Körper 
:  äussere  Arbeit  aufgenommen  und  die  Arbeit  kann  als  eine 
woonene  angesehen  werden ;  dann  ist  nicht  allein  die  zugeführte 
irme.  sondern  auch  die  äussere  Arbeit  auf  Vermehrung  der 
B^m  Arbeit  verwendet  worden. 

Beim  Beginn  und  am  Ende  der  Wärmezuführung  setzt  man 
derzeit  Gleichgewichtszustand  voraus,  d.  h.  man  denkt  sich, 
iss  zwiü^rhen  dem  äussern  Druck  y?  und  dem  Körperdruck  Gleich- 
en fiattfindet.  Handelt  es  sich  nun  aber  um  Untersuchung  der 
Ji^uudsänderungen  des  Körpers  durch  Wärmemittheilung,  so 
ajt  es  ssich,  ob  während  des  Ucberganges  des  Körpers  aus  einem 
Ea^tand  in  den  andern,  diese  Gleichheit  fortbesteht  oder  niclit. 
Inde  Fälle  sind  möglich  und  sind  bei  allen  folgenden  Unter- 
ndinDgen  streng  zu  unterscheiden. 

Zunächst  kann  man  sich ,  und  das  ist  der  wichtigere  Fall, 
TMitcUen.  dass  der  äussere  Druck  p  während  der  Wärmezufüh- 
mg  aof  irgend  einem  Wege  so  geregelt  werde,  dass  er  in  jedem 
Ibmente  während  der  Zustandsänderung  des  Körpers  dem  Körper- 
inifke  gleich,  oder  besser  gesagt,  weil  wir  gleichzeitig  Volumen- 
iadeniD^en  des  Körpers  voraussetzen  wollen,  dass  in  jedem 
Aü:.tnl;Iicke  der  äussere  Druck  nur  um  unendlich  wenig  vom 
t>]»erdra(k  verschieden  ist:  bei  der  Ausdehnung  denkt  man 
i^\i  den  äussern  Druck  um  unendlich  wenig  kleiner ,  bei  der 
^i^iiiinenziehung  oder  Compression  hingegen  um  unendlich  wenig 
."••'-Mrr.  als  den  Körperdruck:  in  beiden  Fällen  aber  eben  so 
■•mV'  verschieden,  dass  man  beide  Drücke  als  gleich  ansehen 
lOD.  Unter  dieser  Voraussetzung,  die  wir  übrigens  in  den  fol- 
inden  allgemeinen  Untersuchungen»  durchgehends  machen  wer- 
n.  lässt  sich  jler  äussere  Druck  als  Eigenschaft  des  Körpers 
l^fst  l»etrachten  und  die  äussere  Arbeit  wird  dann  während  des 
mzen  Verlaufes  der  Zustandsänderuugen  zu  denselben  und  zu 
T  \xt  und  Weise  der  Wärmezulcituqg  in  ganz  bestiumiter  an- 
biparer  Beziehung  stehen.  Für  diesen  Fall  ist  man,  wie  ge- 
Lt  werden  soll,  auch  im  Stande,  die  Zustandsänderuugen  der 
c[»er  während  der  Wärmeniittheilung  Schritt  für  Schutt  zu 
rf^lgen. 
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Ganz  andre  Verhältnisse  treten  aber  auf.  wenn  man  an- 
nimmt, dass  eine  Gleichheit  des  äussern.Dmcke^  mit  dem  Körper- 
drucke  während  der  Zustandsänderungen  des  Körpers 
nicht  mehr  besteht  und  diese  Gleichheit  nur  angenommen  wird, 
beim  Beginn  und  am  Ende  der  Operation ,  wenn  der  Köq)er  ans 
dem  einen  in  den  andern  Gleichgewichtszustand  Übergegangen 
ist.  .Das  Verhalten  des  Körpers  bei  solchem  Uebergange  ist 
offenbar  ganz  anderer  Art:  man  ist  aber  bis  jetzt  noch  nicht  im 
Stande,  diese  Uebergange  zu  verfolgen:  nur  in  einigen  wenigen 
speziellen  Fällen,  auf  die  wir  später  zurückkommen  werden,  lässt 
sich  unter  gewissen  Annahmen  Über  das  Gesetz  der  Veränderungen 
des  aussein  Druckes  ^der  eben  unabhängig  vom  Körperdruck  an- 
genommen wird)  der  Endzustand  des  Köq)er8,  nach  Eintritt  des 
neuen  Gleichgewichtszustandes  ermitteln. 

'  Die  Wichtigkeit  der  Frage  wird  es  rechtfertigen ,  wenn  wir 
an  einem  einfachen  Beispiele  aus  der  Meclianik  den  genannten 
Unterschied  der  Arbeitsabgabe  oder  Arbeitsaufnahme  unter  den 
beiden  angegebenen  Voraussetzungen  näher  zu  verdeutlichen  suchen. 
Denke  man  sich,  zwei  prismatische  Stäbe  A  und  J?.  beide 
von  gleichem  Material ,  gleichem  Querschnitte  F  und  gleicher 
Länge  /,  seien  am  obern  Etide  befestigt  und  sollen  durch  Kraft- 
einwirkungen am  freien  Ende  ausgedehnt  werden;  zunächst  der 
Stab  A  dadurch,  dass  man  in  der  Axenrichtung  desselben  eine 
Kraft  X  wirken  lässt,  die  nur  um  unendlich  wenig  grösser  als 
die  Kraft  ist,  mit  welcher  der  Stab  im  betreffenden  Momente  der 
Ausdehnung  widersteht :  ist  die  Ausdehnung  ar,  so  findet  sich  diese  i 
Kraft  bekanntlich 

X  =    *-  F£, 

wobei  E  das  Elasticitätsmodul  des  Stabniaterials  ist.    Daher  folg^ 
die  Arbeit,  um  die  Ausdehnung  um  dj-  zu  vermehren, 

Xdx  =  y  F£d.T. 

m 

Soll  die  Ausdehnung  am  Ende  l  sein,  so  ergiebt  die  Itx'^^ 
gration  der  letzten  Gleichung  für  die  Arbeit  L  der  gesamnci^^ 
Ausdehnung : 

^         FEl^ 
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Die  ganze  Kraft  am  Ende  der  Ausdehnung  ist: 


l 


FE 


od  wenn  daher  schliesslich  Gleichgewicht  erzeugt  werden  soll, 
«0  kann  man  sich  ein  Gewicht  G  angehängt  denken ,  welches 
^h  der  gefundenen  Kraft  ist:  es  wäre  sonach 


G  = 


1 


FE 


od  die  aufgewandte  Arbeit,   wenn  man  in    obiger  Formel  das 
Gewicht  G  substituirt: 


L  = 


G). 

2 


(Ti 


Mtörüch  alle  diese  Bestimmungen  unter  der  Voraussetzung  ge- 
aiclit.  dass  die  Elasticitätsgrenze  nicht  überschritten  wird:  die 
Foimeln  gelten  eben  nur  so  lange,  als  die  Proportionalität  zwi- 
i4en  Aasdehnung  und  Spannkraft  des  Stabes  angenommen  w^er- 
fcikann.  Die  durch  Gleichung  7)  gegebene  äussere  Arbeit  ist 
■■  hier  Tom  Stabe  aufgenommen  und  zu  innerer  Arbeit  ver- 
bucht worden.  Würde  man  nun  aber  das.  Gewicht  entfernen 
■d  wieder  eine  variable  Kraft  in  der  Axeurichtung  des  Stabes 
wten  lassen ,  die  in  jedem  Momente  nur  um  unendlich  wenig 
kleiner  als  die  Spannkraft  des  Stabes  ist,  so  würde  sich  der 
i^h  wieder  zusammenziehen  und  dabei  auf  dem  gleichen  Wege 
rtekwärts  die  ganze  Arbeit  wieder  nach  aussen  hin  abgeben,  die 
«r  antprünglich  bei  der  Ausdehnung  aufgenommen  hatte.  Der 
ODze  Prozess  ist  also  umkehrbar. 

Ganz  anders  gestalten  sich  aber  die  Verhältnisse,  wenn 
^e  Gleichheit  zwischen  der  auf  den  Stab  wirkenden  Kraft  und 
^  ^^pannkraft  des  Stabes  während  der  Ausdehnung  nicht  be- 
**fht.  Hier  lassen  sich  hinsichtlich  der  Aenderungen  der  äussern 
■^ft  unendlich  viele  verschiedene  Annahmen  machen.  Es  nia 
Wer  einer  der  einfachsten  Fälle  näher  betrachtet  werden .  indem 
Toraajigesetzt  werden  soll,  die  äussere  Kraft  wirke  während  der 
Aisdehnung  des  Stabes  constant.  Man  mache  folgenden  Versuch. 
I^r  Stab  5  sei  unten  mit  einem  Vorsprung  versehen  und  un- 
mittelbar darüber  befinde  sich  ein  Gewicht  G,  Denken  wir  uns 
MD.  das  Gewicht  werde-  zunächst  gehalten,  so  dass  es  zwar  den 
Wprung  berührt,  aber  nicht  darauf  ruht,  und  werde  nun  plötz- 
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lieh  frei  gelassen,  so  wird  es  auf  den  Stab  ausdehnend  wirken; 
diese  Wirkung  soll  näher  ermittelt  werden. 

Im  Augenblicke,  in  welchem  die  Ausdehnung  um  x  vorge- 
schritten ist,  beträgt  die  Kraft  X,  mit  welcher  sich  der  Stab  zu- 
sammenzuziehen sucht,  wie  oben 

daher  ist  *die  abwärts  gerichtete  Kraft  G  —  X.  Vernachlässigt 
man,  da  es  sich  hier  nur  um  eine  Nebenuntersuchung  handelt, 
die  Masse  des  Stabes  gegen  die  Masse  31  des  Gewichtes  6r,  so 
ist  die  Acceleration  p  des  sinkenden  Gewichtes 

G—X 

^'=      M 

Bezeichnet  man  die  Geschwindigkeit  des  Gewichtes  in  diesem 
Augenblicke  mit  Wy  so  ergicbt  die  bekannte  Gleichung 

weite  :=  pdx 

im  vorliegenden  Falle  durch  Substitution  des  Werthes  p  und 
gleichzeitige  Benutzung  des  Werthes  von  X: 

FE 

Mwdw  =  Gdx  —  xdx. 

Durch  Integration  findet  sich  nun  hieraus  leicht,  wenn  man 
berücksichtigt,  dass  bei  Beginn  der  Ausdehnung,  d.  h.ftirÄ  =  0 
auch  w  =  ^  ist ,  und  dass  ebenso  im  Augenblicke  der  grössten 
Ausdehnung,  die  mit  X|  bezeichnet  werden  mag,  tr  =  0  ist 

0  =  GX,-    j-  .  -.^ 
und  hieraus  folgt  die  grösste  Ausdehnung 

*  FE 

Die  Gleichung  (6)  ergab  hingegen  die  Ausdehnung  l  unter 
Voraussetzung  des  Gleichgewichtes 

FE' 

daher    beträgt    im    vorliegenden  Falle   die    grösste    AusdehuuDg 
Aj  =  2  A,  d.  h.  doppelt  so  viel,  wie  in  dem  zuerst  betrachteten 
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FUle.    Die  Arbeit,   welche  der  Stab  im  Momente  der  grössten 
Aaidehnang  aufgenommen  hat,  ist 

Gaj  =  2  6/. 

In  diesem  Angenblicke  ist  aber  auch  die  Spannung  des  Stabes 
du  Doppelte  vom  angehängten  Gewichte,  daher  findet  kein  Gleich- 
gewicht statt,  der  Stab  zieht  sich  wieder  zusammen,  das  Gewicht 
ttögt  wieder  und  zwar  bis  in  die  Anfangslage  znrttck.  Die  weitere 
Verfolgang  des  Problems  zeigt,  dass,  mathematisch  genommen, 
kdn  Gleichgewicht  eintritt,  das  Gewicht  schwingt  auf  und  ab; 
fie  ganze  Schwingungsweite  beträgt  X^=2l  und  die  Schwingungs- 
uik  ergiebt  sich  durch  leichte  Rechnungen  gleich  der  Schwingungs- 
idt eines  Pendels  von  der  Länge  A. 

Man  erkennt  also  und  das  zu  zeigen,  war  der  Zweck  dieser 
Abschweifang ,   dass  der  Stab  in  den  beiden  betrachteten  Fällen^ 
m  Augenblicke,   wenn  die  Ausdehnung  A  ist,   sich  in  ganz  ver- 
H^iedenen  Zuständen  befindet.     Im  erstem  Falle  tritt  der  Gleich- 
eewichtszustand  ein ,  die  ganze  äussere  Arbeit  ist  vom  Stabe  auf- 
kommen worden;    im  andern  Falle   findet  kein  Gleichgewicht 
^M.  es  findet  ein  eigenthtlmlicher  Wechsel  von  Arbeitsaufnahme 
nd  Arbeitsabgabe  statt:    bei  der  Ausdehnung  wird  die  äussere 
Arbeit  des  sinkenden  Gewichtes  zu  innerer  Arbeit  verbraucht  und 
bei  der  Zusammenziehung  wird  diese  innere  Arbeit  wieder  frei 
ttnd  zu  äusserer  Arbeit,  Hebung  des  Gewichtes,   verwendet.     Der 
wirkliche  Versuch  zeigt  nun  aber ,  dass  zwar  diese  Schwingungs- 
erecheinungen  wirklich  auftreten,  dass  aber  die  Schwingungsweiten 
kleiner  und  kleiner  werden,  bis  endlich  der  Gleichgewichtszustand 
doch  eintritt  und  die  bleibende  Verlängerung  des  Stabes  gleich 
der  wird,  die  eben  der  ruhenden  Belastung  G  entspricht.  Aeusserlich 
iKrfindet  sich  der  Stab  im  Augenblicke  der  Ausdehnung  k 
in  beiden  Fällen  im  gleichen  Zustande;    oiTenbar  kann  das  aber 
in  Ganzen  nicht  der  Fall  sein ;  vorausgesetzt,  der  Stab  hat  nicht 
•oost  nach  Aussen  hin  Arbeit  abgegeben,   so  muss  offenbar  die 
innere    Arbeit   im    Stabe    im   zweiten    Falle    eine    grössere    sein 
ab   im    erstem,    und   zwar   erklärt   sich    die    Sache    nach    den 
(vrondsätzen  der  mechanischen  Wärmetheorie  einfach  dahin,  dass, 
wenn  die  Anordnung  der  kleinsten  Theile   in  beiden  Fällen  auch 

1£e  gleiche  sein  kann,  doch  die  Molekularbewegungen  andre  sein 
mOssen;   einfach  ausgesprochen,   die  fühlbare  Wärme,   die  Teni- 
K«iiB<^r.   Wirmethtorie.  3 
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peratur  wird  in  dein  angegebenen  Momente  in  beiden  Stäben  ver- 
schieden sein.  Ist  schliesslich  nach  dem  Aufhören  der  Schwin- 
gungen auch  der  zweite  Stab  in  den  Gleichgewichtszustand  über- 
gegangen, so  ist  dann  in  beiden  Stäben  die  Veränderung  der 
innem  Arbeit  die  gleiche  und  nach  Gleichung  (7)  zu  berechnen. 
Beide  Fälle  unterscheiden  sich  nur  durch  die  Art  des  Ueber- 
ganges  aus  einem  Gleichgewichtszustand  in  den  andern. 

Genau  wie  es  hier  durch  dieses  einfache  Beispiel  dargelegt 
wurde,  verhält  es  sich  nun  auch  mit  dem  allgemeinen  Falle. 
Wenn  während  der  Wärmemittheilung  und  den  Zustandsänderungen 
des  Körpers  der  äussere  Druck  nicht  mit  dem  Körperdrucke  im 
Gleichgewicht  steht,  so  lässt  sich  der  Uebergang  ebenso  wenig 
näher  verfolgen;  es  lässt  sich  nur  der  Endzustand  des  Körpers 
unter  der  Annahme  ermitteln,  dass  der  Gleichgewichtszustand 
eingetreten  ist  und  dass  die  äussere  Arbeit  bekannt  ist. 

Wie  schon  früher  bemerkt  wurde,  werden  wir  später  auf 
einige  Probleme  dieser  Art  zurückkommen ,  bei  den  weitem  Be- 
trachtungen und  der  Ableitung  der  Hauptgleichungen  '  der  me- 
chanischen Wärmetheorie  machen  wir  nun  aber  durchgängig  die 
Annahme,  dass  während  der  Zustandsänderungen  des  Körpen 
und  der  Wärmemittheilung  oder  Wärmeentziehung  der  äussere 
Druck  p  gleich  dem  Körperdrucke  ist  oder  dass  beide  Drücke 
nur  um  endlich  wenig  verschieden  sind. 

Unter    dieser  Voraussetzung   lässt  sich  dann  in  der  obeo^ 
gegebenen  Gleichung 

dQ  =  A[dU+dL] 

die   äussere  Arbeit  bestimmter  angeben.     Der  Druck  p   ist  auflP 
die  Quadrateinheit  Fläche  bezogen,   wirkt  nach  unserer  Voraus — 
Setzung   gegen   die    ganze   Oberfläche  des  Körpers   gleich   start:^ 
und  normal  gegen  die  Oberflächenelemente.   Bezeichnet  man  vor— — 
übergehend  diese  Flächenelemente  mit  i^, ,   I^y  F^  u.  s.  f.   und  5 
denkt  .man    sich,     dass   bei   einer   unendlich    kleinen   Volumen-  - 
vergrösseruug  die  einzelnen  Elemente  um  die  unendlich  kleinen 
Strecken  s^ ,   «2  ?   *3  •  •  •    ^ach    den  Richtungen  ihrer  Normalen 
fortrücken,    so   ist   der   Druck   gegen   die   Elemente   F^p^    F^p, 
F-iP  .  .  .  .  und  da  diese  Pressungen  auf  den  unendlich  kleinen 
Verschiebungen  s^,  S2,  «^  •  •  ^Is  constant  angesehen  werden  kön- 
nen,   so  folgen  die  zur  Ueberwindung  dieser  Pressungen  zu  ver- 
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wendeadeo  Arbeiten  Fipa, ,  F^psj,  F^pS),  ....  also  ist  die  ganze 
Arbeit  dL: 

{F.si  +FiS^  +  FiS3  -\- )p 

oder  da  der  ganze  Werth  in  der  Klammer  offenbar  nichts  andres, 
als  die  ZnDahme  dv  des  GesammtvoInmeDs  v  der  Gewichtsein- 
heit des  Körpers  darstellt: 

dL=pdc  (8) 

nnd  dann  folgt  im  Weitem  dnrch  Gleichung  (2] : 

dQ=  A  [dU  +  pdv].  (9) 

Integrirt  man  diese  Gleichung,  indem  man  wie  früher  die 
innere  Arbeit  als  Funktion  von  p  nnd  v,  d.  h.  U^  F  {p,v)  be- 
kannt annimmt  und  Anfangs-  und  Endznstand  durch  die  Grossen 
p,,e,  aüApi,Vi  gegeben  denkt,  so  findet  sich  die  ganze  Wärme- 
menge Q,  die-  während  des  Ueberganges  dem  Körper  mitzu- 
tbeilen  ist: 


I  pdv. 


Q  =  AF{pj,Ci]  —AF(p,.v,)  +  AI  pdv.  (10) 

Das  letzte  Glied  dieser  Gleichung  ist  aber  unbestimmt;  de 
angedeutete  Integration,  durch  welche  man  auf  die  ganze  äussere 
Arbeit  gelangen  würde,  ist  unausführbar,  so  lange  man  nicht 
weiss,  auf  welche  Weise  sich  während  des  Ueberganges  der  Druck 
p  mit  dem  Volumen  v  geändert  hat.  In  Folge  davon  ist  natür- 
lich auch  die  zuzuführende  Wärmemeuge  Q  unbestimmbar,  so 
lange  die  Beziehnng  zwischen  p  und  v  unbekannt  ist.  Angenommen, 
diese  Relation  wäre  bekannt,  so  kann  man  sich  (Fig.  Ij  das  spezifische 
Volomen  v  als  Abscisse  0  v  und  den 
KDgehörigen  Druck  c  P  =  ^  als  Ordi-  '^' 

nate  aufgetragen  und  die  Eudpunkte    ^ 
der  Ordinaten  durch  eine  Curve  P,  PPj 
Verbunden  denken.  Diese  Curve  giebt  "V-..^ 

dann  ein  deutlicbes  Bild  vom  Gesetze  Kb.^^^, 

der  Veränderung  des  Wertfaes  p  mit  c. 
Dann  repräsentirt  aber  auch  die 
von  der  Curve  P,  PPi  abgeschlossene 
Fläche  (in  der  Figur  horizontal 
sebrafßrtj   den  Werth  des  in  Glei-  - 
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choDg  [10;  stehenden  Integrales,  d.  h.  diese  Flftehe  stellt  die  wäh- 
rend des  Ueberganges  verrichtete  äussere  Arbeit  dar.  Da  man 
die  beiden  Punkte  P^  und  P^  durch  unendlich  yerschiedene  Curven 
sich  verbunden  denken  kann,  so  wird  auch  in  jedem  einzelnen 
Falle  der  von  der  Curve  abgegrenzte  Flächenraum,  d.  h.  die 
vom  Körper  verrichtete  äussere  Arbeit  und  in  Folge  dessen  auch 
die  von  aussen  dem  Körper  mitzutheilende  Wärme  einen  andern 
Werth  haben. 

Aus  allem  diesem  geht  nun  folgender  wichtige  Satz  hervor. 

Geht  durch  Wärmemittheilung  .oder  Entziehung)  ein  Körper 
aus  einem  gewissen  Zustand  in  einen  andern  über,  so  ist  die 
Veränderung  der  Innern  Arbeit  durch  den  Anfangs- 
und  Endzustand  vollständig  bestimmt. 

Nicht  so  ist  es  aber  mit  dem  Werthe  der  äussern 
Arbeit  und  mit  der  Wärmemenge,  welche  dem  Körper 
während  der  Zustandsänderungen  von  aussen  mit- 
zutheilen  oder  zu  entziehen  ist.  Die  Bestimmung  der 
letztem  Grössen  erfordert  noch  die  Kenntniss  des  Weges,  auf 
welchem  der  Uebergang  stattgefunden  hat,  d.  h.  man  muss  wissen, 
nach  welchem  Gesetze  der  Druck  aus  dem  Anfangs-  in  den  End- 
werth  übergegangen  ist.  Kurz  gesprochen,  lässt  sich  der  Satz 
auch  darstellen,  indem  man  sagt,  der  Ausdruck  auf  der  rechten 
Seite  der  Gleichung  (9)  ist  ein  »unvollständiges  Differential«; 
die  Möglichkeit  der  Integration  ist  nur  gegeben,  wenn  eine  weitere 
Angabe  über  den  Zusammenhang  der  Variabein  p  und  v  vorliegt. 

Es  gebührt  unzweifelhaft  Clausius  das  Verdienst,  diesen 
wichtigen  Satz  zuerst  in  bestimmter  Form  aufgestellt  zu  haben. 

Die  Annahmen  über  das  Gesetz  der  Veränderungen  des  Druckes 
p  mit  dem  Volumen  p  können  begreiflicherweise  unendlich  mannig- 
fach sein ;  einige  wenige  Fälle  sind  aber  von  besonderer  Wichtig- 
keit und  auf  diese  mag  schon  hier  verwiesen  werden. 

So  kann  z.  B.  die  Wärmezuleitung  so  geregelt  werden,  das» 
der  Druck  p  constant  bleibt ,  in  diesem  Falle  ist  die  Druckcurve 
eine  gerade,  zur  Abscissenaxe  parallele  Linie  P^P  (Fig.  2).  Die 
Ausführung  der  in  Gleichung  (10)  angedeuteten  Integration  ist 
dann  sofort  ermöglicht  und  zwar  erhält  man: 


l  pdv  =p  {V2  —  t?j 

t-'t'i 


Von  der  äa^sorn  Arbeit 
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Dann  folgt  ohne  Weiteres  nach  Grleichung  (10)  die  erfordere 
liehe  Wärmemenge ,  vorausgesetzt  freilich,  es  wäre  U=  F  (p,  v) 
bekannt.  Man  sagt  dann,  die  Wärmezuftthrung  habe  bei  con- 
stantem  Drucke  stattgefunden. 

In  einem  andern  Falle  könnte  man  das  Volumen   constant 
halten;   man  denke  sich,    dass  eine  den  Körper  umgebende  feste 
Httlle  eine  Volumenvergrösse- 
mng  nicht  zulasse.  Hier  ist  die  ^^' 

Dmckcurve^ wieder  eine  Gerade 
P]  Q,  die  aber  parallel  der  Ordi- 
natenaxe  OY  liegt  (Fig.  2) ;  in 
diesem  Falle  ist  natürlich  die 
äussere  Arbeit  Null  und  die 
Oleichung  (lOj  lehrt  dann,  dass 
bei  Wärmemittheilung  bei  c  o  n- 
stantem  Volumen  die  ganze 
zugeführte  Wärme  allein  zur 
Vermehrung  der  Innern  Arbeit 
verwendet  wird. 

Wieder  in  einem  andern  Falle  kann  man  sich  vorstellen, 
dass  der  Uebergang  des  Körpers  aus  einem  Zustand  in  den  an- 
dern stattfindet,  ohne  dass  eine  Mittheilung  oder  Ent- 
ziehung von  Wärme  erfolgt.  Man  denke  sich  nur,  dass 
der  äussere  Druck  immer  unendlich  wenig  verschieden  vom  Körper- 
drucke  gehalten  werde. 

Unter  der  gemachten  Voraussetzung  ist  für  jede  Zustandsände- 
rung  in  Gleichung  (lO;  der  Werth  Q  Null  und  ebenso  dQ  =  0 
in  Gleichung  (9).  daher 


pdv  =  —  du 


und 


Vi 


pdv  =  F  (/?,,  t?,)   —  F  (/?2,  t?2). 


Vi 

Dann  ist  also  die  äussere  Arbeit  gleich  der  Veränderung 
der  innem  Arbeit.  Ist  bei  der  Zustandsänderung  von  p^ ,  Vi  auf 
/>2  7  ^2  Arbeit  nach  Aussen  hin  abgegeben  worden,  so  ist  das 
gänzlich  auf  Kosten  der  innem  Arbeit  geschehen,  und  die  in 
Fig.  2  schraffirte  Fläche  repräsentirt  dann  gleichzeitig  die  äussere 
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■ 

Arbeit,  sowie  die  Aenderung  der  innern.  Die  Curve  Pi  P^  A  giebt 
für  diesen  speziellen  Fall  das  Gesetz,  nach  welehem  sich  der 
spezifische  Dmck  p  mit  dem  Volumen  ändert.  Diese  Curve,  nach 
welcher  die  Druckänderungen  erfolgen,  wenn  die  Zustandsände- 
rungen  des  Körpers  ohne  Wärmemittheilung  oder  Wärmeentzie- 
hung stattfinden,  spielt  in  der  Wärmelehre  eine  so  wichtige  Rolle, 
dass  wir  sie  mit  einem  besondem  Namen  einführen,  und  zwar 
soll  fUr  dieselbe  der  von  Rankine  vorgeschlagene  Namen  »adia- 
batische Curve«  im  Folgenden  benutzt  werden.      . 

Wir  werden  später  diese  Curve  für  eine  gewisse  Art  von 
Körpern  näher  bestimmen;  allgemein  lässt  sich  ihr  Gesetz  leicht 
darstellen.     Setzt  man  wie  früher 

dU=  Xdp  +  Zdv, 

so  giebt  die  Substitution  in  Gleichung  ;9)  unter  der  Voraussetzung 
dQ  =  0  sofort : 

Xdp  =  —  [Z  +  p)  dv. 

Wurde  man  die  beiden  Grössen  X  und  Z  als  Funktionen 
von  p  und  v  kennen ,  oder  wäre  kurz  gesagt  U=  F  [p,  r)  be- 
kannt, so  wUrde  die  Integration  vorstehender  Gleichung  sofort 
zur  Gleichung  der  adiabatischen  Linie  führen. 

Ein  ähnlicher  Fall  wäre  der,  dass -man  während  der  Zn- 
standsänderungen des  Körpers  den  äussern  Druck  so  regelt  und 
die  Mittheilung  von  Wärme  der  Art  stattfinden  lässt,  dass  die 
innere  Arbeit  unverändert  bleibt,  dann  wäre  dU=0 
und  die  Integration  der  Gleichung 

{)  =  Xdp  +  Zdv 

würde  auf  die  Gleichung  der  Curve  führen,  nach  welcher  sich 
in  diesem  Falle  der  Druck  mit  dem  Volumen  ändern  müsste, 
welche  Curve  nach  Cazin  die  »isodynamische  Curve«  ge- 
nannt werden  mag.  Uebrigens  ergiebt  in  diesem  Falle  Gleichung  (9) 

dQ  =  Ap  d  V , 

woraus  zu  schliessen  ist,  dass  die  ganze  zugeftihrte  Wärme  in 
äussere  Arbeit  verwandelt  wird. 

Bemerkenswerth  ist,  dass  in  allen  Fällen,  wenn  der  äussere 
Druck  dem  Körperdruck  gleich  gehalten  wird  (wie  es  jetzt  immer 
vorausgesetzt  wurde),    der   Prozess   umkehrbar  ist.     Hätte 


Ableitung  der  ersten  Hauptgleichung.  39 

sich  nämlich  in  Folge  gewisser  Art  der  WärmezufÜhmng  der  Kör- 
per ausgedehnt  von  Ov^  auf  Ot?2  (Fig.  2)  und  wäre  dabei  der 
Druck  aus  dem  Werthe  v^  P^  =Pi  in  den  Endwerth  »2  Ri  Über- 
gegangen, wobei  die  Curve  PiBiB  das  Gesetz  der  Druckände- 
mng  angeben  mag,  so  würde  offenbar  der  Körper  auf  dem 
gleichen  Wege  wieder  in  den  Anfangszustand  zurückkehren, 
wenn  man  den  Körper  comprimirt  und  dabei  den  Druck  nach 
dem  gleichen  durch  die  Curve  P^R^R  gegebenen  Gesetz  ändert, 
überdies  aber  auch  die  Wärmeableitung  nach  dem  nämlichen 
Gesetze,  wie  vorhin  die  Zuführung,  auf  dem  umgekehrten  Wege 
vor  sich  gehen  lässt. 
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Unter  der  Voraussetzung ,  dass  der  äussere  Druck  p ,  wel- 
chem ein  Körper  ausgesetzt  ist,  dem  Körperdrucke  gleichgehalten 
wird,  betrug  die  äussere  Arbeit,  wenn  das  Volumen  v  der  Ge- 
wichtseinheit Mm  dv  in  Folge  der  Zuführung  der  Wärmemenge 
dQ  sich  verändert: 

dL=  pdv , 

die  Veränderung  der  innem  Arbeit 

dU=Xdp  +  Zdv. 

Substituirt  man  diese  beiden  Werthe  in  Gleichung  (2) 

dQ  =  A  (dU+dL), 
so  folgt:  ^ 

dri  =  A  [Xdp+  (Z  +  p)  dv]. 

Wir  setzen  nun,  weil  dadurch  die  Formeln  eine  wesentlich 
einfachere  Gestalt  gewinnen,  in  Zukunft: 

Z+p=Y  (11) 

und  erhalten  daher: 

dQ  =  A{Xdp+Ydv),  '  (12) 

In  dieser  Gleichung  sind  X  und  Y  als  Funktionen  von  p 
und  V  anzusehen,  die  zwar  noch  unbekannt  sind,  die  aber  in 
einem  eigenthttmlichen  Zusammenhange  stehen.    Differentiirt  man 
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ntfmlicb  Gleichung  (11)   uf  beiden  Seiten  in  Hinsicht/»,   80  er- 
hält man: 

m + '  -  m 

oder: 


(dp)       \dp)-^' 


Nnn  war  aber  nach  unserer  Darlegung  über  die  innere  Ar- 
beit der  Ausdruck  für  dU  ein  vollständigea  Differential  und  es 
ergab  sich  (S.  28)  nach  Gleichung  (4) : 

\ apf         \av I 
Die  Substitution  in  die  vorige  Gleichung  giebt  dann 

und  das  ist  die  sogenannte  erste  Hauptgleichung,  wie  sie,  wenn 
auch  in  anderer  Form,  zuerst  von  Clausius  gegeben  wurde. 

Die  Gleichung  zeigt  den  Zusammenhang  zwischen  den  beiden 
jetzt  noch  unbekannten  Funktionen  X  und  Y  der  Gleichung  (12) ; 
sie  zeigt  aber  auch  zugleich,  dass  der  Ausdruck  in  der  Paren- 
these derGleicliung  [12)  ein  unvollständiges  Differential  ist,  denn 
wäre  es  ein  vollständiges ,  so  müsste  die  Differenz  der  beiden 
Differentialquotienten  Null  und  nicht  Eins  sein.  Man  muss  daraus 
schliessen,  dass  Gleichung  ^1 2)  nicht  integrabel  ist,  so  'lange  nicht 
noch  eine  andre  Beziehung  zwischen  den  einzelnen  Grössen  der 
Gleichung  gegeben  ist.  Hiemach  spricht  die  Hauptgleichung  (P) 
in  mathematischer  Forn\  nur  das  aus,  was  wir  schon  oben  aus- 
drücklich hen'orgehoben  haben ,  dass  nämlich  die  einem  Körper 
suznftthrende  Wärmemenge  Q  nicht  durch  Angabe  seines  Anfangs- 
und  Endzustandes  allein  bestimmt  ist ,  sondern  dass  auch  noch 
angegeben  werden  muss,  auf  welchem  Wege  der  Körper  ans 
dem  einen  in  den  andern  Zustand^  übergegangen  ist ,  nach  wel- 
chem Geset:^jL^  beispielsweise  der  spezifistche  Druck  sich  mit  dem 
spezifischen  Volumen  änderte. 
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Im  Vorstehenden  wurde  hervorgehoben,  das«  Gleichung  (12), 
nämlich 

dQ  =  A  [Xdp  +  Ydv)  (12) 

nicht  integrabel  sei,  so  lange  nicht  noch  eine  zweite  Gleichung 
zwischen  den  einzelnen  Grössen  derselben  gegeben  ist. 

Es  sei  nun  aber  S  eine  neue  Funktion  von  p  und  v ,  deren 
Form  zwar  bis  jetzt  ebenso  wenig  bekannt  sein  mag,  wie  die 
der  Funktionen  X  und  Y,  der  wir  aber  eine  Bedeutung  beilegen 
wollen,  die  sogleich  aus  den  weitem  Betrachtungen  hervorgehen  wird. 

Multiplizirt  und  dividirt  man  die  rechte  Seite  vorstehender 
Gleichung  mit  S,  so  ergiebt  sich: 

dQ  =  AS^^dp+^dr^.  (13) 

Man  kann  nun  offenbar  S  so  wählen,  dass  der  Ausdruck  in 
der  Klammer    ein   vollständiges    Differential    wird,    mit 

andern  Worten,   es  soll  der  Werth  -^    der  integrirende  Faktor 

oder  wie  sich  auch  sagen  lässt,  es  soll  S  der  integrirende 
Divisor  des  Ausdruckes  in  der  Klammer  der  Gleichung  (12)  sein. 

Hiermit  ist  denn  die  künftige  Bedeutung  dieser  neuen  Funk- 
tion S  vollständig  festgestellt  und  der  Werth  und  die  Form  der- 
selben angebbar,  sobald  die  beiden  Grössen  X  und  Y  als  Funk- 
tionen von  p  und  v  gegeben  sind. 

Der  Zusammenhang  dieser  drei  Funktionen  lässt  sich  aber 
durch  eine  Gleichung  leicht  feststellen. 

Ist,  wie  wir  voraussetzen,  der  Ausdruck  in  der  Klammer 
der  Gleichung  ^(13)  ein  vollständiges  Differential,  so  gilt  bekannt- 
lich die  Beziehung 

d^lX^^lYX 
dv^  Sl        dp\  Sf 

oder  die  Differentiation  ausgeführt 
oder 
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Nun  ist  aber  nach  Gleichung  P  der  Ausdruck  in  der 
Klammer  auf  der  linken  Seite  vorstehender  Formel  bekannt,  er 
ist  gleich  Eins;  man  erhält  daher: 

und  das  ist  die  zweite  Hauptgleichung  der  mechanischen  Wärme- 
theorie;  während  die  erste  Hauptgleichung   den  Zusammenhang* 
der  Funktionen  X  und  Y  darlegt,  zeigt  die  zweite  die  Beziehung 
dieser  Funktionen    mit   der    neuen    Funktion  S,   d.  h.   mit  dem 
integrirenden  Divisor  des  Klammerausdruckes  der  Gleichung  '12). 

Vorstehende  Gleichung  ist  zuerst  von  Clapeyron*  und 
später  von  Clausius,  von  Beiden  aber  in  ganz  andrer  Weise 
entwickelt  worden ;  beide  haben  auf  gewisse  Hypothesen  gestutzt, 
auf  die  wir  zurückkommen  werden,  die  Bedeutung  der  Funktion 
S  von  vornherein  anders  dargelegt.  Clapeyron  hat  nämlich, 
wie  auch  Clausius,  von  Anfang  an  die  Grösse  S  als  eine 
Funktion  der  Temperatur  allein  dargestellt.  Ich  habe  aber 
vorgezogen,  zu  zeigen,  dass  man  bei  der  Entwickelung  beider 
Hauptgleichungen  keine  andern  Grundsätze  aufzustellen  braucht,  als 
den  der  Aequivalenz  von  Wärme  und  Arbeit,  und  halte  es  ftlr  zweck- 
mässig, den  BegriflF  «Temperatur  eines  Körpers«,  der  sich  nur  schwer 
mathematisch  scharf  definiren  lässt,  so  lange  als  möglich  den 
vorliegenden  mathematischen  Entwickelungen  fern  zu  halten. 

Es  ist  gewiss  nicht  zu  leugnen,  dass  gerade  durch  das  Be- 
streben, diese  Funktion  von  vornherein  als  eine  Funktion  der 
Temperatur  hervortreten  zu  lassen,   in  den  bisher  erschienenen 

♦)  Journal  do  l'^cole  polytechnique.  T.  XIV,  S.  170    1854).  ^ 

Poggendorifs  Annalen.  B.  59,  S.  446.  »üeber  die  bewegende  Kraft  der 
Wärme«.  —  Diese  meisterhaft  geschriebene  Abhandlung  Clapeyron' s,  die 
sich  durch  grosse  Klarheit  und  seltene  Eleganz  in  der  mathematischen  Dar- 
stellung auszeichnet,  ist  im  Grunde  die  erste  mathematische  Arbeit  über  me- 
chanische  Wärmetheorie  und  stützt  sich  auf  das  jetzt  sehr  seltene  Werk  von 
S.  Carnot  »Reflexions  sur  la  puissance  motrice  du  feu«.  Paris, Bachelier,  1824. 
Beide  Arbeiten  sind  lange  Zeit  fast  unbeachtet,  wenigstens  unbenutzt  geblieben, 
bis  später,  besonders  durch  die  Abhandlungen  von  Clausius,  deren  Werth 
gebührende  Würdigung  fand. 
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Schriften  über  mechanische  Wärmetheorie  die  Ableitung  der 
iweiten  Hanptgleichung  als  schwierig  und  umständlich  erscheint. 
In  diesem  Falle  muss  man  auch  von  der  Annahme  eines  neuen, 
zuerst  von  Carnot  aufgestellten,  später  von  Clausius  etwas 
Teränderten  Grundsatzes  ausgehen,  von  dem  wir  hier  vorläufig 
absehen  können,  auf  dessen  Annahme  wir  aber  durch  die  wei- 
tem Betrachtungen    gewissermassen   von    selbst   geführt  werden. 

Dnreh  das  oben  gegebene  ist  die  Bedeutung  der  Funktion  S 
so  bestimmt  und  unzweideutig  festgestellt,  dass  man  mit  Leich- 
ti^eit  weiter  schliessen  kann.  Mit  Hülfe  der  beiden  entwickelten 
Hanptgleiebungen  lässt  sich  zunächst  die  Gleichung  (12) ,  welche 
die  dem  Körper  mitzutheilende  Wärme  Q  angiebt,  in  andre  For- 
men bringen.     Da  'S  eine  Funktion  von  p  und  v  ist,   so  schreibt 

auch : 

dSx  ,      .    idS 


-">=0'^<:}'-        ■  "■ 


dp 

Entwickelt  man  nun  aus  Gleichung  II*»  das  eine  Mal  Y,  das 
andre  Mal  X  und  substituirt  die  Werthe  in  Gleichung  (12^  die 
wir  im  Folgenden  unter  (IIP)  wieder  mit  aufführen,  so  ergeben 
!»ich,  wenn  man  dabei  die  Beziehung  Gleichung  (14)  beachtet, 
^fort  noch  die  beiden  darauf  folgenden  Gleichungen : 

dQ=    A  .    Xdp  +  Ydc 


dQ  =  -^~    XdS  +  Sd v\ 
(dt) 


jn») 


Die  drei  Gleichungen  sind  identisch ;  wir  werden  in  der  Folge 
bei  Auflösung  verschiedener  Probleme  immer  diejenige  heraus- 
neifen,  deren  Anwendung  am  schnellsten  zum  Ziele  führte.  Die 
drei  Grössen  X ,  Y  und  S  sind  Funktionen  von  p  und  v ,  deren 
Zosammenhang  allgemein  durch  die  Gleichungen  P)  und  (II*) 
dargelegt  wird ,  die  aber  noch  näher  bestimmt  sein  müssen ,  ehe 
un  von  den  Gleichungen  ^IIP;  Gebrauch  bei  speziellen  Unter- 
^i'hangen  machen  kann. 


44 


Ableitung  der  Hauptglei^hungen. 


Wäre  bekannt,  in  welcher  Beziehung  die  innere  Arbeit  U 
zu  den  Grössen  p  und  v  steht,  so  wäre  damit  auch  unmittelbar 
die  Grösse  X,  Y  und  S  gegeben. 

Wir  setzten  früher  (S.  28 

dp 
Ferner : 


X 


=  ßa- 


=  [f.]- 


dv  ' 
Da  aber  nach  Gleichung  (11    Z  -\-  p  =  Y  ist,  so  folgt 

und  endlich  könnte  die  Substitution  dieser  Grössen  in  Gleichung  fll*} 
airf  den  Werth  S  führen.  Da  nun  aber  im  Allgemeinen  U=  F  [p,  r) 
nicht  bekannt  ist.    so  muss  auf  anderm  Wege,    rückwärts  auf 
die  Form  dieser  Funktionen  geschlossen  werden:  und  das  ist  die 
Aufgabe,  die  durch  das  Folgende  gelöst  werden  soll. 


Von  den  einfachen  umkehrbaren  Kreisprozessen. 

Der  Gewichtseinheit  eines  Körpers,  der  durch  das  Volumen 
Oti  =  r,  und  den  Druck  i'i  a  =  P\  'Fig.  3,  in  seinem  Anfangs- 
zustande bestimmt  ist.    soll  nach  einem  bestimmten  Gesetze  die 


Fig.  3. 


Wärmemenge  Q  mitgetheilt 
werden,  nämlich  so,  dass  die 
Beziehung  zwischen  Druck  und 
Volumen  während  der  Zustands- 
änderungen  durch  die  Curve 
i^i^  Torgezeichnet  ist.  Ist  die 
Gleichung  dieser  Curve  be- 
— RtdR  kannt,  so  ist  nach  Früherem 
*\  auch  die  mitzntheilende  Wärm^ 

f  -  ^^  menge  bestimmbar,  wenn  der 
Druck  ans  dem  Anfangswertb/^i 
in  den  Endwerth  p^  übergeht.  Die  Gleichung  der  Cur>'e  denken 
wir  uns  nun  in  den  weitem  Entwickelungen  immer  in  der  Art 
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gegeben,   dass  wir  annehmen,  es  sei  eine  Grösse  R  als  Funktion 
TW  p  und  €?,   also 

bekannt,  und  es  werde  während  der  Zustandsänderung  der 
Werth  R  constant  erbalten.  Für  diesen  Fall  lässtsich,  voraus- 
gesetzt^ die  Form  der  Funktion  sei  gegeben,  der  Druck  p  durch 
Äas  Volnmen  v  aasdrllcken  und  hiernach  der  Lauf  der  Curve  be- 
nrtheilen. 

Um  nun  anzudeuten,  in  welcher  Weise  die  Wärmezuftthrung 
oder  Entziebnng]  und  unter  welchen  Zustandsänderungen  des 
Korpers  die  Wärmemittheilung  stattgefunden  hat,  werden  wir  in 
der  Folge ,.  weil  dadurch  die  Darlegungen  ausserordentlich  ab- 
^ftrzt  werden,  kurz  sagen:  »dem  Körper  sei,  während  er 
laf  der  Curve  R  den  Weg  ab  zurücklegt,  die  Wärme- 
menge Q  zuzuführen  (oder  zu  entziehen)  ;a  damit  soll  also 
kuz  angedeutet  werden,  dass  die  Druckänderungen  von  px  auf 
^  nach  dem  Gesetze: 

R  =  F  ;/>,  v)  =  Const., 

fitattgefunden   haben;   die  von  dem   Curvenstück  ab  abgegrenzte 
Ffiehe  VxViba  giebt  dann  die  äussere  Arbeit. 

War  eine  Wärmezuftthrung  nöthig,  um  den  Körper  auf  der 
Cwvc  Tt  den  Weg  ab  zurücklegen  zu  lassen,  so  ist  es  natürlich 
Bothwendig,  die  gleiche  Wärmemenge  auf  umgekehrte  Weise  dem 
Körper  wieder  zu  entziehen,  wenn  der  Körper  auf  der  gleichen 
Curve  R  auf  dem  Wege  6  a  in  seinen  Anfangszustand  zurück- 
geführt werden  soll.  Wäre  hingegen  auf  dem  Wege  ah  eine 
gewisse  Wärmemenge  Q  abzuleiten  gewesen,  so  würde  auf  dem 
Wege  ha  die  gleiche  Wärmemenge  Q  auf  umgekehrtem  Wege 
z«znftthren  sein. 

Ist  die  Form  der  Funktion  F  p^v]  die  gleiche,  aber  die 
CoDstante  R  eine  andre,  z.  B.  R^,  so  deutet  das  an,  dass  eine 
«dre  Curve  Ri  (Fig.  3)  von  gleicher  Art  den  Weg  der  Zu- 
ituidsänderungen  des  Körpers  angeben  soll.  Stellt  man  sich  den 
gleichen  Körper  das  eine  Mal  im  Zustande  a  p^ri],  das  andre 
Xil  im  Zustande  «,  [pi  c'2)  (Fig.  3)  vor,  so  wird,  wenn  auf  dem 
Wege  ab  auf  der  Curve  R  eine  Wärmemi tth eilung  nöthig 
itt.  offenbar  auch  eine  solche  nothwendig  werden,  wenn  der 
KSrper  den  Weg  a^  Jj  auf  der  Curve  Ri  beschreibt ;  würde  aber 
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Fig.  4. 


derselbe  Körper  bei  zwei  Yersaehen  die  Wege  ab  and  oj^j 
in  entgegengesetzter  Richtung  durchlaufen,  so  würde  auf  dem 
einen  Wege  eine  Wärme entziehung  stattfinden  müssen,  wenn 
auf  dem  andern  Wege  eine  Wärme mitt  hei  lang  stattgefun- 
den hatte. 

Die  beiden  Cur^^en  li  und  lii  rücken  unendlich  nahe  an  ein- 
ander ,  wenn  die  Constanten  li  und  J^i  nur  um  unendlich  wenig 
von  einander  verschieden  sind;  wir  bezeichnen  das  in  der  Folge 
dadurch,  dass  wir  It  +  dM  stsitt  Ri  schreiben;  die  Dififerentiation 
der  Gleichung  R  =  F  p.v    ergiebt  übrigens  für  diesen  Fall; 

Wir  wollen  uns  nun  zwei  Paare  von  zusammengehörigen 
Curven  denken;  bei  dem  einen  Paare  sei  R  =  F  {p,v) ;  bei  dem 
andern  T  =  q)  [p.r\     Die  Curven  R  und  R^   (Fig.  4)    sind  von 

gleicher  Art.   unterscheiden  sich 
also    nur    durch  den  Werth   des 
Constanten  R:  ebenso  sei  es  mit 
den  Curven  T  und  Tj    der  Fall. 
•        Denken    wir    wns    den    An- 
fangszustand  a  des  Körpers  durch 
die  Grössen   OA  =  vx   und  Äa 
.Q,   =  p^  gegeben ,    und   führen  wit 
den    Körper    auf  der    Curve  -R 
durch  den  Weg  aJ,  so  ist  ein^ 
Wärmemenge  Qt  zuzuführen  (wi^ 
denken   uns,    um    die    Ideen  ^^ 
fixiren ,    eine    Wärmemittheiluca  g 
nothwendig,  die  sich  bestimmen  lässt  und  zwar  auf  Grund  d^^ 
Gleichung  (2;. 

dQ  =  A  [dU+dL, 

Integrirt  man  diese  Gleichung,  was  hier  möglich  ist,  da  \^f^^i 
uns  durch  das  Gesetz : 

R  =  F  {pj  V   =  Const., 

die  Aenderung  von  p  mit  r  gegeben  denken,  so  findet  sich 
zuzuführende  Wärmemenge : 


[Q,=.Al\—  l\  +L, 


( 
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Die  Diflferenz  U^ — U^  deutet  die  Veränderung  der  innern 
Arbeit  an,  während  L^  die  äussere  Arbeit  darstellt,  die  durch 
den  Inhalt  der  Fläche  ABba  repräsentirt  wird ;  U^  ist  die  innere 
Arbeit  im  Anfange  (im  Zustand  a) ;  U<i  der  gleiche  Werth  am 
Ende  (im  Zustand  b).  Den  Angaben  der  Figur  4  gemäss  hat 
während  dieser  Aenderungen  eine  Ausdehnung  des  Körpers  von 
OA  auf  OB  stattgefunden,  die  äussere  Arbeit  L^  ist  sonach  nach 
anasen  hin  abgegeben,  im  gewöhnlichen  Sinne  gewonnen  wor- 
den; in  diesem  Sinne  soll  die  äussere  Arbeit  in  der  Folge  mit 
dem  positiven  Zeichen  versehen  werden,  während  umgekehrt  die 
äussere  Arbeit,  die  bei  Volumen  Verminderung  des  Körpers  ver- 
braucht wird,  mit  dem  negativen  Zeichen  versehen  werden  mag. 

Was  das  Vorzeichen  der  Wärmemengen  betriflft,  so  soll  jeder- 
zeit eine  Mittheilung  von  Wärme  durch  das  positive  Zeichen, 
eine  Entziehung  durch  das  negative  Zeichen  angedeutet  wer- 
den. Die  Werthe  Qi  und  L^  haben  sonach  in  Gleichung  (15j 
schon  die  richtigen  Vorzeichen. 

Wir  wollen  nun  mit  den  Zustandsänderungen  des  Körpers 
weiter  gehen  und  voraussetzen,  derselbe  werde  jetzt  auf  der  Curve 

T=(p{p,v)  =  Const.  (Fig.  4) 

durch  den  Weg  b  c  geführt ;  bezeichnen  wir  die  innere  Arbeit  im 
Zustand  c  mit  U^  und  setzen  wir  voraus,  dass  eine  Mit  t  hei - 
lung  der  Wärmemenge  Q^  sich  während  dieses  Ueberganges  nöthig 
macht,  so  folgt,  wie  vorhin 

Q2  =  A[U,-U2-L2],  (16) 

^robei  L2  die  äussere  Arbeit  CBbc  darstellt,    die  hier  negativ 
za  setzen  ist,    da  nach  Annahme    der  Figur    4   eine  Volumen- 
verminderung des  Körpers  auf  dem  Wege  bc  stattfindet. 
Wird  nun  der  Körper  weiter  auf  der  Curve 

jBi  =  F[p^  v)  =  Const. 

durch  den  Weg  cd  und  endlich  auf  der  Curve 

^1=9  (/^»  ^)  =  Const. 

durch  den  Weg  da  in  seinen  Anfangszustand  a  zurück- 
geführt und  ist  U^  die  innere  Arbeit  im  Zustande  e/,  so  ergeben 
sich     in  gleicher   Art,    wie  vorhin  auch  die  beiden  Gleichungen 
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-Q3  =  ^[cr4-c;i-^.»],  (17) 

-^Q,  =  A[U,^U,  +  L,].  (18) 

Die  durch  Q^  nnd  Q4  angedeuteten  Wärmemengen  sind  ne- 
gativ in  Keclinung  zu  stellen,  weil  auf  beiden  Wegen  cd  und  da 
eine  Wärmeentziehung  nöthig  war;  das  Lietztere  ist  der  Fall, 
weil  wir  auf  den  Wegen  ab  und  bc  eine  Wärmemittheilung  an- 
genommen haben  und  weil  die  Wege  ab  und  Qd^  sowie  bc  und 
da  auf  Curven  gleicher  Art  in  entgegengesetzten  Richtungen 
durchlaufen  werden.    ' 

Die  Arbeit  L^  in  Gleichung  (17)  und  die  Arbeit  L^  in  Glei- 
chung (18)  werden  durch  die  Flächen  DCcd  und  DAad  dar- 
gestellt, und  zwar  ist  jL^  negativ  und  L^  positiv  in  Rechnung 
gebracht,  weil  auf  dem  Wege  cd  eine  Volumenverminderung  und 
auf  dem  Wege  da  eine  Volumenvergrösserung  stattfindet,  im 
erstem  Falle  die  Arbeit  L^  verrichtet  werden  muss,  im  andern 
Falle  die  Arbeit  L^  gewonnen  wird.  Endlich  ist  noch  hervor- 
zuheben, dass  in  Gleichung  (18)  schliesslich  wieder  die  innere 
Arbeit  C/i  erscheint,  die  dem  Körper  schon  bei  Beginn  des  Ver- 
suches innewohnte.  Da  der  Körper  am  Ende  sich  im  gleichen 
Zustande  wie  im  Anfange  befindet,  also  Druck  und  Volumen 
wieder  in  die  Anfangswerthe  ttbergegangen  sind,  so  muss  das 
auch  mit  der  innem  Arbeit  der  Fall  sein,  da  wir  ja  von  vorn- 
herein die  innere  Arbeit  als  eine  Funktion  von  p  und  v  hin- 
gestellt haben. 

Addirt  man  jetzt  die  vier  Gleichungen  (15),  ii6),  (17)  und 
(18),  so  heben  sich  die  Werthe  U  und  man  erhält: 

Qi  +  Q2-  Q^-  Qa  =  ^[Li- L2- L-,  +  L,].  (19) 

Die  Werthe  L  in  der  Klammer  der  rechten  Seite  dieser 
Gleichung  sind  aber,  wie  schon  hervorgehoben  wurde,  durch  die 
einzelnen  Flächenräume 

ABbay   CBbc,  DCcd  und  DAad  iFig.  4) 

vollständig  bestimmt  und  es  ergiebt  sich 

Li  +  L^  =  Fläche  DBbad, 
L2  +  1^  =  Fläche  DBbcd. 
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Die  Differenz  dieser  Flächen  ist  nun  offenbar  nichts  Anderes, 
il»  die  Fläche  ab  cd,  welche  von  unseren  vier  Curven  umschlossen 
wird,  nnd  die  in  der  Figur  4  horizontal  schraffirt  erscheint.  Den- 
ken wir  nns  den  Flächenraum  bestimmt  und  mit  F  bezeichnet, 
10  schreibt  sich  61.   -19)  einfacher: 

'  —  [Q:i  +  Qa)  -  (Qi  +  Q2)]  =  -  AR  (20) 

Da  JF  negativ  erscheint,  so  deutet  dies  auf  Verbrauch  von 
Arbeit  hin:  die  Arbeit,  welche  zur  Compression  des  Körpers  auf 
dem  Wege  bcd  verbraucht  wurde,  ist  grüsser,  als  die  Arbeit, 
vdche  bei  der  Volumenvergrösserung  des  Körpers  auf  dem  Wege 
dmi  gewonnen,  d.  h.  vom  Körper  verrichtet  wurde.  Der  Werth 
äF  stellt  die  Wärmemenge  dar,  welche  dieser  Arbeit  entspricht, 
nd  da  hier  ArbeilP  verbraucht  w^urde,  so  muss  eine  dieser 
Aitieit  entsprechende  Wärmemenge  [AF^  erschienen  sein,  er- 
zeugt worden  sein.  Im  Körper,  mit  dem  wir  den  Versuch  aus- 
ftkrten.  findet  sich  diese  Wärmemenge  nicht  vor,  denn  derselbe 
irt  in  seinen  Anfangszustand  zurückgekehrt,  die  innere  Arbeit 
deselben  ist  also  die  anfängliche.  Gl.  20)  giebt  aber  nun  über 
&  Frage,  wohin  diese  erzeugte  Wärmemenge  gekommen  ist,  voll- 
ffttndigen  Aufschluss.  Da  (tis  +  Q4;  die  Wärmemenge  darstellt, 
wdefae  auf  dem  Wege  cda  dem  Körper  entzogen  wurde  und 
Qt  -+-  Q2  diö  Wärmemenge ,  welche  ihm  auf  dem  Wege  abc 
mitgetheilt  wurde,  so  spricht  eben  Gl.  ,20)  aus,  dass  während 
de*  Prozesses,  dem  der  Körper  unterworfen  worden  ist,  mehr 
Wirme  abzuführen  war,  als  zugeleitet  wurde,  und  dass  die  Dif- 
ferenz genau  gleich  der  durch  Arbeit  erzeugten  Wärmemenge 
A  F  ist. 

Bei  dem  Versuche,  welchem  der  Körper  unterworfen  wurde, 

iurthlief  derselbe,  oder  richtiger  gesagt,   der  Endpunkt  der  Or- 

chttte.    welche  den  Druck /?  darstellt,   den  Umfang  der  Fläche 

F  in  der  Richtung  ab  cd,   was  durch  den  im  Innern  .der  Fläche 

F  in  Figur  4   dargestellten  Pfeil  angedeutet  werden    soll.     Auf 

•Jen  Strecken  a  b  und  b  c  haben  wir  Wärmezuleituug  angenommen, 

Ttf  in  der  Figur  dadurch  angedeutet  ist,   dass  bei  den  Buch- 

niben  Qx  und  Qi  Pfeile  angegeben  sind,   die  nach  den  Curven 

kinnrigen.     Die  Ableitung  von  Wärme  auf  den  Strecken  cd  und 

iü  ist  hingegen  durch  Pfeile   bezeichnet,    die   sich   von   diesen 

>Crecken  abkehren. 

Zeia^r.  Wärmetheorie.  4 
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Wir  haben  ferner  vorausgesetzt,  dass  der  Körper  während  des 
ganzen  Prozesses  unter  einem  äussern  Druck  steht ,  der  in  jedem 
Augenblicke  dem  Körperdrucke  gleich  ist,  oder  besser  gesagt, 
nur  unendlich  wenig  von  diesem  verschieden  ist.  In  diesem  Falle 
ist  aber  der  ganze  Prozess,  der  hier  beschrieben  wurde,  um- 
kehrbar, der  Körper  kann  sonach  den  Umfang  deV  Fläche  F 
(Fig.  4)  auch  in  umgekehrter  Folge  auf  dem  Wege  adcba  be- 
schreiben: in  diesem  Falle  ändern  einfach,  was  sich  nach  Vor- 
stehendem von  selbst  versteht,  alle  Glieder  der  Gl.  (20;  das  Zei- 
chen und  man  erhält 

[Q,  +  Q4)  -  ;Qi  +  Qi  =  AF.  (21; 

Auf  diesem  Wege  gewinnt  man  dann  die  Arbeit  F  und  die 
Summe  der  auf  den  Wegen  ad  und  de  zugfeführten  Wärme- 
mengen Q4  und  Q3  ist  grj5sser.  als  die  Summe  der  Wärmemengen 
Q2  und  Qi ,  die  auf  den  Strecken  c  b  und  b  a  dem  Körper  zu 
entziehen  sind.  Es  verschwindet  in  diesem  Falle  eine 
Wärmemenge  (Q3  +  ^^4!  —  (Qi  +  Q2  ^^^  diese  Wärmemenge 
entspricht  nach  Gl.  (21;  genau  der  gewonnenen  Arbeit  i^.  Man 
kann  hienach  sagen,  dass  bei  der  ersten  Art  der  Aufeinanderfolge 
der  Operationen  die  Arbeit  F  in  Wärme  verwandelt  wurde,' dass 
durch  diese  Arbeit  eine  derselben  entsprechende  Wärmemenge 
erzeugt  wurde:  dass  hingegen  bei  Umkehrung  der  Reihenfolge 
Wärme  verschwindet  und  eine  dieser  Wärmemenge  ent- 
sprechende Arbeit  gewonnen  wurde;  immer  vorausgesetzt,  dass 
der  Körper,  mit  welchem  die  Veränderungen  vorgenommen  wer- 
den, am  Ende  des  Prozesses  in  seinen  Anfangszustand  zurückge- 
kehrt ist. 

Einen  Prozess  der  vorgeführten  Art  nennt  man  (nach  Clausius : 
einen  Kreisprozess,  und  zwar  wenn,  wie  hier,  der  äussere? 
Druck  in  jedem  Augenblicke  dem  Körperdrucke  gleich  ist,  einen 
umkehrbaren  Kreisprozess,  weil  der  Umfang  der  Fläche 
JF  (Fig.  4)  nach  der  einen  oder  der  andern  Richtung  beschrieben 
werden  kann.  Auf  dem  einen  Wege  wird  durch  Verbrauch  von 
Arbeit  Wärme  erzeugt,  auf  dem  andern  Wege  verschwindet  Wärme 
und  Arbeit  wird  gewonnen. 

•  Wird  die  Fläche,  wie  oben  angenommen  wurde,  von  zwei 
Paaren  von  Curven  gebildet,  so  soll  in  der  Folge  der  Kreis- 
prozess ein  einfacher  genannt  werden,   dabei  wird  aber  aus- 
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drttcklich  vorausgesetzt,  dass  die  beiden  Curven  eines  Paares 
Curven  gleicher  Art  sind,  deren  Gleichungen  sich  nur  durch 
verschiedenen  Werth  einer  bestimmten  Constanten  unterscheiden. 
In  jedem  andern  Falle ,  und  auf  solche  Fälle  kommen  wir  zu- 
rück, soll  der  Kreisprozess  ein  zusammengesetzter  genannt 
werden. 

Bei  dem  einfachen  Kreisprozess,  wie  er  oben  behandelt  wurde, 
haben  wir  über  die  Gesetze,  welche  die  beiden  Curyenpaare  be- 
folgen sollen,  ganz  allgemeine  Annahmen  gemacht.  Man  kann 
nun  aber,  ohne  etwas  an  der  Allgemeinheit  der  Betrachtungen 
zu  ändern  in  Betreff  des  einen  Curvenpaares  und  zwar  des  Paares 
Tund  7\  (Fig.  4)  eine  bestimmte  Annahme  knüpfen.  Der  nächst  lie- 
gende Gedanke ,  den  wir  auch 


Fig.  5. 


weiter  verfolgen  werden,  ist 
nun  der,  anzunehmen,  dass  die 
beiden  Curven  T  und  T^  adia- 
batische Linien  sind,  d.  h. 
Linien,  welche  die  Aenderung 
des  Druckes  p  mit  dem  Vo- 
lumen V  angeben  unter  der 
Voraussetzung,  dass  das  Kör- 
peryolumen  sich  ändert ,  ohne 
dass  dem  Körper  Wärme  mit- 
getheilt  oder  entzogen  wird. 
Es  sei   also   wieder   der  An- 

iangszustand  a  des  Körpers  durch  den  Druck  p^  und  das  Vo- 
lumen Vx  bestimmt  (Fig.  5j .  Die  Curven  R  und  R^  befolgen  beide 
^as  Gesetz 

R  =  F{p,  v)  =  Const., 

vur  dass  bei  der  zweiten  Curve  die  Constante  R  durch  den  con- 
JBtanten  Werth  R^  ersetzt  ist. 

Die  beiden  andern  Curven  A  und  A^  sind  adiabatische  Linien, 
<3ie  beide  das  nämliche  Gesetz  befolgen,  die  sich  aber  durch  ver- 
«^chiedene  Werthe  derselben  Constanten  in  ihren  Gleichungen  unter- 
scheiden. 

Die  Gleichungen  (20)  und  (21)  gelten  nun  ohne  Weiteres 
auch  für  den  einfachen  Kreisprozess  vorliegender  Art ,  nur  dass 
^le  sich  wesentlich  vereinfachen ;  wir  haben  hier  nämlich,  da  auf 

4* 
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den  Wegen  bc  und  da  Wärme  dem  Körper  weder  mitgetheilt 
noch  entzogen  wird ,  in  den  genannten  Gleichungen  Qj  =  0  und 
Q^  =  0  zu  setzen ;  ersetzen  wir  noch  entsprechend  der  neuen 
Figur  5  die  Grösse  Qi  durch  Q  und  Q^  durch  Q],  so  folgt: 

=h    Q^  —  Q,  =  ^  AF 

wofür  wir  einfach 

Q,  —  Q  =  A  F  ;22) 

setzen  wollen,  da  über  das  den  beiden  Seiten  der  Gleichung  zu 
ertheilende  Vorzeichen  kein  Zweifel  herrschen  kann. 

Beschreibt  hiemach  der  Körper  den  Umfang  der  Fläche  F 
in  der  Richtung  des  angegebenen  Pfeiles,  also  in  der  Richtung 
abcda,  so  ist  auf  der  Strecke  a  b  die  Wärmemenge  Q  zuzuführen 
und  auf  der  Strecke  cd  dem  Köq)er  die  Wärmemenge  Q,  zu  ent- 
ziehen; der  letztere  Werth  Qx  ist  grösser  als  Q  und  zwar  genau 
um  die  Wärmemenge  AF^  welche  der  aufgewandten  äussern  Ar- 
beit entspricht.  Beim  umgekehrten  Lauf  ist  auf  der  Strecke  de 
die  Wärme  Qi  zuzuftlhren  und  auf  der  Strecke  b  a  die  Wärme- 
menge Q  abzuleiten , .  die  Differenz  C2i  —  Q  stellt  dann  die  in 
Arbeit  verwandelte  Wärmemenge  dar. 

Bei  den  bisherigen  Betrachtungen  haben  wir  keinerlei  An- 
nähme  gemacht  über  die  Art  und  Weise,  wie  die  Wärmemittheilung 
und  Wärmeentziehung  eigentlich  stattfinden  soll.  Der  gewöhnliche 
Fall  ist  der,  dass  zwei  Körper  in  unmittelbarer  Berührung  stehen 
und  die  Wärme  durch  Leitung  von  einem  Köq)er  auf  den  an- 
dern übergeht.  Es  ändert  nun  nichts  an  der  Allgemeinheit  der 
Untersuchung  des  einfachen  Kreisprozesses,  wenn  wir  annehmen, 
die  Mittheilung  oder  Entziehung  von  Wärme  geschehe  in  Wirk- 
lichkeit dadurch,  dass  wir  unsern  Körper,  mit  dem  wir  den  Ver- 
such ausführen  und  den  wir  von  jetzt  an  den  vermitteln- 
den Körper  nennen  wollen,  mit  andern  Köri)em  in  Berührung 
setzen,  von  denen  er  Wärme  empfängt  oder  an  welche  er  solche 
abgiebt. 

Wir  können  uns  sonach  vorstellen,  wenn  wir  den  durch 
Fig.  5  angedeuteten  Kreisprozess  noch  einmal  der  Betrachtung 
unterwerfen,  der  vermittelnde  Körper  stehe,  während  er  die 
Strecke  ab  der  Curve  R  durchläuft,  mit  einem  Körper  K  in 
Berührung,    der   ihm    die   Wärmemenge    Q   mittheilt    oder    der 
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ihm  dieselbe  Wärmemenge  entzieht,  wenn  die  Strecke  ab 
vom  vermittelnden  Körper  in  entgegengesetzter  Richtung  be- 
schrieben wird. 

Diesem  Körper  K  müssen  wir  nun  freilich  ganz  besondere 
Eigenschaften  beilegen;  dass  er  nämlich  die  Wärmemenge  Q  nach 
und  nach  wirklich  in  dem  Maasse  liefert  oder  vom  vermittelnden 
Körper  auiiiimmt,  dass  die  Druekänderung  genau  der  Curve 
R  entspricht.  Um  anzudeuten,  dass  der  Körper  gerade  diese 
Eigenschaft  besitzt,  wollen  wir  ihn  einen  »Körper  vom  Zu- 
stande i2u  nennen;  man  kann  dann  kurzweg  sagen,  auf  der 
Stecke  a  b  habe  der  Körper  K  vom  Zustande  R  dem  vermitteln- 
den Körper  die  Wärmemenge  Q  geliefert,  oder  wenn  die  Strecke 
in  entgegengesetzter  Richtung  durchlaufen  wurde,  er  habe  ihm 
diese  Wärmemenge  entzogen. 

Auf  gleiche  Weise  lässt  sich  dann  die  Entziehung  der  Wärme- 
menge Q,  auf  der  Strecke  cd  (Fig.  5)  dadurch  bewerkstelligt 
denken,  dass  Während  des  Durchlaufens  dieser  Strecke  der  ver- 
mittelnde Körper  mit  einem  »Körper  K^  vom  Zustande  i^«  in 
Berührung  steht,  der  diese  Wärmemenge  aufnimmt  oder  der  diese 
Wärmemenge  liefert,  wenn  die  Strecke  cd  m  umgekehrter  Rich- 
tung durchlaufen  wird. 

Führt  man  auf  die  angegebene  Art  die  beiden  Hülfskörper 
mit  den  bezeichneten  Eigenschaften  ein,  so  erscheint  jetzt  der 
einfache  Kreisprozess  (Fig.  5)  als  eine  Wechselwirkung  zwischen 
drei  Körpern. 

Durchläuft  der  vermittelnde  Körper  den  Umfang  der  Fläche 
€^bcd  in  der  Richtung  des  Pfeiles,   so  wird  die  äussere  Arbeit  F 
verbraucht,   dem  Körper  K  vom  Zustande  R  die  Wärmemenge  Q 
entzogen  und  dem  Körper  K^  vom  Zustande  Ri  die  Wärmemenge 
Qi  mitgetheilt;   die  letztere  Wärmemenge   Qi  ist  genau  um  die 
io  Wärme  verwandelte  Arbeit  F  gross  er,  als  die  Wärmemenge  Q. 
I>er  vermittelnde  Körper  ist  genau  in  seinen  Anfangszustand  zu- 
rückgekehrt;   im  Ganzen  sind  aber  doch  in  sofern  die  Verhält- 
nisse nicht  mehr  diejenigen  vor  Beginn  der  Operation,    als  der 
Körper  K  die  Wärmemenge   Q  verloren,   der  Körper  ÄJ  die 
Wärmemenge  Qj  gewonnen  hat;   diese  Ueberführung  von  Wärme 
i»t  dann  mit  einem  Arbeitsaufwande  verbunden. 

Etthren  wir  jetzt  den  Prozess  in  umgekehrter  Folge  aus ,    so 
^rd  dem  Körper  Äj   die  Wärmemenge   Qj    entzogen  und   dem 
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Körper  K  die  Wärmemenge  Q  wieder  gegeben,  dabei  aber  i«t 
die  gleiche  Arbeit  F  zurück  gewonnen  worden.  Jetzt  sind  die 
drei  Versachskörper  wieder  im  Anfangszustande  und  Arbeit  ist, 
wie  sich  nach  den  Grundsätzen  der  Mechanik  nicht  anders  er> 
warten  Hess,  weder  verloren  noch  gewonnen  worden.  Die  beiden 
Hülfskörper  K  und  K^  haben  wir  übrigens  zunächst  nur  vorüber- 
gehend in  unsere  Betrachtungen  aufgenommen,  und  zwar  nnr, 
um  geschichtliche  Notizen  über  den  Ereisprozess  hier  anfUgen 
zu  können. 

m 

Die  Einftahrung  der  Kreisprozesse  in  die  Untersuchungen 
über  die  Wärme  verdanken  wir  Carnot  (a.  a.  0.),  nach  ihm  hat 
dann  Clapeyron  (a.  a.  0.)  den  Kreisprozess  analytischen  Be- 
trachtungen unterworfen.  Beide  Schriftsteller  und  so  auch  alle 
andern,  die  bis  jetzt  über  mechanische  Wärmetheorie  geschrieben 
haben,  machen  aber  bei  der  Betrachtung  des  einfachen  Kreis- 
prozesses in  Betreff  der  Curven  R  und  JKj  (Fig.  5)  von  vorn- 
herein bestimmte  Annahmen,  indem  sie  die  Temperatur  in  die 
Rechnung  einführen  und  voraussetzen,  diese  Curven  stellen  die 
Beziehung  zwischen  Druck  und  Volumen  dar,  wenn  der  ver- 
mittelnde Körper  beim  Durchlaufen  der  Wege  ab  und  cd  auf 
constanter  Temperatur  erhalten  werde.  In  unseren  obigen  Glei- 
chungen: 

R  =  F[p,v]=  Const. 

Ri  =  F  :/>,  v)  =  Const. 

bedeutet  in  diesem  Fall  R  die  Temperatur  des  Körpers  auf  dem 
Wege  ab  und  Ri  die  Temperatur  desselben  auf  der  Strecke  cd. 
Wir  ersetzen  vorübergehend,  dem  Gebrauche  entsprechend,  ftlr 
diesen  Fall  die  Buchstaben  R  und  R^  durch  die  Buchstaben  t 
und  ti .  Die  beiden  Hülfskörper  A"  und  A^  erscheinen  nun  jetzt 
als  Körper,  welche  die  Fähigkeit  haben,  den  ermittelnden  Körper 
einfach  durch  Berührung  auf  constanter  Temperatur  t  oder  ^  zu 
erhalten;  und  solche  Körper  sind  denkbar,  man  braucht  sich 
den  Körper  K  nur  von  der  Temperatur  t  und  den  Körper  K^  von 
der  Temperatur  /i  und  beide  als  sehr  gross  gegen  den  vermit- 
telnden Körper  vorzustellen,  so  dass  sie  trotz  Aufnahme  oder 
Abgabe  von  Wärme  keine  oder  nur  unmerklich  geringe  Tem- 
peraturänderungen erleiden. 

Unter   diesen  Voraussetzungen    lässt    sich  nun  der  einfache 


Von  den  einfachen  umkehrbaren  Kreisprozessen.  55 

Kreisprozess  in  der  Art  darlegen,  wie  es  zuerst  von  Carnot 
geschah.  Sind  die  Curven  A  und  Ai  (Fig.  5)  wieder  adiabatische 
Linien  und  durchläuft  der  Körper  den  Umfang  der  Fläche  F  in 
der  Richtung  des  Pfeiles ,  so  wird  dem  Körper  K  von  der  Tem- 
peratur t  die  Wärmemenge  Q  entzogen  und  dem  Körper  JfiT,  von 
der  Temperatur  ti  die  Wärmemenge  Qi  mitgetheilt,  und  die  Ar- 
beit F  verbraucht.  Da  nun  ^i  >  <  ist,  so  ist  hiermit  mit 
einem  Aufwand  von  Arbeit  Wärme  von  einem  Körper  von  nie- 
derer, zu  einem  andern  Körper  von  höherer  Temperatur  über- 
geführt worden  und  dabei  standen  immer  Körper 
von  gleicher  Temperatur  richtiger ,  Körper  deren 
Temperaturdifferenz  unendlich  klein  ist)  mit  einander  in 
Berührung. 

Bei  der  Umkehrung  des  Prozesses  wird  auf  gleiche  Weise 
Wärme  von  eintem  Körper  A",  nach  einem  andern  Körper  K  von 
geringerer  Temperatur  übertragen  und  dabei  eine  entsprechende 
Arbeitsmenge  J'gewonnen. 

Diese  Betrachtung  führte  nun  Carnot  auf  folgenden 
Grundsatz : 

»Dem  Uebergange  einer  gewissen  Wärmemenge  aus  eineM 
Körper  [ÄJ)  von  höherer  zu  einem  anderen  [K]  von  niederer 
Temperatur  ist  ein  gewisses  Arbeitsquantum  aequivalent,  wenn 
im  Zustande  des  vermittelndeji  Körpers  keine  blei- 
benden Veränderungen  eintreten.  Die  Quantität  det 
Wärme  bleibt  dabei  constant.« 

Auf  diesem  Satze  ruhen  auch  die  Rechnungen  Clapeyron's. 
In   dieser  Form   gegeben   widerspricht   aber  der  Grundsatz  dem 
Satze    von    der  Aequivalenz  von  Wärme  und  Arbeit   und   zwat 
ist,  worauf  Clausius  zuerst  hingewiesen  hat,  der  Kachsatz  »die 
Quantität  der  Wärme  bleibt  constant«  zu  verwerfen.     Carnot, 
wie  Clapeyron  wollten  damit  aussprechen,  dass  (wenn  wir  die 
obige  Bezeichnung  beibehalten),  die  Wärmemenge  Qi,  welche  beim 
Umlaufen  der  Fläche  F  in  der  Richtung  adcba  dem  Körper  Ki 
Yonder  hohem  Temperatur  ti  entzogen  wird,  gleich  der  Wärme- 
menge Q  sei ,   die  auf  dem  Wege  b  a  dem  Körper  K  der  niedem 
Temperatur  t  zugeführt  wird.     Damit  wurde  ausgesprochen,  dass 
bei  diesem  Prozesse  der  Gewinn  der  Arbeit  F  einfach  nut 
in  dem  Uebergange   der  Wärmemenge   Q  von  höherer 
iu  niederer  Temperatur   seinen  Grund  habe;    die   ge- 
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wonnene  Arbeit  sollte  dann  nach  Carnot  und  Clapeyron  der 
übertragenen  Wärmemenge  proportional  sein. 

Nach  dem  Hanptgrandsatze  der  mechanischen  Wärmetheorie, 
wonach  mit  einem  Gewinn  von  Arbeit  ein  Verschwinden  einer 
dieser  Arbeit  entsprechenden  Wärmemenge  verbanden  ist,  kann 
aber  die  Annahme  Q=  Q^  nicht  zugegeben  werden ,  vielmehr 
besteht,  wie  Clausius  zuerst  zeigte  und  wie  wir  oben  dargelegt 
haben,  ftir  den  einfachen  Kreisprozess  die  Beziehung 

Zu  Carnot's  und  Clapeyron's  Zeit  war  der  Satz  der 
Aequivalenz  von  Wärme  und  Arbeit  noch  nicht  bekannt,  trotzdem 
muss  man  deren  Arbeiten  zu  den  Schriften  ttber  mechanische 
Wärmetheorie  zählen,  denn  der  Carnot'sche  Grundsatz  wird 
heute  noch  als  richtig  angesehen,  nur  der  Nachsatz  »die  Quan- 
tität der  Wärme  ist  dabei  constantcc  muss  ersetzt  werden  durch 
den  Satz  »dabei  verschwindet  eine  der  gewonnenen  Arbeit  pro- 
portionale Wärmemenge.« 

Wir  kommen  in  der  Folge  auf  die  Frage  zurück  und  heben 
hier  nur  noch  als  bemerkenswerth  hervor,  dass  die  meisten 
Rechnungsresultate  Clapeyron's  noch  heute  volle  Gültigkeit  haben 
und  dass  wir  Clapeyron  die  Gleichung  verdanken,  die  oben 
als  die  zweite  Hauptgleichung  der  mechanischen  Wännetheorie 
hingestellt  worden  ist.  Die  Aenderuug  des  Nachsatzes  des  Car- 
nofschen  Grundsatzes  in  Berücksichtigung  des  Satzes  von  der 
Aequivalenz  von  Wärme  und  Arbeit  führte  dann  Clausius  auf 
die  Gleichung,  die  oben  als 'die  erste  Hauptgleichung  angegeben 
wurde. 


Ueber  die  Eigenschaften  der  Funktion  S  und  von  den- 
zusammengesetzten  umkehrbaren  Kreisprozessen. 


Die  Sätze  über  den  einfachen  Kreisprozess  und  zwar  in  de 
allgemeinem  Form,    wie  wir   sie  oben  gegeben  haben,    werde 
wir  nun  benutzen,  um  die  Eigenschaften  der  Funktion  S,  die  wii — 
bei  Entwiekelung  der  zweiten  Hauptgleichung  eingeführt  haben, 
näher  zu  untersuchen. 


Von  den  zuummengeBetzten  Kreisprozessen. 


Es  seien  A  und  A,  (Fig.  6) 
zwei  anendlich  nahe  bei  ein- 
ander liegende  adiabatische 
Curven  und  der  Zustand  «  eines 
Körpers  sei  durch  den  Druck  p 
und  das  Volnmen  r  gegeben. 

Die  andern  beiden  Curven 
ab  nnd  de  seien  dadurch  be- 
stimnit,  dass  wir  annehmen,  es 
ändere  sich  der  Druck  p  auf 
der  Curve  ab  der  Art  nach  c, 
dass  in  der  Gleichung 


S  =/{!>, 


der  Werth  S  constant  erhalten  wird,  während  die  zweite,  der 
erstem  unendlich  nahe  liegende  Curve  de  dem  Gesetze 


S+dS=.f[p, 


=  Const. 


unterworfen  ist,  wobei  in  der  Folge,  wie  wiederholt  bemerkt 
werden  mag,  nun  durchgängig  angenommen  werden  soll,  es  sei 
S  diejenige  Funktion  von  p  und  t>,  die  wir  bei  Aufstellung  der 
zweiten  Hauptgleichnng  (S.  41)  eingeführt  haben. 

Unterwerfen  wir  jetzt  nnsem  Körper  einem  EreisprozesBe, 
d.  h.  lassen  wir  den  Endpunkt  der  Ordinate  p  den  Weg  abcda 
dnrchlanfen,  so  repräsentirt  der  Inhalt  der  von  ,den  unendlich 
kurzen  Linienstrecken  ab,  bc,  cd^da  begrenzten  Fläche  die  Ar- 
beit, welche  während  des  Prozesses  verbraucht  worden  ist. 

Der  Inhalt  dieser  Fläche,  dei^wirjmit  d^F  bezeichnen  wollen, 
läest  sich  aber  leicht  bestimmen,  da  die  Fläche  als  ein  unendlich 
kleines  Parallelogramm  angesehen  werden  kann,  dessen  Inhalt 
g^I«ich  dem  unendlich  kleinen  Rechtecke  ah' c' d  ist;  daher  folgt 

ennächst  

d:^F  =  ab'  -X  ad! . 


Nun  ist  aber  ah'  die  Ausdehnung  d'D  ^des  EOrpers  auf  dem 
W"«ge  ah  und  ad  ist  das  Wachsthum  von  p,  wenn  bei  eonatan- 
tem  Volnmen  c  der  Werth  S  va  S-\-  dS  Übergeht.  Setzen  wir 
la.Iier  in  der  Gleichung 
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^H^^^  +  (^'' 


dv  =  0,  so  bestimmt  sich 

dS 


dp  = 


Q 


und   das   ist  der  gesuchte  Werth  von  ad.    Die  Substitution  in 
die  Gleichung  Ü^x  d^F  giebt  dann  die  Fläche : 

dS 


Nun  lässt  sich  femer  auch  die  Wärmemenge  dQ  ermittehi, 
die  man  dem  Körper  auf  dem  Wege  ab  zuführen  muss,  damit 
die  Znstandsänderung  des  Körpers,  wie  vorausgesetzt  wurde,  bei 
constantem  Werthe  von  S  erfolge.  Wir  haben  einfach  in  unserer 
früher  gegebenen  Gl.  (m*),  S.  43 

dQ=-^[XdS  +  Sdv] 

Q 

den  Werth  dS=0  zu  setzen,  und  erhalten  sonach  für  vorliegen- 
den Fall: 


,^       ASdv 
a(d  = 


m 


(24) 


Die   Division   der  Gl.    (23)   durch  Gl.    (24)   führt  nun  ohne^ 
Weiteres  auf  folgende  einfache  Beziehung: 

d^F=~  dQ,  (25) 

Diese  Gleichung  lässt  sich  aber  integriren  unter  der  Voraus- 
Setzung,  dftss  sowohl  /S  als  dS  eonstant  ist.  Diese  Voraussetzung 
ist  gleiehbedeutend  mit  der  Annahme,  dass  die  Ausdehnung  auf 
dem  Wege  ab  Figur  7  eine  endliche  sei,   dass  die  beiden  adia- 
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batischen  Linien  nicht  mehr  unendlich  nahe  bei  einander  liegen. 
Die  Integration  giebt 


/IT      ^^    n 


(26) 


Hier  ist  nun  Q  die  Wärmemenge,  die  bei  constantem  Werthe 
von  *S'  dem  Körper  auf  dem  Wege  ab  zuzuftlhren  ist. 

Denken  wir  uns  jetzt  den  Kreisprozess  vollständig  vollzogen, 
so  ist  auf  dem  Wege  cd  (wobei  S  +  dS  constant  ist)  eine  Wärme- 


Fig.  7. 


menge  abzuleiten,  von  der 
wir  aus  den  frühem  all- 
gemeinen .  Betrachtungen 
wissen,  dass  sie  grösser  als 
Q  ist  und  zwar  genau  um 
die  Wärmemenge,  welche 
der  aufgewandten  Arbeit 
d F  entspricht.  ; Vergleiche 
Gl.  22.)  Setzen  wir  die 
abzuleitende  Wärmemenge 
Q  +  J  Q ,  so  findet  sich 
hiernach 

dQ  =  AdF 

und   die  Substitution   des    hieraus    hervorgehenden  Werthes  von 
(IF  in  61.  26  ergiebt 

dQ_dS 
Q   ~   'S 


nnd  wenn  man  integrirt 


logn.  Q  =  logn.  S  +  Const. 


oder: 


Q 

logn.  -^  =  Const. , 


^d  noch  einfacher: 


S 


=  Const. 


(27) 
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Diese  Gleichang  Bpricht  nan  ein  merkw&rdigea  Gesetz  ans 
nnd  deutet  auf  ganz  besondere  Eigenschaften  der  Fanktion  S. 

Das  Resultat,  das  sich  durch  61.  (27)  herausstellt,  ist  fol- 
gendermaseen  zu  TersteheD. 

Denkt  man  sich  einen  beliebigen  Kürper  in  verschiedenen 
Anfangszufitänden  a,  O],  oj  (Fig.  Sj  so  aber,  daBS  der  Endpimkt 
der  Ordinate,    die  den   Druck   repräseotirt,    in   die  adiabatische 


Fig.  8. 


Linie  A  föllt,  so  wird  jedem  dieser 
Zustände  ein  gewisser  Werth  un- 
serer Funktion  S  entsprechen, 
welche  Werthe  beziehungsweise 
mit  S,  Si  und  Äj  bezeichnet  wer- 
den mögen.  Fuhrt  man  nun  diesem 
Körper  Wanne  von  aussen  zu  and 
zwar  der  Art,  dass  während  der 
Ausdehnung  des  Kürpers  der  dem 
Anfangszustande  entaprechende 
Werth  S  conBtant  ist ,  and  sebt 
man  Ausdehnung  des  Körpers  und 
WännczufÜhning  in  jedem  ein- 
zelnen Falle  BO  weit  fort ,  bis  &i» 
bestimmte  zweite  adiabatische 
Linie  Af  getroflFen  wird,  so  stehen  die  zuzuführenden  Wärmemengen 
Q,  Ol,  Qj  in  einfacher  Beziehung  zu  einander,  es  ist  nämlieh, 
wie  61.  (27)  ausspricht: 


6i' 


(28 


Dieser  einfache  Satz,  auf  desBen  besondere  Bedeutung  wii 
später  zurückkommen,  erlaubt  nnä,  die  fr&heren  Sätze  über  deO 
einfachen  Kreisprozess  wesentlich  zu  erweitern. 

Es  seien  Figur  9  A  und  Ai  zwei  adiabatische  Curven ,  feraet 
S  und  ^1  wie  bisher  zwei  Curven,  welche  den  Gleichungen 

,    8  — /  (;»,  f)  =  Const.  und  St  =/  (/»,  r)  =  Const. 

entsprechen.  Lassen  wir  nun  einen  Körper,  der  im  Zustande  (* 
durch  das  Volumen  r  und  den  Dmck  p  gegeben  ist ,  den  Um- 
fang der  durch  die  vier  Curven  umschloBseneo  Fläche  beschreiben 
und  zwar  in  der  Richtung  des  Pfeiles,   so  ist  auf  dem  Wege-  ab 


Von  den  zusammengesetzten  Kreisprozessen. 
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die  Wärmemenge  Q  zuzuführen,  auf  dem  Wege  cd  die  Wärme- 
menge Qi  abzuleiten,  und  die  Fläche  F  repräsentirt  dabei  die 
verbrauchte  Arbeit.     Nun  war  aber  nach  61.  (22) 


AF=Q^  —  Q, 
daher  folgt,  wenn  wir  nach  Angabe  der  Gl. 


(28). 


Ol 


Q 

S 


setzen,  durch  Substitation : 


Q 


''-fs^^^-^^ 


(29) 


oder  auch : 


''=xkj^^^-^' 


(30) 


Fig.  9. 


Hieraus  folgt  nun  der  wichtige  Satz: 

»Die  bei  einem  einfachen 
Kreigprozesse  der  vorliegenden 
Art  aufgewandte  Arbeit  F 
oder,  wenn  der  Prozess  in  um- 
gekehrter Folge  stattfand,  die 
gewonnene  Arbeit  steht  in 
direktem  Verhältniss  zu  der  zu- 
gefbhrten  und  der  während  des 
Prozesses  abgeführten  Wärme- 
meoge  und  ist  überdies  der 
Differenz  der  Werthe  S\  und 
Ä  proportional.«*) 

Die  soeben  entwickelten  Gleichungen   lassen  sich  leicht  in 
allgemeinerer  Form  darstellen.     Denken  wir  uns  die  drei  adia- 


*i  Wollten  wir  schon  hier  die  Temperatur  in  die  Eechnungen  einführen 
^  die  Hypothese  aufstellen,  dass  'S  nichts  andres  als  die  Temperatur  oder 
^Funktion  derselben  sei,  so  würde  dieser  Satz  mit  dem  Carnot'schen 
^nndsatze  den  wir  auf  S.  55  anführten,  übereinstimmen.  Dann  würden  auch 
^Gleichimgen  (29)  und  (30)  des  Textes  der  Form  und  Bedeutung  nach  mit 
^iBKlnmgen  identisch,  die  zuerst  von  Eankine  und  Thomson  gegeben 
VDdeiL 
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Fig.  10. 


batischen  Linien  A,  A^ ,  A^  (Fig.  1 0;  und  die  d rei  Curven  S,  Sx ,  S^, 
welche  der  Bedingung 

S=f{p,v)  =  Con8t. 

entsprechen,  mit  dem  Unterschiede,  dass  eben  die  Constante  S 
in  jedem  Falle  einen  besondem  Werth  hat;  nehnjen  wir  femer 
einen  Körper  im  Zustande  a ,  durch  den  Druck  p  und  das  Vo- 
lumen V  gegeben  an,  so  läsBt 
sich  Wärmezuleitung  und  Wärme- 
ableitung so  geregelt  denken,  dass 
der  Endpunkt  der  Ordinate  p  den 
Umfang  der  schraffirten  Fläche 
F  in  der  Richtung  abcdefga 
durchläuft.  Nach  dem  früher  An- 
gegebenen ist  dann  auf  dem  Wege 
ac  eine  gewisse  Wärmemenge  ö 
zuzuführen,  während  auf  den 
Wegen  de  und/^  beziehungsweise 
die  Wärmemengen  Qi  und  Q^  ab- 
zuführen sind.  Der  Ueberschuss 
der  Summen  der  Werthe  Qx  und 
Qi  über  dem  Werthe  Q  ist  nun  auch  hier,  da  der  Körper  sich 
am  Ende  wieder  im  Anfangszustande  befindet,  gleich  der  Wärme- 
menge A  F,  welche  der  durch  die  schraffirte  Fläche  repräsentirten 
Arbeit  F  entspricht.     Es  ist  sonach : 

AF=Q,  +  Q^  —  Q,  (31 

Die  Wärmemenge  Q  lässt  sich  aber  aus  zwei  Theilen  Q'  und 
Q"  bestehend  annehmen  und  zwar  sei  Q'  ,der  Theil  der  Wärme- 
menge, welcher  der  Strecke  a4,  und  Q"  der  Theil,   welcher  der 
Strecke  bc  entspricht;  nach  Gl.  (28;  folgt  aber  entsprechend  der 
Figur  10: 


0 


Q' 

S 

Q2 

6\' 

Q" 

S 

und   hieraus    folgt   durch   Addition,    wenn    man    die   Beziehui:^ 
Q'  -\^  Q'  =  Q  beachtet : 


Ton  deq  zuBanuneDgesetzten  KreiBprosessen. 
0  _  Q,    ,    Ol 


'  Si        St 


(32} 


Die  beiden  Cileichiuigen 
(31]  und  (32)  gelten  nnn  für 
den  BneammeiigeBetzten  Kreis- 
prozese,  wie  Figur  10  einen 
solchen  darstellt;  anf  gleiche 
Weise,  wie  e^  hier  dargelegt 
wurde ,  ISsst  sich  aber  auch 
der  komplizirtere  Kreispro- 
zesB  verfolgen,  wie  er  durch 
Figur  11  dargestellt  ist.  Auf 
gleiche  Weise  wie  vorhin, 
folgt  fllr  die  durch  Figur  11 
dargestellte  Aufgabe : 


^F=  Qi  +  Qs  4-  Ob  —  Qi  —  Ol  —  Qn 


0=^  +  ^-^  +  ^  —  -^  —  ^—  ^, 

S^        Oj        St        tS|         S2        iSj 

welche  beiden  Gleichungen  eich,  wenn  man  das  Summenzeichen  S 
mftlfart,  einfach  schreiben : 

AF=S[Q),  (33) 

o  =  :s(|)-].  (34) 

Die  beiden  Gleichungen  kann  man  auch  in  der  Form : 


•)  Die  Gl.  [34]  und  ebenso  die  weiter  unten  im  Text  folgende  Gl.  (37) 
^  luent  CUusiuB  aufgestellt,  aber  nicht  in  der  Art,  wie  ea  oben  ge- 
Khehen  igt.  In  dessen  Abhandlungen  wird  unter  Zugrundelegung  des  von  ihm 
■nodifiiirten  Carnot'Bcheu  Satzes  (S.  55]  der  Funktion  5  von  vornherein  eine 
■ndte,  beBtimmte  Bedeutung  untergelegt. 
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!35) 


(36) 


auffahren,  indem  man  beide  durch  A^  dem  Wärmeaequivalent  der 
Arbeitseinheit  dividirt.  In  dieser  zuletzt  angegebenen  Form  wer- 
den wir  sie  unten  zu  verwerthen  suchen. 

Das  sind  denn  nun  die  allgemeinen  Gleichungen,  die  ftr 
jeden  umkehrbaren  jKreisprozess  gültig  sind.  Denken 
wir  uns  die  zugeftthrten  Wärmemengen  mit  den  positiven, 
die  abgeleiteten  mit  den  [negativen  Zeichen ' versehen ,  so 
ist  nach  Gl.  (33)  die  in  Wärme  ausgedrückte  .'aufgewandte  oder 
gewonnene  Arbeit  F  gleich  der  algebraischen  Summe  aller  ein- 
zelnen Wärmemiengen.  Ist  die  Summe  negativ,  so  wurde  die 
Arbeit  JP  verbraucht  und  in  Wärme  verwandelt;  ist  die  Summe 
positiv,  so  wurde  die  Arbeit  F durch  den  Kreisprozess  gewonnen, 
also  Wärme  in  Arbeit  verwandelt. 

Die  Gl.  (34)  spricht  fernerhin  aus,  dass  bei  einem  umkehrbaren 
Kreisprozess  die  algebraische  Summe  der  einzelnen  Wärmemengen, 
jede  einzelne  dividirt  durch  den  Werth  S,  entsprechend  der  Curve 

S=f{p,v)  =  Const., 

auf  welcher    diese   Wärmemenge    zugeführt    wurde,    der   Null 

gleich  ist.! 

Man  sieht  leicht  ein,   dass  der  vorstehende  Satz  selbst  im 

allgemeinsten  Falle  noch  gültig  ist,  nämlich  selbst  dann,  wenn 

die  Fläche  JP  von    einer   ge- 
schlossenen   Curve,    wie   in 
Fig.  12,  begrenzt  ist.  Man  denke 
sich  die  Fläche  durch  unendliclm 
viele,  unendlich  nahe  bei  einan^ 
der  liegende  adiabatische  Linieiv- 
A,  Ai,A'2.'-  durchzogen,  ebenso 
durch  unendlich  viele  CurveuiS; 
so  kann  man  sich  die  Strecke 
mn  des  Ilmfanges  der  Fläche 
^-     in  die  Curven  S  fallend  denken 
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und  sich  die  Curve  als  ein  Vieleck  mit  unendlich  vielen  vor- 
springenden Ecken  mno  überhaupt  von  der  Gestalt  Figur  11  vor- 
stellen. Ist  Q  die  Wärmemenge,  die  auf  der  Strecke  mn  zu- 
znführen  ist,  so  gelten  die  Gin.  (33)  und  (34)  offenbar  auch  hier. 
Da  Q  unendlich  klein  ist,  also  mit  dQ  bezeichnet  werden  kann, 
so  giebt  übrigens  noch  Gl.  (34),  wenn  das  Summenzeichen  durch 
das  Integralzeichen  ersetzt  wird: 


i 


f  =  0,  (37) 


eine  Gleichung,  die  aber  vermöge  ihrer  Entstehung  nur  für  den 
vollständigen  Kreisprozess  gilt,  d.  h.  wenn  die  Integration  über 
den  ganzen  Ui^fang  der  geschlossenen  Curve  ausgeftlhrt  wird. 

Die  letzte  Gleichung  enthält  übrigens  für  uns  keinen  neuen 
Satz,  da  wir  bei  der  Ableitung  der  zweiten  Hauptgleichung  auf 
S.  41  in  der  Gl.  (13) 

dQ        X    ,    ^    y   , 

die  Funktion  ^S'  gerade  so  gewählt  haben,  dass  der  Ausdruck 
rechts  ein  vollständiges  Differential  ist.  Würden  wir  daher  diese 
Gleichung  integriren  und  die  Grenzen  gleich  annehmen,  d.  h. 
voraussetzen,  dass  die  Werthe  p  und  v  am  Ende  die  gleichen, 
wie  im  Anfange  sind,  so  würde  der  Werth  des  Integrals  Null, 
und  das  ist  eben  das,  was  Gl.  (37)  ausspricht. 


Erläuterung  der  Sätze  über  den  Kreisprozess  durch 
analoge,  bekannte  Sätze  der  Mechanik. 

Den  Formeln,  welche  wir  für  den  einfachen  und  zusammen- 
^setzten  Elreisprozess  entwickelt  haben,  lässt  sich  eine  sehr  ein-* 
fache  Deutung  geben,  durch  die  das  Verständniss  der  weitern 
Schlüsse  ausserordentlich  erleichtert  wird.  So  einfach  die  ganzen 
Betrachtungen  unstreitig  sind,  welchen  die  Formeln  ihre  Ent- 
stehung verdanken,  so  hat  doch  das  Verfolgen  des  ganzen  Ge- 
Aa&kenganges  beim  ersten  Studium  seine  Schwierigkeiten;   auch 

Ztuner,  Wlrmetheorie.  5 


Fig.  13. 
C 

i 

f 

1 

>c         ^^ 

1 

> 

b 

1 

1 
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die  Formeln ;  anf  die  man  schliesslich  kommt,  erscheinen  trotz 
ihrer  einfachen  Gestalt  fremdartig;  im  Grunde  sind  es  aber,  wie 
ich  zeigen  will,  Formeln,  auf  die  man  bei  einer  der  einfachsten 
Betrachtungen  der  Mechanik  stösst.  Zunächst  sollen  diejenigen 
Gleichungen  (29)  und  (30]  näher  erläutert  werden,  die  sich  bei 
Betrachtung  des  einfachen  Kreisprozesses  unter  Zugrunde- 
legung von  Figur  10  ergeben  haben. 

Man  denke  sich  drei  Horizontalebenen 
A,  B,  C  ttber  einander  liegend  (Fig.  13).  Die 
Ebene  B  liegt  um  h  und  die  Ebene  C  um 
Ai  über  der  untersten  Ebene  A,  in  welcher 
also  der  Nullpunkt  liegt,  von  dem  aus  wir 
.w    die  Abstände  h  und  h.  messen. 

Auf  der  Ebene  B  liege  ein  Körper  vom 
Gewicht  G ;  würde  man  dieses  Gewicht  lang- 
sam, gleichförmig  herab  in  s  unterste  Niveau 
A  sinken   lassen,  so  würde  eine  Arbeit  ge- 
wonnen werden,  die  bekanntlich 

Gh 

beträgt;  es  mag  diese  Arbeit  mit  TF bezeichnet  werden,  also  sei: 

W=  Gh,  (38) 

Man  kann  hiemach  sagen,  im  Gewichte  G  stehe  uns  auf  der 
Höhe  h  eine  Arbeit  W  zur  Disposition;  und  wenn  das  Gewicht 
G  im  Niveau  B  herbeigeschoben  wurde,  es  sei  uns  eine  Arbeit 
W  geliefert,  zugeführt  worden. 

Heben  wir  jetzt  das  Gewicht  G  langsam  und  gleichförmig 
in  das  Niveau  C,  so  ist  eine  gewisse  Arbeit  aufzuwenden,  die 
mit  F  bezeichnet  werden  mag  und  die  sich  leicht  bestimmt: 
sie  ist: 

F=G  (//t  —  h) .  (39) 

Die  Arbeit,  die  uns  jetzt  im  Gewicht  G  auf  der  Höhe  hx  zu 
Gebote  steht  und  die  W^  heissen  mag,  ist  einfach 

Wy^  =  Gfi,.  (40) 

Bestimmt  man  G  aus  Gl.  (38)  und  (40),  so  findet  sich 

o  -  '/-■  =  ^;  I4.i 
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und  die  Substitution  in  61.   (39)  giebt: 


oder 


(42) 


Wird  sonach  im  Niveau  B  in  dem  Gewichte  G  eine  Arbeit  W 
geliefert,  dann  das  Gewicht  in's  Niveau  C  gehoben  und  dort  die 
Arbeit  W^^  die  jetzt  im  Gewichte  enthalten  ist,  abgeliefert, 
so  ist  damit  ein  Arbeitsaufwand  verbunden,  der  durch  die 
Gin.  (42)  bestimmt  wird.  Wir  haben  also  Arbeit  aus  einem  tiefern 
in  ein  höheres  Niveau  tibertragen,  tibergeführt  und  diese  Ue b er- 
führ ung  entspricht  einer  zu  verrichtenden  Arbeit,  die  nach 
den  letzten  Gleichungen  bei  gleichen  Höhen  der  Differenz  W^  —  W^ 
sowie  den  einzelnen  Werthen  W  und  W^  selbst,  sowie  der  Höhen- 
differenz proportional  'ist.  Der  ganze  Versuch  kann  aber  auch 
umgekehrt  werden.  Wird  im  Niveau  C  ein  Gewicht  G,  also  mit 
ihm  die  Arbeit  Wy^  geliefert,  sinkt  dann  das  Gewicht  langsam 
arbeitsverrichtend  ins  untere  Niveau  B  und  wird  es  dort  mit  der 
jetzt  in  ihm  enthaltenen  Arbeit  W  wieder  abgeliefert ,  so  ist  mit 
dieser  Arbeitsttbertragung  aus  einem  höhern  in  ein  tieferes  Niveau 
ein  Arbeitsgewinn  verbunden,  der  sich  aber  gleichfalls  nach 
den  Gin.  (42)  bestimmt. 

Vergleichen  wir  vorstehende  Formeln  mit  den  Gin.  (28),  (29) 
und  (30)  S.  61 ,  die  sich  für  den  einfachen  Kreisprozess  heraus- 
stellten, so  zeigen  sie  sich  im  Baue  vollkommen  gleich. 

Es  ergab  sich  dort  zunächst  die  Beziehung: 

AS       ASy 
iiQcl  dann  die  gewonnene  oder  aufgewandte  Arbeit: 


Ol 


^^A  "A 


oder 

5* 
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Die  Werthe  Q  und  Qj  stellten  Wärmemengen  in  Wärme- 
einheiten gemessen  dar;  da  sie  hier  durch  A  dividirt  erscheinen, 
so    sind    nach    vorstehenden    Formeln    diese    Wärmemengen    in 

A^rbeitseinheiten  gemessen  und  die  Quotienten  -r-   und      .* 

sind  sonach  identisch  mit  den  Arbeitsmengen,  die  vorhin  mit  W 
und  TF,  bezeichnet  wurden. 

Der  weitere  Vergleich  führt  daher  zu  dem  interessanten 
Resultate,  da  wir  die  Funktion  aS'  als  eine  Länge,  als  eine 
Höhe  auffassen  können  und  dass  der  Ausdruck 

Q 

~ÄS 

als  ein  Gewicht  angesehen  werden  kann;  ich  werde  daher  auch 
in  der  Folge  den  vorstehenden  Werth  das  Wärmegewicht 
nennen.  Der  einfache  Kreisprozess  lässt  sich  nun  in  eigenthlim- 
lieber  Weise  darlegen. 

Die  Wärmezuleitung  auf  dem  Wege  ab  (Fig.  9.  S.  61)  bei 
constantem  Werthe  von  S  lässt  sich  auffassen,  wie  ein  Herbei- 
schieben   eines    Gewichtes  -7-^  im  Niveau  S,  und  die  Wärme- 

A  o 

ableitung  auf  dem  Wege  c  d  wie  ein  Wegnehmen ,  ein  Abliefern 
des  gleichen  Gewichtes  im  Niveau  S^   und  endlich  stellt  F  die 

Arbeit  dar ,    die  nothwendig  ist ,    das   Gewicht  -v-^  =  -— ~    aus 

einem  Niveau  S  in  das  höher  gelegene  Niveau  ^Si  langsam  und 
gleichförmig  zu  heben.  Wird  der  Kreisprozess  umgekehrt  aus- 
geführt, so  wird  im  höher  gelegenen  Niveau  *Si  das  Wärmege- 
wicht -T^,  also  die  Arbeit  -^  geliefert,    dann  sinkt  dieses  Ge- 

^Oj  A. 

wicht  arbeitsverrichtend  langsam  herab  in's  tiefer  gelegene 
Niveau  S  und  dort  ist  das  Gewicht  und  die  in  demselben  ent- 
haltene Arbeit  -r  abzuliefern. 

Eine  ebenso  einfache  Deutung  lässt  sich  nun  auch  dem 
zusammengesetzten  Kreisprozess,  wie  er  oben  auf  S.  63 
unter  Zugrundelegung  von  Fig.  11  betrachtet  wurde,  geben. 


Erlüiiterunf  der  Sütse  Über  den  KreiBproiess. 

Nehmen  wir  an,    auf  den  Hori-  Pig-  H- 

zontalebenen  A,  B,  CFig.,14,  die  nm  '^'^ — -  ,■• 

A,,  Äj,  Aj  über  der  Ebene  00  liegen,  ^C — r     p- 

werden  die  Gewichte  Gj,  Gj,  G-t  herbei-  ^ — U'      ^- 
gefuhrt,    so  stehen  nns  in   denselben  1      | 

die  Arbeiten  Tr,=  Gl  A,;  Wi=Gih-i;  ^      , 

W-'j  ^  6a  A)  zur  Disposition,  d.  h.  man  , ,  '  J.      r.^, 

wUrde  diese  Arbeiten  gewinnen  können,  i  |       -r  ^  ^_ 


li 


wenn  diese  Gewichte  arbeitsverrich- 
teud  langsam  in  das  unterste  Kiveaa 
OO  herabsinken  wUrden.  Hebt  man 
nun  die  gegebenen  Gewichte  langsam 
in  die  hifher  gelegenen  Horizontalebenen  J!  B"  C ,  die  beziehungs- 
weise nm  /j'i,  A'2,  Ä'3  über  0  0  liegen,  so  ist  die  Arbeit 

F=  G,  [A'i— ÄJ  -f  Gj  [h\  —  h^  -H  G,  (A'j  — A3) 

zu  verrichten  und  schliesslich  stehen  nns  auf  diesen  Höhen  die 
Arbeiten : 

W\  =  Gl/*', ,    TTj  =  GjÄ'j  und  TTj  =  G-^h'., 

zar  Disposition  oder  gehen  verloren,  wenn  dort  die  gehobenen 
Gewichte  wieder  abzuliefern  sind.  Setzt  man  die  Werthe  von 
ir,  Wx  Wj  u.  s.  w.  in  die  Gleichung  für  F  ein,  so  folgt 

F=  IT,  "  IT,  -H  TF-j  -  \\\  +  »Ta  -  W^ 

oder  in  einfacher  Schreibweise 

F=-^[W].  (43) 

Die  aufzuwendende  Arbeit  oder  (wenn  die  Gewichte  nm- 
fekebrt  aus  den  höher  gelegenen  nach  den  tiefer  gelegenen  Hori- 
tontalebeneu  arbeitsverrichtend  langsam  herabgelassen  wurden), 
-die  gewonnene  Arbeit  F  stellt  sich  sonach  als  die  algebraische 
änmme  der  gelieferten  und  abzugebenden  ArbeitsgrOssen  heraus. 
3ei  dem  soeben  betrachteten  Prozesse  ist  nun  aber  die  Snmme 
^er  Gewichte,  die  in  den  Ebenen  ABC  zur  Disposition  gestellt 
"•^nirden  nach  vorstehenden  Gleichungen:  « 

G,+G,  +  G.=  A,    +-A7+  AT" 
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Nach  der  Hebung  waren  dieselben  Gewichte  wieder  abzu- 
liefern und  zwar  ist  ihre  Summe  auch: 

G,  +  G,  +  G,  =  p  +  P+  P- 

Versieht  man  die  gelieferten  Gewichte  mit  dem  positiven, 
und  die  abgelieferten  Gewichte  mit  dem  negativen  Zeichen ,  so 
ist  hiernach,  da  die  Summen  beider  gleich  sind,  die  algebraische 
Summe  aller  Gewichte  gleich  Null  und  es  ergiebt  sich  aus  der 
Vereinigung  vorstehender  Gleichungen  allgemein: 


0 


Der  Vergleich  dieser  Formeln  (43)  und  (44)  mit  den-  Gin.  (35) 
und  (36),  die  wir  oben  auf  S.  64  für  den  umkehrbaren,  zusammen- 
gesetzten Kreisprozess  gefunden  haben,  zeigt  waeder  vollkommen 
gleichen  Bau  der  Formeln. 

Die  Gl.   (35) 


=-^(1) 


spricht  daher  aus,  dass  die  bei  einem  vollständigen  umkehrbaren 
Kreisprozesse  aufgewandte  oder  gewonnene  Arbeit  F  einfach  die 
algebraische  Summe  der  zugeftthrten  und  abgeleiteten  Wärme- 
mengen ist,  letztere  jedoch  in  Arbeitseinheiten  gemessen.  Die 
andere  Gl.  (36)  nämlich: 

sagt  hingegen  aus,  dass  dabei  die  algebraische  Summe  d^r  Wärme- 
gewichte gleich  Null  ist,  mit  andern  Worten,  dass  im  ganzen 
Umfang  des  Prozesses  die  Summe  der  gelieferten,  gleich 
der  Summe  der  abgegebenen  Wärmegewichte  ist. 


Hypothese  über  die  Bedeutung  der  Funktion  S  und 
Umformung  der  Hauptgleichungen. 

Die  Sätze  *über  den  Kreisprozess  im  Verein  mit  den  Erklär- 
rungen, die  vorhin  über  derartige  Prozesse  gegeben  wurden,  führen 
nun  leicht  auf  die  wahrscheinlichste  Bedeutung  der  Funktion  4$^. 
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Kehren  wir  nochmals  zur  Betrachtung  des  einfachen  Kreis- 
^»rozedses    zurück.     Wir   denken   ans,    dass   die   Zuführung   der 
Wärniemenge    Q   auf  dem   Wege    ab   (Fig.    15)    bei   constantem 
Werthe  S  dadurch  erfolge,    dass  wir  den  vermittelnden  Körper 
mit  einem  Körper  K  in  Berüh- 
rung setzen,  der  diese  Wärme-  ^^^'  ^^• 
menge  liefert,  der  aber  gleich- 
uilig  die  Eigenschaft  besitzt, 
darch  Berührung  mit  dem  ver- 
mittelnden  Körper  den  Werth 
S=/  i/>,  v]   constant  zu  er- 
halten; der  Körper  ÜT  soll  also 
die  Ursache  sein,  weshalb  die 
Aendemng  des  Druckes  p  mit 
dem  Volumen  v  genau  nach  der 
Cunre  ab  erfolge;   ebenso  soll 
auf  dem  Wege  cd  der  vermit- 
telnde Körper  mit  einem  Körper 

Ä',  in  Berührung  erhalten  werden ,  der  die  Wärmemenge  Qj  auf- 
nimmt und  durch  den  gleichzeitig  bewerkstelligt  wird,  dass 
die  Aenderungen  im  Zustande  des  vermittelnden  Körpers  genau 
nach  dem  Gesetze  S^  =f  [p,  v)  =  Const.  erfolgen.  Ob  solche 
Korper  mit  den  angenommenen  Eigenschaften  wirklich  existiren 
oder  nicht,  bleibe  vorläufig  dahingestellt;  die  so  eben  gemachte 
Annahme  ändert  nichts  an  der  Allgemeinheit  unserer  Betrach- 
oiDgen. 

Wird  nun  jetzt  der  Kreisprozess  so  vollführt,  dass  der  End- 
I«ankt  der  Ordinate  p  den  Umfang  der  Fläche  F  in  der  Richtung 
•les  Pfeiles  beschreibt,  so  wird,  wenn  man  die  obigen  Sätze  zur 
r>klümng  des  hier  stattfindenden  Vorganges  benutzt,  vom  Körper 

iT  auf  dem  Wege  ab  das  Wärmegewicht -r-^  geliefert  und  vom 


AS 


Qi 


Kurper  Ki  auf  dem  Wege  cd  das  Wärmegewicht  -j-^  anfgenom- 

men.  Bezeichnen  wir  dieses  Gewicht  mit  G  und  berücksichtigen 
wir  die  Gl.  (28)  nach  welcher  hier  das  gelieferte  und  abgelieferte 
Wärmegewicht  sich  als  gleich  herausstellt,  so  erscheint  hier  der 
Kreieprozess  als  eine  Uebertragung  des  Wärmegewichtes  G  von 
eiaem    Körper   K  des   Zustandes  S  auf  einen   andern  K^    vom 
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Zustande  Si.    Die  zu  dieser  Uebertragung  erforderliche  Arbeit  F 
ist  nach  dem  oben  Gegebenen 

F=  G  (6\  —S) 

und  die  Uebertragung  erscheint  wie  ein  langsames  gleichförmiges 
Heben  eines  Gewichtes  G  auf  die  Höhe  S^  —  S. 

Wird  der  Prozess  umgekehrt  ausgeführt,  so  wird  das  Wärme- 
gewicht G  vom  Körper  K^  auf  den  Körper  K  übertragen,  die 
gewonnene  Arbeit  i^  ist  ebenfalls  nach  vorstehender  Formel 
zu  beurtheilen.  Der  Vorgang  lässt  sich  dann  so  erklären,  dass 
man  sagt,  das  Wärmegewicht  G  sei  langsam  und  gleichförmig, 
arbeitsverrichtend  um  die  Höhe  Si  —  S  herabgesunken.  Die  Ueber- 
führung  eines  gewissen  Wärmegewichtes  von  einem  Körper  auf 
einen  andern  durch  einen  umkehrbaren  Kreisprozess  ist  also  zu 
vergleichen  mit  dem  Heben  oder  Sinken  eines  Köq)er8  vom  Ge- 
wichte G  aus  einem  Niveau  in  ein  anderes,  aber  mit  einem 
langsamen  und  gleichförmigen  Heben  oder  allgemeiner 
ausgesprochen,  man  hat  sich  vorzustellen,  dass  der  Körper  in 
demselben  Bewegungszustande  (mit  derselben  Geschwindigkeit] 
im  zweiten  Niveau  anlangt,  in  welchem  er  das  erste  verliess. 
Denken  wir  uns  einen  Köri)er  vom  Gewichte  G  anfangs  in  einem 
bestimmten  Niveau  in  Ruhe  und  nehmen  wir  an,  dass  er  auch 
mit  unendlich  kleiner  Geschwindigkeit  im  zweiten  Niveau  anlangt, 
so  ist  die  beim  Sinken  des  Gewichtes  gewonnene  Arbeit  ein 
Maximum  und  die  zum  Heben  erforderliche  Arbeit  ein  Minimum, 
denn  würde  der  Körper  im  zweiten  Niveau  mit  einer  gewissen 
endlichen  Geschwindigkeit  anlangen,  so  ist  die  beim  Sinken  ge- 
wonnene Arbeit  kleiner  und  die  beim  Heben  aufgewandte  Ar- 
beit grösser  als  sie  sich  nach  der  Formel  (39; 

F=  G  ;Äi— Äi 

herausstellt.  Es  ist  überhaupt  unmöglich,  ein  Gewicht  G  aus 
einem  tiefern  in  ein  höher  gelegenes  Niveau  ohne  Arbeits- 
aufwand zu  heben,  wenn  das  Gewicht  im  untern  Niveau  sieh 
in  Ruhe  befindet.  Die  aufzuwendende  Arbeit  ist  mindestens 
80  gross,  wie  sie  sich  durch  vorstehende  Formel  ergiebt. 

Umgekehrt  kann  aber  auch  ein  Körper  aus  einem  höher 
gelegenen  Niveau.,  wo  er  sich  in  Ruhe  befindet,  in  das  tiefer 
gelegene  auf  verschiedene  Weise  arbeitsverrichtend  herabsinken; 
das  Maximum  der  gewonnenen  Arbeit  stellt  sich  heraus,   wenn 
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der  Körper  im  zweiten  Niveau  mit  der  Geschwindigkeit  Null  an- 
langt, in  jedem  andern  Falle  ist  diese  Arbeit  geringer  und  könnte 
selbst  negativ  sein. 

Ein  besonderer  Fall,  den  wir  hier  vor  Allem  in's  Auge  zu 
fassen  haben,  ist  der,  dass  der  Körper  frei,  ohne  einen 
Widerstand  zu  überwinden  aus  einem  Niveau  in's  andere 
herabfällt,  dann  ist  die  gewonnene  Arbeit  Null  und  die  ganze 
Arbeit  TFi  =  Gh^  (Gl.  40,  S.  66)  die  im  höher  gelegenen  Niveau  im 
Körper  enthalten  ist,  findet  sich  dann  auch  in  ihm  im  zweiten,  tiefer 
gelegenen  wieder  vor,  ein  Theil  davon,  und  zwar  der,  welcher 
der  Fallhöhe  h^  —  h  entspricht,  in  Form  von  lebendiger  Kraft. 

Ueberträgt  man  nun  diese  Sätze  auf  den  einfachen  Kreis- 
prozess,  so  lassen  sich  folgende  Schlüsse  ziehen: 

1.  Geht  bei  einem  einfachen  Kreisprozess  (Fig.  15,  S.  71)  das 

Wärmegewicht  G  =  -r-^  =  -r—-  von  einem  Körper  K^  vom  Zu- 

Stande  S^  auf  einen  zweiten  Körper  K  vom  Zustande  S  über, 
«0  wird  die  Arbeit  F=  G  [Si  — aS')  gewonnen  und  diese  Arbeit 
ist  ein  Maximum. 

2.  Der  Uebergang  des  Wärmegewichtes  vom  Körper  ÄJ  auf 
den  Körper  K  kann  auch  ohne  Gewinn  von  Arbeit  erfolgen, 
dieser  Uebergang  lässt  sich  dann  ansehen,  wie  ein  freies  Herab- 
&llen  des  Wärmegewichtes  G  durch  die  Höhe  aS^  —  S. 

3.  Das  Wärmegewicht  G  kann  umgekehrt  nie  von  selbst 
vom  Körper  K  zum  Körper  K^  übergehen ;  vielmehr  ist  mit  einem 
solchen  Uebergange  jederzeit  ein  Aufwand  von  Arbeit  ver- 
banden und  zwar  ist  das  Minimum  dieser  Arbeit:  F=G  [S^  —  S}, 

Es  tritt  nun  die  Frage  heran,  ob  diese  Sätze  durch  die  Erfah- 
rang  ganz  oder  wenigstens  theilweise  bestätigt  werden  y  und  ob  sich 
nun  auf  die  wahre  Bedeutung  der  Funktion  aS'  schliessen  lässt. 

Die  Frage   ist   zu  bejahen:    am   häufigsten   beobachten   wir 

den   freien   Uebergang   von  Wärme   von   einem   Körper   K^    auf 

einen  andern  K^  den  Uebergang  ohne  Arbeitsgewinn.    Dieser 

Uebei^ng    ist   unter    dem    Namen    Wärmeleitung    bekannt; 

beide  Körper,  zwischen  denen  ein  solcher  Uebergang  stattfindet, 

wirken  jederzeit  verschieden  auf  unsere  Thermometer   ein   und 

tuan  sagt  dann,  dass  derjenige  Körper,  welcher  die  Wärme  liefert, 

eine  höhere  Temperatur   habe,    als  derjenige,    welcher   die 

Wärme  empfängt.    Die  Wärmeleitung  lässt  sich  sonach  auch  auf- 
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fassen,  wie  das  Herabfallen  eines  Wärmegewiehtes  von  höherer 
zu  niederer  Temperatur. 

Niemals  haben  wir  aber  bis  jetzt  beobachtet,  dass  die  Wärme 
von  selbst  aus  einem  Körper  von  niederer  Temperatur  zu 
einem  von  höherer  Temperatur  übergeht;  mit  einem  solchen 
üebergange  ist,  wenn  wir  ihn  beobachten,  immer  ein  Arbeits- 
aufwand verbunden. 

Weiter  zeigt  aber  auch  die  Erfahrung,  dass  wir  Arbeit  ge- 
winnen können,  wenn  der  Uebergang  der  Wärme  aus  einem 
Körper  von  höherer  Temperatur  nach  einem  von  niederer  Tem- 
peratur nicht  direkt,  sondern  durch  Vermittlung  eines  dritten 
Körpers  erfolgt.  Die  Dampfmaschinen  und  Luftexpansionsma- 
*schinen  sind  Apparate,  durch  welche  wir  einen  Uebergang  von 
Wärme  solcher  Art  bewerkstelligen;  die  Feuergase  im  Feuer- 
raume  bilden  den  Körper,  welcher  die  Wärme  liefert;  das  Kühl- 
wasser ist  derjenige  Körper,  welcher  Wärme  empfängt,  das 
Kesselwasser  (bei  calorischen  Maschinen  die  atmosphärische  Lnftj 
ist  der  vermittelnde  Körper. 

Alles  was  wir  unter  der  allgemeinen  Annahme  hinsichtlich 
der  Eigenschaften  der  Funktion  S  vorhin  in  den  drei  Sätzen 
ausgesprochen  haben,  wird  also  durch  die  Erfahrung  bestätigti 
wenn  wir  die  Funktion  S  einfach  durch  die  Temperatur  ersetzen- 

Wir  sind  daher  berechtigt.,  den  weitern  Untersuchungen  Aic 
Hypothese  zu  Grunde  zu  legen: 

»dass  die  Funktion  S  das  wahr^  Temperaturmaa  ** 
darstelltc(, 
und  mit  dieser  Hypothese  ist  dann,  wenn  alle  weiteren  auf  :^^^ 
ruhenden  Schlüsse  in  Uebereinstimmung  mit  den  Erfahrungp^'*^ 
stehen,  durch  die  mathematisch  scharf  gestellte  Definition  ^^^^ 
Funktion  S  zugleich  eine  klare  Definition  des  Temperaturmaas«^  ^^ 
gegeben. 

Die  Zustandsänderung  eines  Körpers   bei  constantem  Wertf^^ 
S,  wie  sie  bei  Vorführung  der  Kreisprozesse  angenommen  wurd^' 
erscheint  jetzt  als  eine  Zustandsänderung  des  Körpers   unter  d^^ 
Voraussetzung,    dass  sich  zwar  Druck   und  Volumen,   nicht  aber 
seine  Temperatur  ändert:    die   Curve  S=f  (/>,  t?)  =  Const.  stelU 
nun    diejenige  Curve  dar,    welche   der  Zustandsänderung   dieser 
Art  entspricht. 

Ein  Körper  K  vom  Zustande  S^   von   dem  wir  vorhin  beim 
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einfachen  Kreisprozess  gesprochen  haben,   erscheint  jetzt  als  ein 
Körper  von  bestimmter  Temperatur.*) 

Die  Temperatureinheit  kann  man  beliebig  wählen;  wir  neh- 
men hierzu  die  Angaben  des  Gentesimalluftthermometers ,  indem 
wir  die  Temperatnrdifferenz  des  unter  atmosphärischem  Drucke 
schmelzenden  Eises  und  des  bei  IGO"^^  Quecksilbersäule  siedenden 


*)  Zunächst  dürfte  man  allerdings  nur  schliessen,  dass  iSeine  Funktion 
der  Temperatur  ist,  nicht  dass  S  zugleich  als  Temperaturmaass  selbst,  im  ge- 
wöhnlichen Sinne,  anzusehen  ist.  Die  Annahme,  dass  S  eine  Funktion  der 
Temperatur  sei,  hat,  im  Grunde  genommen,  zuerst  Clapeyron  gemacht;  die 
Funktion  C  seiner  Abhandlung,  die  er  als  eine  Temperaturfunktion  hinstellt 
und  die  friiher  unter  dem  Namen  der  »Carno tischen  Funktion«  in  die  Wärme- 
lehre aufgenommen  wurde,  unterscheidet  sich  von  der  Funktion  S  des  Textes 
nur  durch  einen  constanten  Faktor. 

Bestimmter  hat  sich  später  Clausius  über  diese  Fragen  ausgesprochen, 
indem  er  in  seinen  Abhandlungen  zuerst  den  Grundsatz  aufstellte :  »dass  es  un- 
möglich sei,  ohne  Aufwand  von  Arbeit  Wärme  aus  einem  Körper  von  niederer, 
zu  einem  andern  von  höherer  Temperatur  überzuführen«,  den  Satz,  den  wir 
schon  oben  im  Text  angeführt  haben.  Mit  Hülfe  dieses  Satzes  beweist  dann 
Clausius  ebenfalls,  dass  die  Carnot'sche  Funktion  nur  eine  Funktion  der 
Temperatur  sein  könne.  Den  Werth  dieser  Funktion  für  einzelne  Temperatur- 
werthe  giebt  schon  Clapeyron,  aber  später  wurde  vonHelmholtz  ^Ueber 
die  Erhaltung  der  Kraft.  Berlin  1847.  S.  36)  auch  die  Form  dieser  Tempe- 
raturfonktion  erkannt,  als  derselbe  die  Clapeyron' sehe  Gleichung  (unsere 
zweite  Hauptgleichung)  mit  einer  Formel  verglich,  die  von  Hol  tzmann  (lieber 
die  Wärme  und  Elasticität  der  Gase  und  Dämpfe.  Mannheim  1S45)  freilich 
unter  Annahmen  entwickelt  wurde,  die  heute  nicht  mehr  als  in  jeder  Beziehung 
zalSssig  erscheinen.  Aus  den  später  folgenden  Arbeiten  von  Clausius  ging 
<^nn  hervor ,  dass  die  von  H  e  1  m  h  o  1 1  z  gegebene  Form  der  C  a  r  n  o  t'schen 
Funktion  wirklich  die  wahrscheinlichste  ist. 

Wenn  ich  im  Text  gleich  von  vom  herein  über  die  Form  der  Funktion 
^  eine  bestimmte  Annahme  mache,  nämlich  die  Hypothese  voranstelle,  dass  S 
^ie  Temperatur  selbst  sein  müsse,  so  geschieht  das  im  Wesentlichen 
deshalb,  um  schon  hier  in  den  allgemeinen  Betrachtungen  eine  bestimmte  Defi- 
nition des  Temperaturmaasscs  zu  gewinnen  und  weil  dadurch  der  Einblick 
Ri  die  folgenden  Betrachtungen  ganz  wesentlich  erleichtert  wird. 

Die  Grösse  der  Wahrscheinlichkeit  der  Hypothese  wird  freilich  erst  durch 
<tie  Untersuchungen  der  folgenden  Abschnitte  hervortreten ;  es  darf  jedoch 
luer  schon  bemerkt  werden,  dass  alle  Beobachtungen  für  die  Richtigkeit  der 
Annahme  sprechen,  dass  keine  Beobachtung  existirt,  die  dagegen  spricht. 

Bervorzuheben  ist  noch,  dass  übrigens  schon  Thomson  (Philosophical 
I^Dsactions  of  the  Royal  Society  of  London  1854}  die  obige  Definition  des 
Temperaturmaasscs  auf  Grund  der  Betrachtungen  über  Kreisprozesse  gegeben 
bat    (S.  auch  Joch  mann.     Beiträge  zur  Theorie  der  Gase.     1859.) 
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Wassers  gleich  100  setzen.  Die  Temperatur  nach  der  Scala  yod 
Celsius  gemessen,  also  vom  Gefrierpunkt  des  Wassers  abge- 
rechnet, bezeichnen  wir,  wie  gebräuchlich  mit  t. 

Wenn  nun  die  obige  Hypothese  ausspricht,  S  stelle  ebenfalls 
ein  Temperaturmaass  dar,  so  darf  man  doch  nicht  ohne  Weiteres 
a9  mit  t  identisch  annehmen,  denn  die  Wahl  des  Gefrierpunktes 
des  Wassers  als  Nullpunkt  der  Thermometerscala  ist  willkürlich; 
käme  in  allen  Formeln  die  Differenz  S^  —  S  vor,  so  könnten  wir 
allerdings  auf  Grund  der  Hypothese  dafttr  den  Werth  ti  —  t  sub- 
stituiren.  Da  nun  aber  S  nicht  allein  in  dieser  Verbindung  in 
den  früheren  Gleichungen  auftritt,  so  müssen  wir  setzen: 

S=a+  t  (43 

wobei  a  eine  constante  Grösse  ist,  auf  deren  Werth  wir  erst  später 
durch  Anwendung  der  allgemeinen  Formeln  auf  spezielle  Fülle 
gelangen  werden. 

Stellt  sich  a  verschieden  von  Null  heraus,  so  deutet  das  auf 
einen  neuen  Nullpunkt  hin ,  für  den  Fall ,  dass  wir  die  Tempe- 
ratur durch  S  messen.  Unsere  Hypothese  führt  uns  also  dann 
auf  einen  von  der  Natur  selbst  fest  vorgeschriebenen  Null- 
punkt der  Thermometerscala. 

Die  späteren  Untersuchungen  über  das  Verhalten  der  Gasarten 
werden    uns  für  a  den  Werth  273  liefeni;   der  Nullpunkt,  von 
dem  aus  durch  die  Grösse  S  die  Temperatur  in  Centesimalscala 
zu  messen  ist,  liegt  also  273'^  unter  dem  Gefrierpunkte.     Diese» 
Punkt  der  Scala  nennt    man   den  absoluten   Nullpunkt   und  d^^ 
Temperatur  von  diesem  Punkte  aus  gemessen,  die  absolute  Tei^' 
pcratur;  sie  findet  sich  also  einfach,  wenn  man  zur  Temperatur  ^ 
nach  Celsius  gemessen,  den  Werth  273  addirt. 

Vorläufig  betrachten  wir  die  Constante  a  noch  als  unermitteJ^? 
können  nun  aber  unsere  Fundamentalgleichungen  I*,  II*.  UI*  S.  4^ 
u.  f.  dadurch  in  andere  Gestalt  bringen,  dass  wir  S  durch  di^ 
Temperatur  t  ersetzen.     Da  wir  vermöge  unserer  Hypothese  haben* 


aV  =  a  +  /  =./  [P-  ^' 


so  findet  sieh 


- 


f)-(f:)™-#H;^i 


l 
t 
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irch   Substitution  in  die  angegebenen  Gleichangen    stellen 
in  die  Hauptformeln  in  einer  Gestalt  dar,  wie  folgt: 


( 


dpi 


m-'- 


" + ' = ^&  -  ^  o 


I. 


II 


in. 


dp 
dQ=  A  .   [Xdp+  Ydv] 

dQ  =  -4r    [Xdt+  (a+t)dv] 

dQ  =  ^   [Ydt  -  (a  +  t)  dp] 
\dil 

In  dieser  Form  sollen  die  Gleichungen  in  den  folgenden 
ehnitten  venverthet  werden;  fUr  solche  Körper,  bei  denen 
I  die  Beziehung  zwischen  Temperatur,  Druck  und  Volumen 
nt,  ond  das  ist  bei  Gasen  und  Dämpfen  der  Fall ,  handelt  es 
i  schliesslich  nur  noch  um  Bestimmung  der  Werthe  von  X 
y  als  Funktionen  von  p  und  v;  und  diese  Bestimmung  unter- 
t.  wenigstens  für  die  genannten  Körper  keinen  Schwierigkeiten, 
onten  im  2.  und  3.  Abschnitt  gezeigt  werden  soll. 
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las  den  Untersuchungen  über  die  Kreisprozesse  geht  hervor, 
zwei  Arten  von  Curven  eine  wichtige  Rolle  in  der  Wärme- 
spielen.  Die  eine  Curve,  deren  Gleichung  durch  Integra- 
er  Gleichung: 

Xdp  +  Ydv  =  () 

rziebt,  wie  schon  auf  S.  38  hervorgehoben  wurde,  nannten 
ich  Rank  ine  die  adiabatische  Curve;   dieselbe  giebt  an, 
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nach  welchem  Gesetze  sich  bei  einem  Körper  der  Druck  p  mit 
dem  Volumen  v  ändert,  wenn  die  Zustandsändcrungen  des  Kdrper» 
ohne  Wärmemittheilung  und  ohne  Wärmeentziehung  erfolgen. 

Die  andre  Curve  war  diejenige,  deren  Gleichung  wir  in 
folgender  Art  darstellten: 

S=f  [p^v]  =Const. 

Unter  Annahme  der  oben  gegebenen  Hypothese  über  die 
Bedeutung  von  S  giebt  diese  Gleichung  die  Aenderungen  von 
Druck  und  Volumen,  wenn  die  Temperatur  t  des  Körpers  wäh- 
rend der  Zustandsändcrungen  consfant  gehalten  wird.  Wir 
werden  in  Zukunft,  ebenfalls  nach  Kankine,  diese  Curve  die 
isothermische  Curve  nennen. 

Zu  diesen  beiden  Curienarten  gesellt  sich  nun  noch  eine 
dritte  Art ,  deren  Einführung .  das  Mittel  an  die  Hand  giebt ,  die 
Zustandsändcrungen  eines  Körpers,  wie  sie  aus  Wärmemitthei- 
lung hervorgehen,  recht  übersichtlich  graphisch  darzustellen. 
Es  ist  nämlich  diejenige  Curve,  nach  welcher  sich  Druck  und 
Volumen  ändert,  wenn  die  innere  Arbeit  U  constant 
erhalten  wirdi  Wir  werden  diese  Curve  nach  Cazin  die  iso- 
dynamische Curve  nennen,  ihre  Gleichung  würde  sich 
durch  Integration  der  Gleichung: 

Xdp+  [Y  —  p]  dv  =  0 

finden,  wie  schon  auf  S.  38  bemerkt  wurde. 

Nehmen  wir  an,  dass  für  den  der  Veränderung  unterwor- 
fenen Körper,  die  Gleichungen  der  drei  genannten  Curven  bekannt 
seien  und  denken  wir  uns,  ein  Körper  sei  durch  Zuleitung  der 
Wärmemenge  Q  aus  einem  Zustande  auf  bestimmt  vorgeschriebenem 
Wege  ab  Fig.  16  in  einen  andern  Zustand  übergeführt  worden, 
so  wird  nach  den  oben  entwickelten  Ansichten  die  innere  Arbeit 
aus  einem  gewissen  Werthe  U  im  Zustande  a  in  einen  andern 
Werth  L\  im 'Zustande  b  übergegangen^  und  überdies  die  äussere 
Arbeit  L  verrichtet  worden  sein.     Man  hat  nach  Gl.   (2)  S.  26 

-^  =  (r,  -  U+L,  (46 

wobei  -j  die  in  Arbeitseinheiten  gemessene  Wärmemenge  Q  dar- 
stellt.    Die  äussere  Arbeit  L  wird  dabei  durch  den  Flächenraum 


/) 
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abviOi  (Fig.  16;  dargestellt.  Legt  man  nnn  durch  den  Fankt  a 
die  adiabatische  Carve  aA,  so  giebt  diese  die  Druckändernngen 
an,  wenn  Wärme  weder  zu  noch  abgeleitet  wird,  man  hätte  dann 
nach  Gl.  [46 

L=U—  r„ 
und  wenn  die  Änsdehnnng  so  weit  fortgesetzt  wUrde,  dass  echliesB- 
lich  die  innere  Arbeit   U,  =  U  wäre,  BO  wUrde  folgen : 


Macht  man  nach  Kankine  die  sehr  wahrscheinliche  Än- 
nabme,  dass  die  adiabatischen  Gurven  eich  sSmmtlich  asymptotisch 
der  Abscissenaxe  OX  nä- 
hern, so  ergiebt  sieb,  weil 
L  fllr  diesen  Fall  der  Zu- 
standsändeningen  durch 
die  Fläche  aAXe,  dar- 
gestellt wird,  dass  diese 
Fläche  (in  der  Fig.  16  ver- 
tical  schrat^rt]  die  innere 
Arbeit  U  des  Körpers  im 
Zustande  a,  der  dem  Vo- 
lumen Oc|  =  0)  und  dem  Drucke  < 
präsentirt. 

Ebenso  würde  die  Fläche  bA,  Xv^  die  innere  Arbeit  l\  für 
den  AnfangBzustand  b  darstellen.  Angenommen  nnn,  der  Körper 
sei  auf  der  Gurre  acb  aus  dem  .Zustand  a  in  den  Zustand  b 
nbergefUhrt  worden,  so  findet  sich  die  erforderliche  Wärmemenge 
Q  in  Arbeitseinheiten  gemessen  durch  Gl.  (46) ,  wenn  mau  da- 
selbst statt  der  Werthe  U,  U, ,  L  die  angegebenen  Flächeninhalte 
einsetzt. 
U 


7,a  =  pi    entspricht , 


:  Fläche  {bA,  Xvi)  —  Fläche  [aA  A'u,)  +  Fläche  (oApjo 


Der  Wertb  auf  der  rechten  Seite  stellt  aber  nichts  anderes 
als  den  Inhalt  der  Fläche  acbA,A  dar.  (In  der  Figur  horizontal 
BchrafGrt.)  Man  erhält  daher  den  Satz,  dass  derjenige  Flächen- 
ranm  die  zuzuführende  oder  abzuleitende  Wärmemenge  in  Arbeits- 
einheiten gemessen  angiebt,  der  einestheils  von  dem  Wege  acb 
der  Znatandsänderungen ,  anderseits  von  den  beiden  adiabatischen 
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Linien  umschlossen  wird,  die  dem  Anfangs-  and  Endzustände  ent- 
sprechen. 

Diese  Art  der  graphischen  Darstellung  rührt  von  Raakine*t 
her.  So  einfach  die  Darstellang  ist,  so  wollen  wir  sie  doch  nicht 
weiter  znr  Erläaterung  der  Kreisprozesse  verwenden,  da  sie  &U 
wirkliebe  Messungen  von  Wännemengen  durch  FlächenbestinuDnng 
nicht  geeignet  ist  und  es  sich  hier  um  Ermittelung  von  FlScfaea 
handeln  wUrde,  die  theilweise  von  zwei  sich  a8}rmptotiBch  nähern- 
den Gurven  begrenzt  werden. 

Wir  werden'  daher  im  Folgenden  eine  audre  Methode  der 
graphischen  Darstellung  geben,  die,  so  weit  es  sich  am  die  Be- 
Htimmung  der  zuzuführenden  Wärmemenge  Q  handelt,  zuerst  tod 
Cazin")  angegeben  wurde. 

Es  sei  wieder    Fig.  17)  der  Anfangsznstand  a  eines  Eörpeis 
durch  den  Druck  />,  und  das  Volumen  r,  gegeben  und  der  ESiper  . 
auf  irgend  einen  durch  die  Curve  acb  vorgezeichneten  Weg  durch 
Zuführung  der  Wärmemenge  Q  in  den  Zustand  b  gebracht  worden, 
der  durch  den  Drnck  pt 
„  '^     '■  und  das  Volumen  oj, be- 

stimmt ist.  Im  Zustand  a 
sei  die  innere  Arbeit  U,  im 
Zustand  b  aber  Ui .  Wir  le- 
gen nnn  durch  den  Pnnkl 
a  die  isodynamische  Carve 
a  U,  welche  der  Gleichaig 
U  =  Const.  eutspricbl 
■  und  durch  den  Funkt  i 
die  adiabatiscbe  Corve 
bA;  beide  Curveu  wct- 
den  sich  in  einem  FoiikU 
d  schneiden.  Bei  der  Zustandsänderung  von  a  auf  b  wird  dis 
äussere  Arbeit  L  verrichtet,  die  dorch  die  Fläche  abvjv^  (hori- 
zontal schraffirt)  angegeben  wird ;  dabei  gebt  die  innere  Artw' 
aus  dem  Werthe  Ü  in  den  Werth  t*',  Über  und  es  gilt  daher,  »ifl 
oben  die  Gleichung: 


•;  Rankinc,  A  Manuel  of  Ihe  eteam  angine  and  other  prime  tnoTeri' 
LondoD  nnd  Glasgow,  16.^9. 

*•'  Cazin,  Theorie  el^mcntaire  de»  maehlneBiiairchand.  Verseil«, "•*• 
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^=  Ui—  U+L. 

Würden  wir  jetzt  den  Körper  anf  der  adiabatischen  Curve 
(ohne  Zn-  und  Ableitung  von  Wärme)  bis  zum  Durchschnitts- 
pnnkte  d  der  beiden  Curveu  weiter  fahren  ^  so  würde  die  innere 
Arbeit  wieder  vom  Werthe  TJ^  zum  Werthe  V  zurückgehen  und 
eine  äussere  Arbeit  LI  verrichtet  werden,  die  durch  die  Fläche 
hdv'^v^  dargestellt  wird.  Für  diese  Zustandsänderung  gilt  daher 
die  Gleichung 

0=  U—  C/i  +  Z.', 
woraus 

i'=  CT;  —  17=  Fläche  hdv^v^, 

»Während  sonach  die  horizontal  schraffirte  Fläche  ahv^iv^ 
die  äussere  Arbeit  L  darstellt,  die  während  des  Ueberganges 
von  a  nach  h  verrichtet  wird,  giebt  die  vertical  schraffirte  Fläche 
bdv^v2  die  Veränderung  Ui —  U  der  inuern  Arbeit.  Beide 
Flächen  zusammen  genommen  stellen  nach  Gl.    (46)   durch  den 

Werth  —  die  Wärmemenge  in  Arbeit  gemessen   dar,    die    von 

aussen  her  dem  Körper  zuzuführen  ist,  um  ihn  vom  Zustande 
a  auf  dem  vorgeschriebenen  Wege  acb  in  den  Zustand  b 
überzuführen.« 

Bemerkenswerth  ist,  dass  es  unnöthig  ist,  die  adiabatische 
Linie  jederzeit  durch  den  Endpunkt  b  zu  legen;  man  kann  auch 
durch  diesen  Punkt  die  zugehörige  isodynamische  Curve  Ui  und 
dann  irgend  eine  adiabatische  Linie  d A'  ziehen;  die  Fläche 
V  i  v\  v\  (Fig.  17)  stellt  dann  ebensowohl  die  Veränderung 
(Di  —  J7)  der  innem  Arbeit  dar ,  wie  die  vertical  schraffirte  Fläche 
hdv^v^.  Soweit  Cazin;  man  erkennt,  dass  diese  Darstellungs- 
weise vortrefflich  geeignet  ist,  ohne  Rechnung,  nur  durch  Flächen- 
bestunmung  (mittelst  des  Planimeters)  die  äussere  Arbeit  und  die 
Veränderung  der  innem  Arbeit,  sowie  die  erforderliche  Wärme- 
menge zu  ermitteln,  wenn  der  Weg  ab  der  Zustandsänderungen 
graphisch  (z.  B.  durch  ein  Indicatordiagramm)  gegeben  ist;  frei- 
lich setzt  diese  Methode  die  Kenntniss  des  Gesetzes  voraus,  nach 
welchem  die  adiabatische  und  die  isodynamische  Linie  resp.  vom 
P^te  4  und  a  aus  verläuft.  Für  gewisse  Körper  werden  wir 
später  die  Gesetze  ermitteln,  welchen  diese  Gurven  unterworfen  sind. 

Zeuner,  W&rnetheorie.  6 


S2  Ableitung  der  H&upl^eicfairogeD. 

Vorstehender  Satz  gilt  ganz  allgemeih,  er  behalt  also  ancii 
Beine  Richtigkeit,  wenn  die  Gurve  ab  (Fig.  17)  eine  geschlossene 
ist,  also  die  beiden  Endpunkte  a  und  b  schliesslich  zusanunen- 
fallen ;  in  diesem  Falle  repräsentirt  die  von  der  Cnrre  umschlossene 
Fläehe  gleichzeitig  die  äussere  Arbeit  und  die  von  aassen  wäh- 
rend der  Zastandsändeningen  zugeftlhrte  Wännemenge  Q  in  Ar- 
beit gemessen;  die  Aendenmg  der  Innern  Arbeit  ist  dabei  Null, 
weil  der  KOrper  wieder  in  den  Anfangsznstand  zurückgekehrt  ist; 
wir  haben  dann  einen  vollständigen,  umkehrbaren  Kreisprozess, 
wie  wir  ihn  oben  schon  betrachtet  haben. 

Ist  hingegen  die  Curve 
^'8-  >ä  acbd  (Fig.  18},    welche  die 

Znstandsändernngen  des  KSr- 
pers  angiebt ,  nicht  ge- 
schlossen, so  haben  wir 
es  mit  einem  nnvollstSndigen, 
umkehrbaren  Kreisprozess  n 
thtin. 

Legen  wir,  wie  roriiin, 

durch    den   Anfangspunkt  a 

Figur  18  die  isodynamisebe 

Gurre    a  U   nnd    durch    den 

Endpunkt  d  die  adiabatische 

Gurre  dA,  so  stellt  hier,  wie  vorhin,    die  horizontal  schrafBrte 

Fläche  die  äussere  Arbeit,  die  vertical  scbraffirte  Fläche  die 

Veränderung  der  innern  Arbeit  dar,  nnd 

die  beiden  Flächen  vereinigt  repi^entiren  den  Werth  ,5  |  -r-  j 

d.h.  die  algebraische  Summe  der  Wärmemengen,  die  auf  dem 
Wege  acbd  zn-  nnd  abzuleiten  waren ,  ansgedrUckt  in  Arbeits- 
einheiten. 

FUr  einen  vollständigen  Kreisprozess  fand  sich  aber 
frtther  (ä.  64)  noch  eine  zweite  Gleichung,  nämlich: 

d.  h.  die  zu-  und  abgelieferten  Wärmegewichte  stellten  sich 
als  gleich  heraus;  ihre  algebraische  Summe  war  Null. 


• 
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Bei  dem  vorliegenden  nnvollständigen  Ereisprozess  gelten 
nun  aber  vorstehende  Gleichungen  nicht  mehr,  vielmehr  hat  hier 
das  Integral,  das  sich  jetzt  nnr  auf  den  Weg  acbd  bezieht,  einen 
bestimmten  positiven  Werth  P,  wir  schreiben  daher: 


=/: 


dQ 

AS' 


(47) 


Benutzen  wir  die  frühere  Darstellungsweise,  so  lässt  sich 
sagen,  der  Werth  P  giebt  den  Ueberschuss  der  Summe 
der  gelieferten  Über  die  Summe  der  abgelieferten 
Wärme  gewichte  an. 

Wie  erwähnt,  erstreckt  sich  das  Integral  ^ber  den  Weg 
acbd;  wenn  wir  nun  aber  die  adiabatische  Linie  dA  rückwärts 
bis  zum  Durchschnittspunkte  c  verlängern,  so  lässt  sich  das  In- 
tegral in  zwei  Theile  spalten,  der  eine  Theil  entspricht  dem 
Wege  ac,  der  andere  dem  Wege  cbd;  der  letztere  Theil  ist  nun 
aber  offenbar  Null,  denn  die  unbeschriebene  Fläche  cbd  ent- 
spricht einem  vollständigen  Kreisprozesse;  hiemach  folgt  weiter 
der  einfache  Satz,  dass  der  Werth  P  des  Integrales  (47)  nichts 
Anderes,  als  die  Summe  der  auf  dem  Wege  ac  gelie- 
ferten Wärmegewichte  darstellt. 

Der  Werth  P  lässt  sich  sehr 
leicht  auf  graphischem  Wege 
ermitteln. 

Legen  wir  wieder  durch  den 
Anfangspunkt  a  (Fig.  19)  die 
isodynamische  Cur\'e  a  U  und 
durch  den  Endpunkt  d  die  adia- 
batische Curve  dA,  die  sich 
beide  im  Punkte  /  schneiden  ; 
nebmen  wir  femer  an,  die  Tem- 
peratur, die  dem  Anfangszustand 
a  {pi,vi]  entspricht,  sei  ^,,  also  c" 
der  zugehörige  Werth  von  S  sei 

und  legen  wir  durch  a  noch  die  isothermische  Curve  aS^^,  deren 
Oleichnng  S^  =f{P',^)  =  Const.  ist,  so  wird  diese  Curve  die 
adiabatische  Linie  im  Punkte  e  schneiden. 
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Wir  wollen  nun  den  Körper  von  d  aus  weiter  zunächst  die 
Strecke  de  der  adiabatischen  Linie  ohne  Wännemittheiliing  nnd 
Wärmeentziehungj  zurücklegen  lassen  und  dann  auf  der  isother- 
mischen Curve  aSi  in  seinen  Anfangszustand  zurückfuhren.  Auf 
dem  Wege  ea  ist  ihm  dabei  eine  gewisse  Wärmemenge  C2i  zu 
entziehen. 

Da  nun  die  Veränderungen  des  Körpers  auf  dem  Wege  acdea 
einen  vollständigen  Kreisprozess  bilden,  so  ergiebt  sich  die 
Gleichung 

p-  Q'-  =  o 

and  daher  folgt  der  Werth  des  Integrales  (47)   für  den  Weg  ac 

Nach    dem    oben    Gegebenen    wird    jedoch    der   Werth    —  - 

durch  die  schraffirte  Fläche  aefv^v^  dargestellt,  und  S^  reprä- 
sentirt  die  dem  Anfangszustande  a  entsprechende  absolute  Tem- 
peratur a  +  tx^  man  hat  sonach  nur  den  Inhalt  der  be- 
zeichneten Fläche  durch  die  absolute  Temperatur 
a  4- ^1  zu  dividiren,  um  den  Werth  des  Integrales  (47} 
d.  h.  die  Summe  der  auf  dem  Wege  ac  zu  liefernden 
Wärmegewichte  zu  ermitteln  oder  wie  sich  auch  sagen 
lässt,  um  die  Summe  der  Wärmegewichte  zu  erhalten,  die  abzu- 
liefern sind,  wenn  der  Körper  schliesslich  wieder  in  den  Anfangs- 
zustand zurückgeführt  werden  soll. 

Uebrigens  geht  aus  dem  Gesagten  auch  hervor,  dass  es  in 
Betreff  des  Werthes  P  gar  nicht  auf  den  Weg  ankommt,  auf 
welchem  der  Körper  von  a  nach  c  geführt  wurde ;  P  behält  selbst 
dann  noch  den  gleichen  Werth,  wenn  der  Körper  von  a  nach 
irgend  einem  andern  Punkte  c^  der  adiabatischen  Linie  dA  ge- 
führt wird. 

Aber  auch  der  Ausgangspunkt  a  braucht  nicht  der  gleiche 
zu  sein;  legt  man  durch  a  eine  zweite  adiabatische  Linie  aA^^  so 
ist  ftar  jeden  Uebergang  von  einer  adiabatischen  Linie  zur  an- 
dern der  Werth  P  der  nämliche;  es  geht  das  unmittelbar  aus 
61.  (48)  hervor,  wenn  man  auf  die  Bedeutung  der  Gl.  (28)  S.  60 
Rücksicht  nimmt.    Geht  der  Körper  bei  seinen  Zustandsändenmgen 


Von  den  nicht  ninkehrbaren  Kreisprozessen.  85 

vom  Punkte  a  (Fig.  19)  aus,  so  hat  also  das  Integral  P  immer 
den  gleichen  Werth,  wenn  der  Körper  ein-  u»nd  die- 
selbe adiabatische  Linie  durchschreitet. 

»Die  Funktion  P  spielt  daher  in  der  Wärmelehre 
eine  ähnliche  Rolle,  wie  in  der  Mechanik  die  soge- 
nannte Kraftfunktion  und  die  adiabatischen  Cur- 
ven  spielen  eine  ähnliche  Rolle,  wie  dort  die  Niveau- 
flächen.« 

Es  steht  unbenommen,  die  Funktion  P  als  eine  Kraft- 
funktion aufzufassen,  ich  ziehe  jedoch  vor,  diesen  Werth  P  als 
eine  Kraft,  nach  Befinden,  wie  es  bei  den  vollständigen  Kreis- 
prozessen erläutert  wurde,  als  ein  Gewicht  darzustellen,  weil 
nämlich  dadurch,  wie  sich  später  zeigen  wird,  eine  Reihe  von 
Untersuchungen,  die  für  die  Technik  von  Wichtigkeit  sind.  Über- 
sichtlicher sich  darlegen  lassen. 
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Bei  allen  bisherigen  Untersuchungen  haben  Mrir  vorausgesetzt, 
dass  während  der  Zustandsänderungen,  welchen  ein  Körper  unter- 
worfen wird,  der  äussere  Druck  jederzeit  mit  dem  Körperdruck 
im  Gleichgewicht  stehe  oder  richtiger,  dass  beide  Drücke  nur 
anendlich  wenig  von  einander  verschieden  seien.  In  diesem  Falle 
ist  der  äussere  Druck  als  eine  Eigenschaft  des  Körpers  selbst 
anzusehen,  die  Wärmemenge,  die  von  aussen  zuzuführen  war,  ist 
in  jedem  Momente  der  Zustandsänderungen  durch  den  bereits 
zurückgelegten  Weg  vollständig  bestimmt  und  der  Pro- 
zess  ist  umkehrbar,  d.  h.  der  Körper  kehrt  auf  dem  gleichen 
Wege  in  den  Änfangszustand  zurück,  wenn  die  Wärmeentziehung 
und  die  Druckänderung  nach  dem  gleichen  Gesetz  rückwärts 
erfolgt. 

Anders  sind  aber  die  Verhältnisse,  wenn  die  Gleichheit  des 
ätissem  und  des  Körperdruckes  während  der  Zustandsänderungen 
nicht  mehr  besteht,  ein  Fall .  auf  den  schon  oben  bei  Darlegung 
der  Sätze  über  die  äussere  Arbeit  hingewiesen  wurde;  dann 
treten  im  Körper,  gewöhnlich  äusserlich  wahrnehmbare.  Bewe- 
gungen auf,   deren  lebendige  Kraft  schliesslich,   wenn  am  Ende 
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des  Ueberganges  der  GleichgewicbtezuBtand  wieder  eingetreten 
ist,  als  yermebning  der  innern  Arbeit  erscbeiDt.  Die  Sätze  über 
die  grapbische  Darstellang  der  VorgäDge,  wie  sie  eben  bei  Be- 
tracbtong'  der  anvollBtäDdigeu  aber  umkehrbaren  Kreisprozesse 
angegeben  wurden,  mUsBen  dann  erweitert  werden,  in  einer 
Weise,  wie  das  hier  noch  dargelegt  werden  soll. 

Wir  nehmen  an ,  ein  KUrper  sei  niiB  dem  Anfangszustand  a 
in  den  Endzustand  b  [Fig.  20}  Übergegangen,  nnd  die  Curve  ach 
stelle  das  Gesetz  der  Aendemngen  des  üussem  Drackes  während 
des  Ueberganges  dar.  Die  Cnrve  acb  iBt  in  der  Flgnr  ponktirt, 
nm  dadurch  ausdrücklich  anzudeuten,  dass  sie  allein  nur  die 
AenderuDgen  des  SuBsem  Druckes  augiebt.  Denken  wir  ans  nun, 
dasB  am  Ende  der  Zustandsänderangen ,  also  im  Zustande  i 
der  GleichgewichtBZQStand  wieder  eingetreten  sei, 
also  der  üuBsere  Druck  wieder  dem  KVrperdrucke  gleich  ist,  so 
repräsentirt  hier,  wie  das  schon  bei  Betrachtung  der  Fig.  17,  S,  80 
dargelegt  wurde,  die  Flilcbe  a£o.>r,  die  äuBsere  Arbeit  nnd  die 
Fläche  bdv;^v2  die  Zunahme  der  innern  Arbeit;  beide  Flächen 
zusammen  genommen  geben  die  während  des  Ueberganges  zuge- 
fUhrte  Wärmemenge  Q  in  Arbeit  gemessen.  Soweit  stimmt  der 
vorliegende  Fall  vollständig  mit  dem  in  Fig.  17  dargestellten 
tiberein;  im  Uebrigen  besteht  aber  ein  wesentlicher  Unterschied. 
Wählen  wir  irgend  einen  zwischen  den  Endpunkten  a  nnd  b 
liegenden  Punkt  c  der  Druckcurve;  zeichnen  wir  die  Ordinate  rr 
dieses  Punktes  nnd  legen  wir  durch  diesen  Punkt  die  zugehörige 
p,     2y  .adiabatische  Curve  c«,  welche 

die  durch  den  Anfangspunkt  a 
gehende  isodynamische  Curve 
in  e  schneidet,  so  giebt  anch 
hier  wieder  die  Fläche  acvvi 
die  äussereArbeit, welche 
während  dcB  Ueberganges  von 
n  nach  c  verrichtet  wnrde. 
Die  Sätze  Über  Bestimmnng 
der  Zunahme  der  innern  Ar- 
"  'r      '    I      r.v,        V,         X    beit  und  BeBtimmung  der  zn- 

gefllbrten  Wärmemenge  gelten  aber  hier  nicht  mehr.  Wären 
die  ZuBtandsänderungeu  auf  dem  Wege  ac  umkehrbar,  d.  fa. 
hätte  der  Körper  auf  dem  Wege  ac   fortwährend  einen  seinem 
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eignen  Dracke  entsprechenden  Widerstand  überwunden,  so  würde 
allerdings  die  Fläche  cefv  die  Zunahme  der  innern  Arbeit  re- 
präsentiren  und  die  beiden  Flächen  acvv^  und  cefv  zusammen 
genommen  würden  die  zugeftihrte  Wärme,  in  Arbeit  gemessen, 
darstellen ;  in  diesem  Falle  giebt  allein  der  Verlauf  der  Curven- 
strecke  ac  über  alle  Fragen  Aufschluss. 

Ist  aber,  wie  wir  es  hier  voraussetzen,  die  genannte  Bedin- 
gung nicht  erfüllt,  bestand  also  auf  dem  Wege  ac  keine  Gleich- 
heit zwischen  Körperdruck  und  äusserm  Widerstand,  sondern  war, 
wie  das  allein  der  Fall  sein  kann,  der  äussere  Druck  kleiner, 
so  giebt  Ulis  die  Gurvenstrecke  ac  nur  Aufschluss  über  den 
Werth  der  äussern  Arbeit  bei  der  Ausdehnung  des  Körpers  von 
rt  auf  t7,  nicht  aber  über  die  Zunahme  der  innern  Arbeit  und 
in  Folge  dessen  auch  nicht  über  die  Wärmemenge ,  die  auf  dem 
Wege  ac  zu-  oder  abgeführt  wurde.  Die  Fläche  cefx)^  welche, 
wenn  der  Prozess  umkehrbar  ist,  die  Zunahme  der  innern  Arbeit 
giebt,  verliert  hier  ihre  bisherige  Bedeutung. 

Bezeichnen  wir  den  äussern  Druck  im  Zustande,  c  mit  p, 
setzen  wir  also  (Fig.  20)  cv  =  p^  ist  femer  v  das  Volumen  im 
Zustande  c,  sowie  p^  und  v^  Druck  und  Volumen  im  Anfange, 
80  ist  die  Veränderung  der  innern  Arbeit  auf  dem  Wege  ac 
nicht  mehr  durch  den  Anfangszustand  (/>i,  v^)  und  Endzustand 
/?,  r)  allein  bestimmt,  wie  das  bei  allen  bis  jetzt  angestellten 
Untersuchungen  vorausgesetzt  wurde,  sondern  der  Werth: 


-'''={%)^p+m" 


dp 

» 

erscheint  als  ein  unvollständiges  Differential:  wenn 
wir  also  auch  in  der  Fundamentalgleichung  der  mechanischen 
Wärmetheorie 

dQ  =  A  {dU  +  p4v) 

das  Glied  pdv  integriren  können,  vorausgesetzt  das  Gesetz  der 
Aenderung  des  äussern  Druckes  p,  die  Curve  ac  sei  gegeben,  so 
ist  das  doch  nicht  mit  dem  Gliede  d  U  der  Fall ,  die  Aufgabe 
bleibt  also  eine  unbestimmte,  so  lange  nicht  ausser  der  An- 
gabe über  den  Verlauf  der  Curve  acb  noch  eine 
weitere  Angabe  über  den  ganzen  Verlauf  der  Vor- 
gänge vorliegt. 
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Diese  weitere  Angabe  bezieht  sich  gewöhnlich  auf  das 
Gesetz,  nach  welchem  die  Wärmezafllhmng  von  aussen  kor 
erfolgt. 

Denken  wir  uns,  der  Körper  sei  auf  dem  Wege  ai  der 
Zustandsändenmgen  bis  c  gelangt,  das  Volumen  von  «]  auf  t 
gewachsen,  und  stellen  wir  uns  vor,  von  diesem  Momente  as 
werde  plötzlich  eine  weitere  Ausdehnung  verhindert,  indem  wir 
den  äussern  Druck  in  gleichem  Maasse  vergrössem,  wie  der  Kör- 
perdruck wächst ,  und  ebenso  werde  die  Wärmezufllhnmg  abge- 
brochen, so  wird  nach  und  nach  der  Druck  vc  =^p  in  den  Werth 
vc^  übergehen,  welch'  letzterer  Werth  dem  Gleichgewtehtszostande 
entsprechen  soll. 

Legen  wir  durch  den  Punkt  c^  die  adiabatische  Linie  q  ex 
bis  zum  Durchschnitt  ey  mit  der  isodynamischen  Linie  a  27,  so 
stellt  nun  offenbar  die  Fläche  vcc^e^  /i  die  Summe  der  vertical 
und  schräg  schraffirten  Fläche  Fig.  20)  die  Zunahme  der  innern 
Arbeit  auf  dem  Wege  ac  dar;  die  horizontal  schraf&rte  Fläche 
v^acv  ist  die  äussere  Arbeit  und  die  Summe  aller  8chra£Grten 
Flächen  giebt  die  auf  dem  Wege  ac  von  der  Wärmequelle  ge- 
lieferte Wärmemenge  in  Arbeit  gemessen. 

Wäre  die  Letztere  gegeben,  so  liesse  sich  also  ftlr  jeden 
«  Moment  des  Ueberganges  des  Körpers  von  a  nach  b  neben  der 
äussern  Arbeit  auch  die  Zunahme  der  innern  Arbeit  ermitteln. 
Ebenso  wäre  auch  der  ganze  Vorgang  zu  übersehen,  wenn  der 
Weg  gegeben  wäre,  auf  welchem  der  Punkt  c^  von  a  nach  b 
sich  bewegt. 

Im  Vergleich  mit  dem  früher  Gegebenen  erkennt  man  jetzt 
deutlich  aus  der  Figur,  unter  welchen  Verhältnissen  der  Prozess 
umkehrbar  ist  oder  nicht;  im  ersteren  Falle  liegen  nämlich  die 
Punkte  q  in  der  Druckcurve,  im  andern  Falle  nicht. 

Die  ganze  Zunahme  der  innern  Arbeit  findet  sich,  wie  erwähnt, 
durch  die  Fläche  vcc^e^fx;  diese  Fläche  lässt  sich  aber  in  zwei 
Theile  zerlegen;  der  vertical  schraffirte  Theil  o^^/repräsentirt  die 
Zunahme  der  innern  Arbeit  unter  der  Voraussetzung,  dass  der  Kör- 
per auf  dem  Wege  ac  einen  seinem  Drucke  gleichen  Widerstand 
überwunden  hat;  der  zweite  Theil  cq^'i/i/e  schräg  schraffirt)  ist 
derjenige,  welcher  als  innere  Arbeit  hervortritt,  wenn  die  Znstands- 
änderungen im  Zustande  c  plötzlich  unterbrochen  werden,  diese 
Arbeit  ist  es  wahrscheinlich,   welche  der  lebendigen   Kraft   der 
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äussern  Bewegung  der  Bestandtheile  entspricht,  wie  sie  aus 
der  Störung  des  Gleichgewichtszustandes  hervorgebt.  Ein  Beispiel 
mag  diese  Darstellung  näher  erläutern.  Denkt  man  sich  in  einem 
Cylinder  durch  einen  beweglichen  Kolben  eine  gewisse  Quantität 
Gas  abgesperrt;  das  Gas,  welches  nur  einen  Theil  des  Cylinders 
ausftlllen  soll  (der  Kolben  mag  etwa  in  der  Mitte  der  Cylinder- 
höhe  stehen) 9  wird  dann  gegen  den  Kolben,  den  wir  uns  festge- 
halten denken,  einen  gewissen  Druck  ausüben.  Sobald  wir  nun 
gegen  den  Kolben  von  aussen  her  einen  Druck  entgegensetzen, 
der  geringer  als  der  Gasdruck  ist  und  den  Kolben  frei  lassen, 
so  wird  derselbe  mit  Heftigkeit  zurückgetrieben.  Führt  man, 
um  den  Fall  ganz  allgemein  zu  halten,  dem  Gase  während  des 
ZurückWeichens  des  Kolbens  auch  noch  Wärme  von  aussen  zu 
und  hält  man  den  Kolben,  den  wir  uns  als  gewichtslos  denken 
wollen , '  plötzlich  fest ,  so  befindet  sich  in  diesem  Momente  das 
Gas  genau  in  dem  Zustande,  wie  wir  ihn  bei  Betrachtang  der 
Fig.  20  als  den  Zustand  c  bezeichnet  haben.  Die  Gastheilchen 
werden  sich  in  heftiger  wirbelnder  Bewegung  befinden  und  erst 
nach  und  nach  zur  Ruhe  übergehen:  dann  erst  im  neuen  Gleich- 
gewichtszustande ist  die  Veränderung  der  innem  Arbeit  durch 
den  Druck  und  Volumen  des  Gases  messbar;  der  Druck  wird 
dabei  aus  dem  Werthe  vc  in  den  Werth  pq  (Fig.  20)  übergehen. 
Wäre  bei  diesem  Versuche  dem  Gase  von  aussen  her  keine 
Wärme  zugeführt  worden,  und  hätte  auch  keine  Wärmeentziehung 
stattgefunden,  so  würde  schliesslich  im  neuen  Gleichgewichtszn- 
stand die  innere  Arbeit  genau  um  den  Betrag  der  äussern  Arbeit 
kleiner,  als  anfangs  sein.  Wäre  dabei  endlich  auch  noch  die 
äussere  Arbeit  Null,  was  der  Fall  sein  würde,  wenn  sich  vor 
dem  Kolben  ein  luftleerer  Raum  befunden  hätte,  so  würde  die 
innere  Arbeit  des  Gases  schliesslich  wieder  die  anfängliche  sein, 
was  sich  in  Fig.  20  dadurch  anzeigt,  dass  der  Punkt  c^  in  die 
isodynamische  Linie  a  TJ  fällt. 

Kehren  wir  wieder  zum  allgemeinen  Fall  zurück,  und  setzen 
wir  voraus,  dass  der  Körper  den  ganzen  Weg  ach  durchlaufen 
habe,  und  dass  am  Ende  im  Zustande  h  der  Gleichgewichtszustand 
eingetreten  sei,  so  ergiebt,  wie  schon  hervorgehoben  wurde,  die 
ganze  Fläche,  welche  von  der  Druckcurve  ach  und  der  adiaba- 
tisebeu  Linie  hd^  so  wie  von  den  Ordinaten  av^  und  dv-^  begrenzt 
wird,  die  ganze  Wärmemenge  in  Arbeit  gemessen  an,  die  während 
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der  Zustandsänderungen  dem  Körper  mitgetheilt  wurde;  »der 
Körper  kann  aber  hier  nicht  wieder  auf  dem  gleichen  Wege 
in  den  Anfangszastand  zurückgeführt  werden,  vorausgesetzt  die 
Wärmeentziehung  sollte  nach  dem  gleichen  Gesetze  umgekehrt, 
wie  auf  dem  Hinwege  die  Wärmemittheilung  erfolgen.« 

Während  der  Ausdehnung  wird,  wenn  der  Körper  eben  nicht 
den  vollen  seinem  Drucke  entsprechenden  Widerstand  überwindet, 
im  Anfange  ein  Theil  der  zugeführten  Wärme  und  im  Allgemeinen 
auch  ein  Theil  der  innern  Arbeit  zur  Erzeugung  von  Bewegung 
der  Bestandtheile  des  Körpers  verwendet,  die  nicht  mit  der 
eigentlichen  Wärmebewegung,  Molekularbewegung,  zu  verwechseln 
ist,  die  sich  aber  in  letztere  umwandelt  und  als  Vermehrung  der 
innern  Arbeit  schliesslich  erscheint.  Ein  Zurückführen  des  Kör- 
pers in  den  Anfangszustand  ist  aber  nur  auf  einem  Wege 
möglich,  der  auch  hinwärts  zurückgelegt  werden  kann. 

Legen  wir  durch  den  Anfangspunkt  a  (Fig.  20]  die  isother- 
mische Linie  aS^^  welche  die  adiabatische  Linie  bA  im  Punkte  t 
schneidet,  so  lässt  sich  die  Zurückführung  des  Körpers  in  den 
Anfangszustand  beispielsweise  auf  folgende  Weise  bewerkstelligen. 
Wir  führen  den  Körper  auf  der  adtabatischen  Linie  von  b  nach  % 
(ohne  Wärmemittheilung  und  Wärmeentziehung)  und  dann-  auf 
der  isothermischen  Linie  von  i  nach  a;  auf  der  letztem  Strecke 
ist  eine  Wärmemenge  Qx  abzuleiten,  die  in  Arbeit  ausgedrückt 
durch  die  Fläche  aidvv^v^  angegeben  wird,  wie  das  oben  bei 
Betrachtung  der  unvollständigen  Kreisprozesse  gezeigt  wurde. 
Nennen  wir  nun  Q  die  Wärmemenge,  die  auf  dem  nicht  rückkehr- 
baren Wege  acb  zugeleitet  wurde,  so  findet  sich  die  äussere 
Arbeit  F^  welche  bei  diesem  Kreisprozesse  gewonnen  wurde: 

da  die  Fläche  arbia  diese  Arbeit  darstellt.  Der  vorliegende 
einfache  Kreisprozess  ist  ein  nicht  umkehrbarer,  denn  es 
kommt  in  ihm  eine  Wegstrecke  acb  vor,  die  der  Körper  nicht 
unter  den  gleichen  Verhältnissen  rückwärts  zurücklegen  kann, 
unter  welchen  er  sie  auf  dem  Hinwege  durchschritt.  Nichtsdesto- 
weniger ist  vorstehende  Formel  die  gleiche,  die  wir  auch  für  den 
umkehrbaren  Kreisprozess  gefunden  haben,  und  es  ist  leicht 
zu  übersehen,  dass  nun  die  Formel 
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fie '  wir  flir  den  zusammengesetzten  umkehrbaren  Kreisprozess 
^Wonnen  haben,  auch  für  den  zusammengesetzten,  nicht  um- 
kehrbaren Kreisprozess  gilt,  unter  Letzterem  einen  solchen  ver- 
nuiden,  «bei  welchem  der  Körper  bis  zu  seiner  Rückkehr  in  den 
AsfangszuBtand  eine  beliebige  Reihe  von  Curvenstrecken  zurück- 
legt, die  nur  theilweise  auch  in  entgegengesetzter  Richtung  durch- 
hafen  werden  könnten. 

Eis   tritt   aber    nun   die   Frage   heran,    ob   auch   die    zweite 
Formel : 

Q 


0  =  2 


AS 
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die  rieh    für    den   umkehrbaren   Kreisprozess    herausgestellt  hat 

S.  64    hier  ihre  Gültigkeit  behält.     Wir  haben  früher  bei  Be- 

tnchtang   der    unvollständigen   Kreisprozesse   gezeigt,    dass  das 
biegral 


H 


AS 


ianer  den  gleichen  Werth  behält,  wenn  der  Körper  aus  einem 
gewissen  Anfangszustand  auf  irgend  einem  Wege,  aber  umkehr- 
i)irem  Wege,  nach  irgend  einem  Punkte  einer  gewissen  adia- 
la&chen  Linie  sich  bewegt. 

Wir  wollen  nun  zunächst  zei- 
gen, dass  der  Werth  des  vor- 
^henden  Integrales  jederzeit  ein 
kleinerer  ist,  wenn  dieser  Ueber- 
^g  anf  nicht  umkehrbarem 
Veffe  erfolgt. 

Es  sei  a  p,  v]  der  Anfangs- 
agtand  eines  Körpers  Fig.  21], 
der  sich  von  Ot  auf  Opj  aus- 
dehnen und  dabei  einen  äussern 
Dmek  überwinden  soll,  dessen 
Verinderlichkeit  durch  die  Gurve 
•i*!  gegeben  sein  mag;  die  horizontal  schraffirte  Fläche  giebt  die 
wihrend  der  Ausdehnung  von  v  auf  v^  verrichtete  äussere  Arbeit 


-X 
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an.  Es  mag  nun  zunächst  angenommen  werden,  dass  währad 
dieser  Ausdehnung  dem  Körper  weder  Wärme  mitgetheilt  noch 
entzogen  werde.  Hat  der  Körper  das  Volumen  vi  erreicht,  so 
wird  nun  der  Druck  aus  dem  Werthe  t?i  bi  in  den  Werth  f  j  b 
übergehen  und  bei  diesem  Drucke  der  Gleichgewichtszustand  ein- 
getreten sein.  Bezeichnet  Udie  innere  Arbeit  im  Anfangsznstande 
a  und  l\  die  innere  Arbeit  im  Endzustande  i,  so  ist  die  äussere 
Arbeit  2>,    welche   durch  die  schraffirte  Fläche   angegeben   wird 

weil  der  Voraussetzung  gemäss  Wärmemittheilung  und  Wänne- 
entziehung  nicht  stattfand. 

Legen  wir  nun  durch  den  Punkt  b  die  adiabatische  Linie 
AbAj  so  hat  also  hier  ein  Uebergang  des  Körpers  vom  Anfangs- 
zustande a  ans  nach  einem  Punkte  l>  der  adiabatischen  Linie  AbA 
stattgefunden;  für  diesen  Uebergang  ist  aber,  weil  keine 
Wärmemittheilung  stattfand ,  offenbar  der  Werth  des  Integrales  P 
gleich  Kuli.  Hätte  man  hingegen  unter  sonst  gleichen  Umständen 
während  des  Ueberganges  noch  die  Wärmemenge  Q  zugeführt, 
so  wäre  der  Körper  am  Ende  in  den  Zustand  6'  (Fig.  21)  Über- 
gegangen, welchem  die  adiabatische  Linie  A'b'A'  entspricht: 
dann  hat  allerdings  für  den .  Uebergang  des  Körpers  aus  der 
einen  adiabatischen  Linie  AA  in  die  andere  A'A'  das  Integral 


f: 


dQ 
AS 


einen  bestimmten  Werth,  »derselbe  ist  aber  offenbar  kleiner, 
als  er  sein  würde,  wenn  der  Körper  von  a  aus  auf  umkehrbarem 
Wege  in  den  Zustand  b*  übergegangen  wäre.« 

Es  findet  sich  sonach  allgemein  folgendes  Gesetz:  »Geht  ein 
Körper  aus  einem  Zustand  in  einen  andern  über,  so  hat  das 
Integral : 


CdO. 


d.  h.  die  Sumüie  der  gelieferten  Wärmegewichte  für  jede  Art 
des  Ueberganges  immer  den  gleichen  Werth,  vorausgesetzt, 
der  Uebergang  geschehe  auf  umkehrbarem  Wege, 
ist    die    letztere   Bedingung   nicht   erfüllt,    so   ist  der  Werth  r 
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für  jeden  Uebergang  ein  anderer,  aber  immer  ein   klei- 
nerer.« 

Führen  wir  den  Körper  aus  dem  Zustande  V  auf  dem  Wege 
Vca  in  den  Anfangszastand ,   so  ist,   weil  diese  ZurückfUhmng 


nur  auf  umkehrbarem  Wege  möglich  ist,  die  Summe 


j 


dQ 
AS 


der 


abzuliefernden  Wärmegewichte  wieder  P;  für  die  HinfUhrung  in 
den  Zustand  V  war  aber  die  Summe  der  zu  liefernden  Wärme- 
gewichte kleiner,  daher  stellt  sich  ftlr  diesen  nicht  umkehr- 
baren Kreisprozess  die  algebraische  Summe  aller  Wärmegewichte 
negativ  heraus;  bezeichnen  wir  diese  Summe  mit  iV,  so  findet 
sich  für  den  nicht  umkehrbaren  Kreisprozess  die  Gleichung: 


CdQ  _ 
JAS 


N 


;50) 


während  fQr  den  umkehrbaren  Prozess  (S.  65]  die  Gleichung 


J 


AS 


=  0 


Fig.  22. 

Gl 
Gl. 


erschien. 

Der  zuletzt  gegebene  Satz  findet  sich 
zuerst  bei  G 1  a  u  s  i  u  s  "^ j ,  wenn  auch  in 
ganz  anderer  Art  entwickelt. 

Die  Vorgänge  bei  einem  umkehrbaren 
Kreisprozesse  haben  wir  oben  S.  66  mit 
dem  langsamen  gleichförmigen  Heben  und 
Senken  von  Gewichten  verglichen.  Aehn- 
lieh  lassen  sich  auch  die  Vorgänge  bei 
einem  nicht  umkehrbaren  Kreisprozess 
verfolgen,  was  wir  in  der  Kürze  noch  an- 
deuten wollen. 

Wir  denken  uns  (Fig.  22)  auf  den 
Höhen  h^hih^..,  stehen  uns  die  Gewichte 
Gx  &2&3  7  Also  die  Arbeiten 

W,  =  G,h^',  W^=G^h^',   JV,  =  G,h,  (51) 

zu   Gebote;  lassen   wir  nun  diese  Gewichte    arbeitsverrich- 


h|1i,]it 


i 


^ 


^h^  ^1 


o 


*]  Clausins,  Abhandlungen.  No.  IV,  V  und  VI. 
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tend  in  die  tiefer  gelegenen  Horizontalebenen  h\h\h\  herab- 
sinken :  setzen  wir  aber  dabei  voraus,  dass  der  von  den  sinkenden 
Gewichten  zu  überwindende  Widerstand  kleiner  als  die  Ge- 
wichte sei,  so  werden  dieselben  in  den  Horizontalebenen  h\h\h\ 
mit  den  Geschwindigkeiten  t/^  w^  w,^  anlangen  und  die  Arbeiten, 
die  nun  daselbst  abzuliefern  wären,  werden  sein: 


»^3  =  G3(ä',  4-^); 


oder  wenn  wir  die  einzelnen  Geschwindigkeitshöhen  mit  x^x^x^ 
bezeichnen : 

W\  =  G,  [h\^xy, :  W\^G^  ''h\  +  z^  ;  W\,=±G:,  [h,  +  x,).  ;52! 

Hiemach  folgt  zunächst  die  gewonnene  Arbeit 

F=W,  +  W^:^  W,—'W\  —  W\  -  jr, 
oder 

identisch  mit  Gl.  (49). 

Was  hingegen  den  Summenausdruck 


3 


^iw\      w,      w^      w,      n'\      w\     w\ 

betrifft,  80  bestimmt  sich  dieser  mit  Hülfe  der  Gin.  (51)  nnd  \p. 
in  folgender  Art.    Aus  (52)  folgt 


\ 
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Sebstitnirt  man  hier  die  Werthe  yon  G^,  G^^  G^,  wie  sie 
«dl  aus  61.  [51  i  ergeben,  so  folgt  im  Weitem: 

Ät         Ä',  ~      ^^  h\ 
^  _  LO  -  _  r  ^ 

ü.  s.  w. : 

lud  hieraus  durch  Addition  und  unter  Benutzung  der  bisher  an- 
giewandten  Bezeichnung: 


A^)—A^] 


ond  diese  Gleichung  ist  identisch  mit  Gl.  [50] ,  wenn  wir  die 
i^fimme  auf  der  rechten  Seite  mit  N  bezeichnen.  FUr  den  Fall, 
<btts  die  Gewichte  im  untern  Niveau  mit  der  Geschwindigkeit 
Sull  anlangen,  ist  natürlich  a:,  =  0,  a^^  =  0  .  .  .  und  daher 

W 


(x)  =  ". 


vie  sich  für  den  umkehrbaren  Kreisprozess  fand. 

Diese  Darstellung  gewährt  sonach  einen  recht  ^laren  Ein- 
Wiek  in  die  Vorgänge  bei  den  Kreisprozessen;  bei  den  nicht 
umkehrbaren  Kreisprozessen  gewinnen  wir,  wenn  dabei  Wärme 
tas  einer  Wärmequelle  von  höherer  Temperatur  zu  einer  von 
niederer  Temperatur  übergeht,  nicht  den  vollen  Werth,  nicht  das 
Maiimuni  der  Arbeit:  man  lässt  vergleichungsweise  ein  Gewicht 
oicht  um  die  ganze  gegebene  Fallhöhe  herabsinken,  sondern 
Kefert  es  in  einem  höher  gelegenen  Niveau  ab. 

Aehnlich  verhält  es  sich  mit  dem  umgekehrten  Falle.  Wenn 
bei  einem  nicht  umkehrbaren  Kreisprozesse  Wärme  von  einem 
Körper  von  niederer  zu  einem  von  höherer  Temperatur  überge- 
fthrt  wird,  wird  nicht  das  Minimum  der  Arbeit  aufgewandt.  Wir 
beben  gewissermassen  ein  Gewicht  aus  einem  tiefer  gelegenen  in 
ein  höher  gelegenes  Niveau,  aber  nicht  gleichförmig,  sondern  mit 
omehmender  Geschwindigkeit. 

Auf  die  hier  behandelten  Fragen  werden  wir  unten  aus- 
hhrlich   zurückkommen,    die  hier   aufgestellten  Sätze    noch   auf 
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andre  Art  nachweisen  und  zugleich  eine  neue  Gleichung  flir  den 
Werth  N  des  Integrales  der  61.  (50)  aufstellen.  Es  bietet  sieh 
unten  besser  Gelegenheit  den  Sinn  und  Gebrauch  der  hier  schon 
erwähnten  Sätze  an  speziellen  Fällen  in  ihrer  Anwendung  auf 
Gase  und  Dämpfe)  zu  erläutern. 


ZWEITER  ABSCHNm. 


TTntersuchungen  über  das  Verhalten 


der 


permanenten  Gase. 


Zenn^r«  Wftnnetbeori« . 


Das  Gtesetz  von  Mariotte  und  Oay-Lussac. 

Unter  einem  »permanenten  Gase«  versteht  man  im  Gegen- 
Stil  zu  den  Dämpfen  ein  Gas,  das  man  bis  jetzt  durch  kein 
Mittel  in  den  flüssigen  oder  festen  Zustand  überfllbren  konnte; 
wikrend  die  Dämpfe  Gasarten  sind,  die  (gewöhnlich  durch  Wärme- 
zofühmng)  aus  festen  oder  flüssigen  Körpern  entstanden  sind  und 
durch  geeignete  Mittel  auch  in  diesen  Zustand  wieder  zurückge- 
bracht werden  können. 

Höchst  wahrscheinlich  giebt  es  in  Wirklichkeit  gar  kein 
p^maaentes  Gas;  der  Umstand ,  dass  wir  diejenigen  Gase,  die 
wir  xa  den  permanenten  zählen,  nicht  in  einen  andern  Aggregat- 
zutand  ttberzuftlhren  vermögen ,  liegt  wahrscheinlich  nur  in  der 
Unzalänglichkeit  der  Mittel ,  die  uns  zu  derartigem  Ueberftlhren 
bis  jetzt  zu  Gebote  stehen.  Dass  dem  so  ist,  beweist  schon  der 
Umstand,  dass  einzelne  Gase,  die  früher  zu  den  permanenten 
Gasen  gerechnet  wurden,  wie  z.  B.  Kohlensäure,  sich  später  als 
Dampfe  herausstellten. 

Nichtsdestoweniger  behält  man  die  angegebene  Unterscheidung; 
der  Luftarten  noch  bei,  und  mit  einem  gewissen  Rechte  gerade 
bei  Untersuchungen,  wie  diejenigen  sind,  mit  denen  wir  es  in  der 
vorliegenden  Schrift  zu  thun  haben. 

Wendet  man  nämlich  die  Grundsätze  der  mechanischen 
Wärmetheorie  zur  Untersuchung  des  Verhaltens  der  Gase  und 
Dämpfe  an,  indem  man  gleichzeitig  die  Resultate  experimenteller 
Prüfungen  berücksichtigt,  so  ergeben  sich  für  beide  Luftarten, 
wie  aus  dem  Weitem  hervorgehen  wird,  verschiedene  Grund- 
formeln.  Die  eine  Art  Formeln  gilt  nur  für'  die  permanenten  Gase, 
die  andere  Classe  von  Fonneln  gilt  nur  für  Dämpfe  und  zwar 
für  Letztere  auch  nur  für  den  Zustand,  in  welchem  sich  die 
Mmpfe    befinden,    wenn  sie   mit  der  Flüssigkeit,    aus    der   sie 
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entstanden,  in  Berührung  sind,  für  die  gesättigten  Dämpfe.  Es 
ist  üun  zwar  nicht  zn  zweifeln,  dass  beide  Glassen  von  Formeln 
ein  gemeinsames  Band  umschliesst,  dass  sie  aus  den  gleichen 
Grandformeln  abgeleitet  werden  können ;  diese  Gmndformeln  sind 
aber  bis  jetzt  noch  nicht  bekannt.  Die  Formeln,  auf  welche 
bis  jetzt  die  mechanische  Wärmetheorie  führte,  gelten  nur 
für  Grenzzustände.  Permanente  Gase  sind  ohne  Zweifel 
Dämpfe,  die  sehr  weit  von  ihrem  Condensationspunkte  entfernt 
sind,  die  ausserordentlich  beträchtlicher  Volumenvermindemng  und 
Abkühlung  (das  gewöhnliche  Mittel  der  Condensation  von  Dämpfen) 
bedürfen,  um  in  den  flüssigen  Zustand  übergeführt  zn  werben, 
während  gesättigte  Dämpfe  solche  Gasarten  sind,  die  eben  den 
Condensationspunkt,  denjenigen  Zustand  erreicht  haben,  in  welchem 
sie  bei  der  geringsten  Volumenänderung  und  Abkühlung  flüssig 
werden. 

Die  Gleichungen,  die  wir  nun  zunächst  für  den  einen  Grenz- 
zustand ableiten  werden,  gelten  streng  nur  für  ein  Gas,  das  sich 
unendlich  weit  vom  Condensationspunkt  entfernt  befindet,  und 
ein  solches  Gas  existirt  in. Wirklichkeit  sicher  nicht;  die  folgen- 
den Gleichungen  gelten  wonach  nur  für  ein  ideelles  permanentes 
Gas;  es  wird  dann  die  weitere  Aufgabe  sein,  zu  prüfen,  wie  weit 
das  eine  oder  andere  der  wirklich  vorhandenen,  sogenannten 
permanenten  Gase  sich  in  seinem  Verhalten  dem  vollkommenen 
permanenten  Gase  nähert. 

Die  genannten  Gase  sind  bis  jetzt  die  einzigen  Körper,  bei 
denen  die  Beziehung  zwischen  Volumen,  Druck  und  Temperatur 
bek^pnt  ist  und  zwar  durch  das  Gesetz  von  Mariotte  und  Gay- 
Lussac. 

Man  stellt  dieses  Gesetz  gewöhnlich  durch  folgende  Glei- 
chung dar: 


Vq  P    \  +  at(i 


(53) 


wo  V  und  Co  die  Volumina  der  Gewichtseinheit  eines  gewissen 
Gases  und  p  und  Pq  die  Pressungen  desselben  bei  den  Tempera- 
turen t  und  t^^  (nach  Celsius  gemessen)  darstellen  und  in  welcher 
Formel  ferner  a  der  AusdehnungscoefGcient  des  Gases  ist. 

Bezeichnen  die  Werthe  p^,  Vq  und  ^o  den  Anfangszustand  der 
Gewichtseinheit  Gas  und  stellen  wir  uns  vor,  die  Anfangstemperatur 
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io  sei  0^,  80  ergiebt  sich  aus  vorstehender  Gleichung  leicht  fol- 
gende Beziehung: 

P^S:zPo^  =  aL  (54) 

Diese  Formel  hat  Regnaul t  benutzt,  um  aus  seinen  Ver- 
suchen mit  verschiedenen  Gasen,  für  jedes  derselben  den  Aus- 
dehnungscoefficienten  a  zu  bestimmen. 

Bei  der  einen  Versuchsreihe  wurde  das  Volumen  des  Gases 
constant  erhalten,  die  l^rwärmung  von  0^  auf  100^  ausgedehnt 
und  die  Druckzunahme  von  p^i  auf  p  beobachtet ;  für  diesen  Fall 
ergiebt  vorstehende  Formel: 

100. /?o 

Bei  der  andern  Versuchsreihe  wurde  der  Druck  constant  er- 
halten und  die  Volumenzunahme  bei  der  Erwärmung  von  0  ^  auf 
1000  beobachtet;  für  diesen  Fall  ergiebt  Formel  (54) 

V  —  Vo 


a  = 


100.  tJo 


Die  Untersuchung  verschiedener  Gase  führte  nun  Regnault 
keiiieswegs .  bei  beiden  Methoden  auf  den  gleichen  Werth  des  Aus^ 
dehnungscoefficienten  a;  so  fand  sich  z.  B. 

für  atmosphärische  Luft  bei  Druckänderung  a  =  0, 003665, 

»               »  »       »    Volumänderung  a  =  0, 003670, 

»    Wasserstoff  »    Druckänderung  a  i=  0, 003667, 

'    »             »  »    Volumänderung  a  =  0, 003661, 

»    Kohfensäure  «    Dmckänderung  a  =  0,0036S8, 

»             »  r*    Volumänderung  a  =  0,003710. 

Die  ersten  beiden  Luftarten  betrachten  wir  als  permanente 
dase;  Kohlensäure  rechnen  wir  zu  den  Dämpfen. 

Die  vorstehenden  Angaben  im  Verein  mit  den  Resultaten 
^er  Versuche  Regnault 's  bei  einer  Reihe  anderer  Gase  führen 
zu  dem  Resultate,  dass  der  Ausdehnungscoefficient  a  für  per- 
:nanente  Gase  sich  nach  beiden  Methoden,  wenn  auch  wenig 
^verschieden^  dass  aber  der  Werth  a  für  die  eigentlichen  Dämpfe 
a^ich  ungleich  aber  entschieden  grösser,  als  für  permanente  Gase 
lierausstellt. 


un 


Von  den  permanenten  Gasen. 


Es  zeigten  die  Versuche  im  Fernern  auch,  dass  bei  Drack> 
ändernng  (erste  Methode;  der  Coefficient  a  mit  dem  Anfiungs- 
drucke  Pq  zunimmt  und  dass  eine  solche  Zunahme  sich  auch  bei 
Volumenänderung  (zweite  Methode)  ergiebt;  der  Coefficient  ist 
um  so  grösser,  je  grösser  der  Druck  ist,  unter  welchem  die  Aus- 
dehnung des  Gases  bei  der  Erwärmung  unter  constantem  Drucke 
erfolgt. 

So  ergaben  z.  B.  die  Versuche  bei  der  Volumenänderung : 

Druck  iu 

Millimeter  a. 

Quecksilliersäule. 

760 
2525 


Atmosphärische  Luft 


0,0036706 
0,0036944 


Wasserstoffgas 


Kohlensäure 


(    760 
j  2520 

i    760 
I  2545 


0,0036613 
0,0036616 

0,0037099 
0,0038455. 


Aus  diesen  Versuchen  ist  zu  schliessen,  dass  keine  Luftart 
dem  Mariotte  und  Gay-Lussac'schen  Gesetze,  wie  es  durch 
Gl.  53)  angegeben  ist,  vollständig  genügt,  am  wenigsten 
die  Dämpfe;  dass  aber  die  Luf^rten  in  ihrem  Verhalten  hin- 
sichtlich des  Ausdehnungsgesetzes  einem  vollkommen  permaneiKt^ 
Gase  um  so  näher  zu  kommen  scheinen,  je  kleiner  der  Dmek 
ist,  unter  welchem  die  Ausdehnung  erfolgt.  Setzen  wir  voraus, 
dass  der  wahre  Ausdehnungscoefficient  eines  vollkommenen  Gases 
a  sei,  dass  derselbe  dem  Drucke  proportional  wachse  und  zwar 
dass  er  für  den  kleinem  Druck  pi  gleich  a^  und  für  den  grossem 
Druck ^/>2  gleich  «2  sei,  also  die  Beziehungen 

Oj  =  a  -|-  ßp^  und  aj  =  «  +  ßP2 
stattfinden,    so  würde  aus  der  Verbindung  beider  Formeln  sich 

ergeben: 

^_axP2  —  a2Pi 

P2—P1 

Benutzt  man  hier  die  in  der  vorstehenden  Zusammenstellung 

der    Versuche    Regnault's    angegebenen    Werthe,     so    ergiebt 

sich*)  für: 


"^j  M0Q88OD.    »Die  Physik  »af  GruDdlage  der  Erf&hruDg«.    Zttrich  18^- 
Bd.  II.  S.  59. 
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a 

1 

a 

Atmosphärische  Lnft    0, 0036603 

273,20 

Wasserstoffgas              0,0036612 

273,13 

JSIohl^säare                 0,0036522 

273,81. 

Aus  Allem  geht  hervor,  dass  das  Wasserstoffgas  dem  voll- 
kommenen Gasznstande  am  nächsten  steht  und  dass  wir  bis 

1 
auf  Weiteres  ohne  Bedenken  für  den  reciproken  Werth  —  des 

Ausdehnungscoefficienten  eines    vollkommenen  Gases  den  Werth 
273  einsetzen  können,  woraus  sich 

a  =  0,0036630 

ergiebt. 

Dieser  «Werth  weicht  von  dem  Werthe  er,  der  für  atmo- 
sphärische Lnft  gegeben  wurde,  so  wenig  ab,  dass  wir  annehmen 
können,  dieses  Gas,  welches  wir  später  allein  unsem  Betrachtungen 
zu  Grunde  legen  werden*,  verhalte  sich  ebenfalls,  wie  ein  voll- 
kommenes Gas. 

Nach  diesen  Vorbereitungen  soll  nun  fär  die  weitem  Zwecke 
die  Gl.  (53),  welche  das  Mariotte  und  Gay-Lussac'sche  Gesetz 
ausspricht,  nach  dem  Vorgange  von  Clapeyron  in  eine  bequemere 

F<Hrm   gebracht  werden.     Dividirt  man   Zähler   und  Nenner   der 

1 
rechten  Seite  dieser  Gleichung  mit  a  und  setzt  man  —  =  273, 

80  folgt 

_^  _Po  273 +  < 
t?o  ~  y  273  +  to 
und  daraus: 

pv  pof>o 


273  +  t        273  +  /o 


(55) 


Man  erkennt  hieraus,  dass  fär  ein  bestimmtes  permanentes 
Gras  der  Werth 

pv 


273  +  t 

eine  oonstaate  Grösse  ist;  beeeiöhnen  wir  diese  Grösse  allgemein 
^o^nächst  mit  JR,  so  schreibt  sich  die  vorstehende  Gleichung  viel 
nfacher 

pv  =  Ii  (2n  +  t)  (56) 
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und  in  dieser  Form ^  in  welcher  Form  sie  znerst  von  Clapeyron 
geschrieben  wurde^  soll  sie  in  der  Folge  Verwendung  finden. 

Der  Werth  r,  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  Oas  lässt 
sich  aber  auch  durch  die  Dichtigkeit,  d.  h.  durch  das  Ge- 
wicht der  Volumeneinheit  Gewicht  von  1  Gubikmeter  Gas 
in  Kilogrammen  gemessen'  ersetzen.  Bezeichnen  wir  die  Dichtig- 
keit mit  /,  so  ist  nach  der  Definition: 

t?y  =  1 
und  daher  auch. 

^  =  i2  (273  4-0-  i^l 

Es  verdient  hervorgehoben  zu  werden,  dass  beiden  Gleichungen 
eine  besondere  Bedeutung  untergelegt  werden  kann.  Das  Product 
pv  in  Gl.  (56)  repräsentirt  eine  Arbeitsmenge,  nämlich  diejenige 
Arbeit ,  welche  gewonnen  wird ,  wenn  die  Gewichtseinheit  Gas . 
in  ein  Gewiss  (z.  B.  einen  Gylinder)  eingeführt  wird,  in  welchem 
es  sich  (durch  Zurückschieben  eines  Kolbens)  unter  Ueberwindnng 
eines  äussern  constanten  Druckes  p  Raum  machen  muss.  Gl.  (56 1 
zeigt,  dass  diese  Arbeit  um  so  grösser  ist.  je  höher  die  Tempe- 
ratur ist. 

Man  kann  auch  den  Werth  » r  oder  -     als  eine  Länge  auf- 

fassen.  Der  Werth  repräsentirt  nämlich  die  Höhe  einer  Luftsäule, 
deren  Dichtigkeit  überall  gleich  y  ist  und  die  vermöge  ihres  Ge- 
wichtes gegen  die  Quadrateinheit  Basis  den  Druck  p  ausübt. 

Nehmen  wir  an  Gl.  (57)  gelte  für  ein  ganz  bestimmtes  Gas., 
so  wird  für  ein  anderes  Gas  bei  gleichem  Drucke  p  und  gleichen 
Temperatur  t  die  Dichtigkeit  y  einen  Werth  y^  und  daher  auch^ 
die  Constante  R  einen  andern  Werth  Ri  haben,  und  für  dieses- 
zweite  Gas  die  Beziehung 

^  =  A  (273  +  t) 

bestehen. 

Dividirt  man  Gl.   (57)  durch  die  vorstehende  Gleichung,  so 
folgt : 

y  R, 
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Nun  ist  aber  der  Quotient  yi :  y  das  spezifische  Gewicht  des 
iweiten  Grases  in  Hinsicht  des  ersten;  bezeichnen  wir  das  spezi- 
fsehe  Oewicbt  mit  e  so  folgt: 

jB  =  JRi  s 

und  daraus   schliesst  man,  dass  der  Werth  22i  €  für  alle  perma- 
nenten Gase  eine  constante  Grösse  ist. 

Betrachtet  man  die  atmibsphäriscbe  Lnft  als  ein  vollkommenes 
Gas  und  ist  H  die  ihr  zukommende  Constante,  so  hätte  man  für 
ir;g:end  ein  anderes  Gas  die  Gleichung 

pv=  ^    =—  i273  +  ^). 
^  y  € 

Wir  werden  jedoch  im  Weiteren  die  Gleichung  in  der  Form 
56.  oder  (57)  benutzen,  indem  wir  uns  fllr  jedes  der  permanenten 
Gase  den  Werth  R  bestimmt  denken. 

Fflr  atmosphärische  Luft  fand  Regnault  den  Werth 
;  bei  t  =  i)^  Temperatur  und  beim  mittlem  Atmosphärendruck 
TOD  760  Millim.  Quecksilbersäule  d.  h.  fllr  den  Druck  p  =  10334 
KQogramm  pro  Quadratmeter 

y=  1,29318  Kilogr. 

Die  Substitution  in  Gl.  (57)  ergiebt  dann  für  atmosphärische  Luft 

E  =  29,272. 

Die  folgende  Zusammenstellung  giebt  ausserdem  noch  die 
VersQchsresultate  Regnault's  für  einige  andre  und  zwar  für  die- 
jenigen chemisch  einfachen  Gase*),  die  wir  zu  den  permanenten 
Gasen  zählen. 


Werthe  von 

Sp 

in 

ez.  Gewicht  e 
Hinsicht  der 

Luft.           Werthe  von  R. 

Atmosphärische  Luft       1 ,  293 1 8 

1,00000              29,272 

Stickstoff                            l,25f?16 

0,97137              30,134 

SauerstoflF                        1,42980 

1,10563              26,475 

Wasserstoff                      0,08957 

0,06926            422,612     (S 

(S.  Anm.) 

*,  Für  Kohlensäure,  die  zu  den  Dämpfen  zu  zählen  ist  und  fUr  die  daher 
tärkere  Abweichungen  vom  Mariotte  und  Gay-Lussac*schen  Gesetze  zu 
enrarteo  sind,  fand  Regnault  y=  1,97741  und  e=  1,52901,  woraus  sich 
befltimmen  würde  J2  «  19,143. 

Anmerkung.  Es  ist  wohl  nichts  weiter,  als  ein  merkwürdiger  Zufall, 
<lau  sich,  wie  obige  Zusammenstellung  zeigt,  der  Werth  von  i2  für  Wasser- 
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Die  Werthc  von  y.  des  Gewichts  der  Gubikeinheit  der  vor- 
stehenden Gase,  beziehen  sich  auf  Paris.  Wegen  der  Aenderang 
der  Äcceleration  ^  des  freien  Falles  stellen  sich  diese  Werthe 
fllr  andere  Orte  der  Erdoberfläche  etwas  anders  heraus;  der 
Unterschied  ist  aber  so  unbedeutend,  dass  man  füglich  diese  Ver- 
änderlichkeit übersehen  darf.  Da,  wie  schon  oben  hervorgehoben 
wurde,  das  Gesetz  von  Mariotte  und  Gay-Lussac  von  dem 
wirklichen  Gase  nicht  genau  befolgt  wird,  so  ist  der  Werth  B 
^er  Gl.  (56;  streng  genommen  keine  constante  Grösse,  sondern 
muss  als  eine  Funktion  von  p  und  c  aufgefasst  werden ,  als  eine 
Funktion,  die  sich  allerdings  mit  p  und  v  ausserordentlich  wenig 
ändert;  die  Bestrebungen,  eine  genaue  Gleichung  aufzustellen, 
welche  das  Verhalten  der  Gase  genau  darlegt,  haben  aber  bis 
jetzt  noch  nicht  zu  einem  bestimmten  Ziele  geführt  und  die 
empirischen  Formeln,  die  zu  diesem  Zwecke  gegeben  worden 
sind*;,   eignen  sich  nicht  wohl  als  Grundlage  zu  weitem  theo- 


Btoff ,  d.  h.  für  dasjenige  Gas ,  welches  dem  vollkommenen  Gaszustände  am 
nächsten  steht,  fast  gleich  ddm  mechanischen  Wärmeacquivalent 
424  Meterkil.  herausstellt.  Man  künnte  leicht  durch  höchst  unbedeutende 
Aenderung  der  Regnault' sehen  Zahlenwerthe  die  vollkommene  Gleichheit 
herbeiftihren;  würde  man  dann  noch  die  spezifischen  Gewiqjite  aller  Gaaarten 
nicht  auf  Luft,  sondern  aufWassersto  ff  beziehen  (wie  es  mit  den  Atom- 
gewichten geschieht;,  so  würden  die  Formeln,  auf  die  uns  im  Folgenden  üie 
weiteren  Untersuchungen  der  Gasarten  noch  führen  werden,  sich  ausserordent- 
lich vereinfachen.  Wäre  für  Wasserstoff  R  s=  424  und  das  spez.  Gewieht 
eines  andern  Gases  in  Hinsicht  des  Wasserstoffes  €,  so  wäre  für  dieses  Gas 

424 
2i  =  — ;  nun  spielt  aber ,  wie  sich  zeigen  wird,  in  allen  folgenden  Formeln 

das  Product  A  R  eine  hervorragende  Rolle ,  wobei  A  das  Wärmeacquivalent 
der  Arbeitseinheit,  nämlich  -^  -  ist ;  es  fände  sich  sonach : 

AR=    -   . 

Ohne  theoretischen  Nachweis  der  Richtigkeit  dieser  Beziehung  wäre  aber 
die  Benutzung  dieser  Relation,  trotz  ihrer  grossen  Uebereinstimmung  mit  den 
Yersuchsresultaten  nicht  gerechtfertigt. 

*)  üeber  die  Abweichungen  der  Gase  vom  Mariotte  und  Gay-Lussac^ 
sehen  Gesetze  siehe  u.  A. 
Joule  und  Thomson.  On  the  thermal  effects  of  fluids  in  motion.  Phil. 

Transactions  for  1854. 
Jochmann.    Beiträge  zur  Theorie  der  Gase.     Programm  des  Külnischen 

Realgymnasii  1859. 
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retischen  Untersuchungen.  Da  in  dieser  Schrift  wesentlich  die 
Bedürfnisse  der  Technik  im  Auge  behalten  werden  sollen,  und 
anter  den  permanenten  Gasen  hier  vor  Allem  das  Verhalten  der 
Bttmosphärischen  Luft  von  Interesse  ist,  so  werden  wir  in  der 
Folge  61.  (56)  ohne  weitere  Correction  verwenden.  Gerade  bei 
atmosphärischer  Luft  zeigen  sich  so  unbedeutende  Abweichungen, 
dass  wir  ohne  Bedenken  von  der  angegebenen  Formel  Gebrauch 
tnaehen  k(Tnnen. 


Von  der  Wärmecapacität  der  Oase. 

Zur  Bestimmung  der  Wärmemenge,    die  der  Gewichtseinheit 
irgend  eines  Körpers  mitzutheilen  ist,  um  seine  Temperatur  t  um 
dt    zu    erhöhen,    verglich    man   bis  jetzt    in    der   Physik    diese 
Wärmemenge  mit  derjenigen,  welche  erforderlich  ist,  der  Gewichts- 
eiBheit  Wasser  von  0 "  dieselbe  Temperaturerhöhung  zu  ertheilen. 
Das  Verhältniss  beider  Wärmemengen  lieferte  dann  ein  Maass 
fttr  die  Grösse  der  Empfänglichkeit  des  Körpers  für  Wärme  iin 
Vergleich  zu  Wasser.    Dieses  Verhältniss  nennt  man  die  spezifische 
Wärme   oder   die   Wärmecapacität    des   Körpers    oder    noch    be- 
stimmter,   um  anzudeuten,    dass  man  die  Wärmeempfänglichkeit 
gleicher    Gewichtsmengen    von   Körpermasse    und   Wasser 
vergleicht,  die  spezifische  Wärme  bei  gleichem  Gewichte  oder  kurz 
<lie  Qewichtscapacität. 

Das  Verhältniss  wird  ein  anderes  ^  wenn  man  nicht  gleiche 
^wiehte,  sondern  gleiche  Volumina  mit  einander  vergleicht, 
Quin  nennt  dann  dieses  Verhältniss  die  spezifische  Wärme  bei 
gleichem  Volumen  oder  kurz  dieRaumcapacität  der  Körper. 

Gewichts-  und  fiaumcapacität  stehen  übrigens  in  sehr  ein- 
facher Beziehung  zu  einander.  Bezeichnet  man  die  Gewichts- 
eapacität  eines  Körpers  mit  r,  seine  Dichtigkeit  (Gewicht  von 
eiiiem  Cubikmeter)  mit  yx  und  die  Dichtigkeit  des  Wassers  mit  ^, 


Beye.    Die  mechanische  WSrmetheorie  und  das  Spannnngsgesetz  der  Gase. 

Inaugoral-Dissertation.    Göttingen  1861. 
Schröder  van  der  Kolk,    üeber  die  Abweichungen  der  wirklichen  Gase 

vom  Mario tte'schen  Gesetz.    PoggendorfTs  Annalen  1S62. 
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80  ist  die  Wärmemenge,   welche  erforderlich  ist,    um  /i  Kilogr. 
Körpermasse  d.  h.  1  Cubikmeter  um  dt  zu  erwärmen: 

ry,  dt. 

Hingegen  die  Wärmemenge,  die  y  KU.  Wasser  oder  1  Cubik- 
meter Wasser  zu  seiner  Erwärmung  von  0<>  um  rf^  erfordert 

ydt. 

Das  Verhältniss  beider  Wärmemengen  giebt  die  Raomcapa- 
cität.     Bezeichnen  wir  diese  mit  ta,  so  folgt 

r 

Nun  ist  —  einfach  das  spezifische  Gewicht  des  KOrpers  auf 
Wasser  bezogen,  dasselbe  mit  e  bezeichnet  giebt 

Die  Raumcapacität  eines  K(5r})ers  findet  sich  also  einfach, 
indem  man  die  Gewichtscapacität  mit  dem  specifiscben  Gewichte 
des  Körpers  multiplicirt. 

So  ist  z.  B.  für  chemisch  reines  Eisen  die  Gewichtseapacitiit 
c  =  0,1138;  das  spezifische  Gewicht  7,8439  daher  die  Ranm- 
capacität  ci>  =  r€=(K8926;  d.  h.  ein  Kilogr.  Eisen  erfordert 
für  eine  gewisse  Temperaturerhöhung  das  0,ii3S-fache  der 
Wärmemenge,  welche  bei  gleicher  Temperaturerhöhung  von  0^ 
abgerechnet  das  Wasser  verlangt,  während  1  Cubikmeter  Eisen  das 
0,«92t>- fache  von  einem  Cubikmeter  Wasser  erfordert.  Dies  die 
Darlegung  in  den  Lehrbüchern  der  Physik. 

Vom  Standpunkte  der  mechanischen  Wärmetheorie  aus  ist 
aber  diese  Darlegung  eine  unrichtige,  wenigstens  unvollständige. 
Die  Wärmemenge,   die  einem  Körper  mitgetheilt  wird,   ist  uiAt 
allein   aus   der   Temperaturerhöhung    bestimmbar,    sondern  in*^ 
muss   noch   wissen,    welche  Aenderungen    sonst    noch   mit  de© 
Körper    während    der   Wärmezuflihrung    vorgenommen    wurden- 
Man  setzt  überhaupt  bei  der  gewöhnlichen  Darstellung  über  dfe 
Bedeutung  der  Wärmecapacität   stillschweigend   voraus,    dass  di^ 
Disgregationsarbeit  (S.  Einleitungi  bei  allen  Körpern  die  gleid>^ 
sei.     Gewöhnlich   ist   mit  der  Erwärmung  eine  Ausdehnung  de^ 
Körper  verbunden:  stehen  dieselben  unter  einem  äussern  Drucke^ 


t 
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wird  schon  in  Folge  dieser  Ausdehnung  vom  Körper  Arbeit 
L  der  Druckttberwindung  verrichtet  und  dieser  Arbeit  entspricht 
le  gewisse  Wärmemenge,  welche  dabei  verschwindet,  also  nicht 
r  Temperaturerhöhung  beiträgt.  Die  Wärmecapacität  ist  daher 
ch  abhängig  von  dem  äussern  Druck,  unter  welchem  der  Körper 
in  Volumen  ändert  und  überdies  von  dem  Gesetze  abhängig, 
ch  welchem  sich  möglicher  Weise  während  der  Ausdehnung 
8ser  Druck  ändert.  Da  diese  Druckänderung  unendlich  mannig- 
Itig  sein  kann,  so  giebt  es  auch  unendlich  verschiedene  Werthe 
r  Wärmecapacität  für  einen  Körper.  Die  bisherigen  Bestim- 
mgen  der  spezifischen  Wärmen  der  Körper  sind  aber  deshalb 
^ht  werthlos,  da  man  weiss  unter  welchen  Umständen  bei  den 
ersuchen,  z.  B.  denen  von  Kegnault,  die  Erwärmung  der  Körper 
ittfand.  Die  Körper  standen  nämlich  dabei  unter  dem  con- 
inten,  atmosphärischen  Drucke :  man  sollte  aber  bei  Aufführung 
r  Versuchsresultate  über  die  spezifische  Wärme  der  Körper  nie 
rsänmen,  anzuführen,  dass  die  Werthe  genau  genommen  eben 
ir  für  Constanten  äussern  Druck  (den  atmosphärischen  Druck) 
ilten. 

Bei  festen  und  den  meisten  tropfbar  flüssigen  Körpern  ist 
eilich  die  Ausdehnung  eine  höchst  geringe,  also  auch  die  in 
r\)eit  verwandelte  Wärme  unbedeutend  und  daher  werden  auch 
ie  bei  verschiedenen  Verhältnissen  durch  Versuche  ermittelten 
iTärmecapacitäten  wenig  von  einander  abweichen,  immerhin  er- 
cheint  es  an  der  Zeit,  in  Werken  über  Physik  diese  Verschieden- 
leit  nicht  mehr  unerwähnt  zu  lassen. 

Bei  Körpern,  wie  bei  den  Gasen  konnte  allerdings  der  an- 
gegebene Umstand  nicht  übersehen  werden,  weil  hier  die  Volumen- 
ändernngen  bei  Erwärmung  beträchtlich  sind  und  daher  im  Allge- 
meinen die  bei  Ausdehnung  unter  Ueberwindung  eines  äussern 
Druckes  in  Arbeit  verwandelte  Wärme  der  Beobachtung  nicht 
entgehen  konnte.  Man  hat  daher  von  Anfang  an  bei  Gasen 
wenigstens  zwei  verschiedene  Arten  von  spezifischer  Wärme  unter- 
wUeden,  bei  denen  man  über  das  Verhalten  des  Gases  während 
der  Wärmezufährung  eine  ifähere  Angabe  macht.  Man  unter- 
scheidet nämlich  in  der  Physik  bei  Gasen  die  Wärmecapacität 
bei  constantem  Drucke  von  der  bei  constantem  Vblu- 
meo,  Wde  bezogen  auf  ein  gleiches  Gewicht  oder  auf  ein  gleiches 
l^olnmen  Wasser. 
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Spricht  man  von  der  Wärmecapacität  bei  conBtantem  Diucke. 
80  denkt  man  sich,  das  6a«  dehne  sich  während  der  Wärme- 
Zuführung  unter  Ueberwindung  eines  äussern  constanten  Druckes 
aus:  während  im  andern  Falle  eine  solche  Ausdehnong  uidit 
erfolgt,  sondern  das  Volumen  unverändert  erhalten  wird.  Nach 
den  Grundsätzen  der  mechanischen.  Wärmetheorie  ist  ohne  Weitem 
klar,  dass  die  spezifische  Wärme  bei  constantem  Drucke  grösser, 
als  die  bei  constantem  Volumen  sein  muss,  da  im  erstem  Falk 
bei  gleicher  Temperaturerhöhung  dem  Gase  eine  grösaere  Wärme- 
menge mitzutheilen  ist ,  als  im  letztem  Falle ,  weil  in  Folge  to 
Ausdehnung  unter  constantem  Drucke  Arbeit  vom  Gase  verrichtet 
wird  und  sonach  ein  Theil  der  zugefülirten  Wärme  verschwindet 
oder,  wie  man  sagt,  in  Arbeit  verwandelt  wird. 

Die  Gewichtscapacität  eines  Gases  bei  constantem 
Drucke  werden  wir  mit  Cp  und  die  bei  constantem  Volumen 
mit  c^,  bezeichnen.  Durch  MultipHcation  beider  Werthe  mit  dem 
spezifischen  Gewicht  s  des  Gases  in  Hinsicht  des  Wassers 
findet  sich  dann  die  Haumcapacität  fllr  constanten  Druck  uid 
die  für  constantes  Volumen ,  welche  Werthe  wir  mit  (Op  und  «f 
bezeichnen  wollen. 

Die  neuesten  Versuche  Über  die  specifische  Wärme  der  Gase 
verdanken  wir  Regnaul t,  doch  geben  diese  Versuche  nur  die 
Wärmecapacität  bei  constantem  Drucke,  diejenige  bei  con- 
stantem Volumen  liess  sich  bis  jetzt  direct  nicht  ermitteln;  asf 
die  Werthe  derselben  ist  man  auf  dem  Rechnungswege  gelangt, 
in  einer  Weise,  die  unten  näher  dargelegt  werden  soll. 

Gewichtscapacität  Baumcapacltilt 

^^'  "bei  constantem  Drucke  bezogen  auf 

Wasser. 
Atmosphärische  Luft     *  0,23751  0,ooo  30714 

Stickstoft'  0,24380  0,000  30625 

Sauerstoff  0,21751  0,000  3f099 

Wasserstoff  3,4090o  0,ooo  30533 

Die  vorstehende  Tafel  enthält  in  der  ersten  Columne  di^ 
Versuchsresultate  Regnault'8*j:  wif  begnügen  uns  hier,  ausser 
der  atmosphärischen  Luft  nur  noch  die  chemisch  ein&chen  Grase- 


*)  Regnaul  t.    Relation  des  exp6riences  etc.    Tome  second.  Paris  1S62. 
S.  29S  und  S.  303. 
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£e  wir  als  permanente  kennen,  aufzuführen ;  das  unten  angeführte 
Werk  TOD  Regnault  enthält  noch  für  eine  ganze  Reihe  von  zu- 
nmmengeaetgten  permanenten  Gasen  und  Dämpfen  die  Werthe 
to  speuischen  Wärme  bei  constantem  Druck. 

Die  Werthe  der  Gewichtscapacität  bei  constantem  Druck 
mgm  sich  nach  den  angeführten  Versuchen  für  die  verschiedenen 
Gase  Terschieden,  merkwürdig  tritt  aber  dabei  in  seinem  Ver- 
hiten  der  Wasserstoff  hervor;  die  spezifische  Wärme  desselben 
kt  den  grössten  Werth ,  ja  sie  ist  sogar  grösser ,  als  bei  irgend 
fliMOi  festen  oder  tropfbar  flüssigen  Körper;  nach  dem  Wasser- 
iloff  kommt  das  Wasser  mit  dem  Werthe  1 ;  für  alle  übrigen 
Körper  ist  dann  aber  die  spezifische  Wärme  bei  constantem 
Dniek  kleiner  und  zwar  meist  viel  kleiner  als  1  gefunden 
wofden. 

Ein  weiteres,  besonders  für  unsem  Zweck  höchst  wichtiges 
Kenltat  war.  dass  Regnault  die  s|)ezifische  Wärme  der  Gase, 
ipmell  der  atmosphärischen  Luft  für  verschiedene  Temperaturen 
nd  verschiedene  Pressungen  constant  gefunden  hat.  eine 
gctone  Bestätigung  einer  Vermuthung.  die  ClausiuS  schon  in 
somer  ersten  Abhandlung  (1850!  aus  theoretischen  Gründen  aus- 
fpnch. 

Die  zweite  Columne  der  obigen  Zusammenstellung  enthält  die 
Sinmcapacität  der  angegebenen  Gase  für  constanten  Druck.  Die 
Werthe  wurden  nach  der  oben  gegebenen  Regel  (Gl.  5S;.  einfach 
jsefimden.  indem  man  die  spezifische  Wärme  Cp  fUr  constanten 
Drack  mit  dem  spezifischen  Gewichte  der  einzelnen  Gase  i  n  H  i  n  - 
«icht  des  Wassers  multiplicirte.  iDie  spezifischen  Gewichte 
der  angegebenen  Gase  finden  sich  einfach,  wenn  man  die  Werthe 
vftn  7  in  der  Zusammenstellung  auf  S.  105  durch  1000.  d.  h. 
iuth  die  Dichtigkeit  des  Wassers  dividirt.,/ 


*:  Regnault  giebt  fiir  die  Raumcapacität  der  Gase  audre.  als  die  obon 
tBceftUirten Werthe,  indem  er  nämlich  die  Gewichtscapacität  mit  dem  spezifischen 
'vevichte  der  Gase  in  Hinsicht  der  Luft,  nicht  mit  dem  in  Hinsieht  des 
Wueers.  wie  es  oben  geschehen  ist,  multiplicirte.  Seine  Zahlenwerthc  erhalten 
4adurebf  wie  schon  Clausius  richtig  bemerkte  (Ueber  die  spezifische  Wärme 
teGaee.  Annaleu  der  Chemie.  Bd.  115)  eine  complicirte  Bedeutung  und 
ttellen  nicht  die  Raumcapacität  der  Gase  im  wahren  Sinne  dar.  Zum  Zwecke  der 
^•^rgleichnng  der  Zahlenwerthe  unter  sich  ist  es  allerdings  gleichgültig, 
«*f)ehe  Darstellung  man  wählt;   da  man  aber  einmal  bei  Bestimmungen  der 
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Bei  Vergleichnng  der  einzelnen  Zahlenwerfhe  fiUlt  soglach 
in  die  Angen,  dass  dieselben  nur  wenig  von  einander  versehiedeB 
sindf  so  wenig,  dass  man  geneigt  ist,  anzunehmen,  die  Abwrickongoi 
seien  vielleicht  nur  in  Beobachtungsfehlem  zu  suchen.  BeredmeC 
man  aber  die  Kaumcapaeität  auch  für  die  andern  von  Begnaftlt 
untersuchten  Gase  und  Dämpfe,  so  ergiebt  sich,  dass  angenlliale 
Gleichheit  nur  bei  denjenigen  Gasen  auftritt,  die  wir  al8  permaneirte 
Gase  kennen.  Man  darf  daher  nur  schliessen  ,  dass  die  Oleieli- 
heit  genau  wohl  nur  bei  vollkommenen  Gasen  besteht  and 
dieser  Schluss  wird  durch  eine  Formel  unterstützt,  auf  welehe 
die  mechanische  Wärmetheorie  geführt  hat  und  die  wir  untei 
ebenfalls  angeben  werden. 

Was  nun  im  Weitem  die  spezifische  Wärme  der  Gase  bei 
constantem  Volumen  betrifft,  so  wurde  oben  schon  bemeikt, 
dass  eine  directe  Bestimmung  dieses  Werthes  für  verschiedene 
Gase  bis  jetzt  nicht  gelungen  ist ;  wohl  aber  hat  man  auf  indirectem 
Wege  die  spezifische  Wärme  bei  constantem  Volumen  wenigstens 
fllr*  Luft  ermitteln  können.  Ist  c^  die  Gewichtscapacität  der 
Luft  bei  constantem  Drucke  und  r,.  die  bei  constantem  Volumen, 
so  lassen  sich  verschiedene  Wege  einschlagen,   das   Verhältnis» 

beider  Werthe  ^,   welches  wir  mit  x  bezeichnen,   zu  ermitteln. 

Auf  einige  solche  Bestimmungen  werden  wir  unten  zurück- 
kommen, wenn  die  Aufgabe  vorliegt,  die  Gmndformeln  der 
mechanischen  Wärmetheorie,  wie  sie  sich  fllr  permanente  Gase 
gestalten,  bei  Lösung  verschiedener  Probleme  zu  verwenden.  Die 
eine  der  Methoden*!,  die  von  Gay-Lussac  und  Welter,  von 
Clement  und  Desormes  und  später  von  Masson  angewandt 
wurde,  ergab  resp.  x  =  1,372;  1,357  und  1,419;  eine  andere  Me- 
thode,   angewandt   von   Hirn"**)    und    Weisbach***),     ergab 

spezifischen  Wärnie  und  des  spezifischen  Gewichtes  eines  Kürpers  gewöhnt  ist, 
die  Werthe  auf  Wasser  zu  beziehen,  so  habe  ich  obige  Darstellung  vorgezogen. 
Clausius  (a.  a.  O.i  setzt  die  Gewichtscapacität  filr  Luft  gleich  Eins  nnd 
multiplicirt  dann  zur  Bestimmung  der  Raumcapacität  die  erhaltenen  Werthe 
erst  mit  dem  spezifischen  Gewicht  der  Gase  in  Hinsicht  der*  Luft. 

'*')  Ausfuhrliches  Über  diese  Frage  findet  sich  in:  W  Ullner,  Experimental- 
physik. Bd.  2.  S.  279.  Mousson,  Physik.  Bd.  2.  S.  56. 
**:  Hirn,  Theorie  m^caniquc  de  la  chaleur.  S.  09. 
***]  Civilingenieur.   Bd.  5.   S.  46. 
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resp.  1,3845  und  1,4025.  Ferner  ergab  nach  Dnlong  eine  Ver- 
gleichnng  der  Resultate  der  Formel  für  die  Schallgeschwindigkeit, 
die  den  Werth  x  enthält,  mit  den  Beobachtungen  über  Fortpflan- 
zung des  Schalles  in  Luft  x  =  1,421  und  überdies  fand  Dulong 
noch  den  gleichen  Werth  auch  für  Stickstoff,  Sauerstoff*  und 
Wasserstoff.  Dieselbe  Vergleiehung  mit  den  Beobachtungsresul- 
taten von  Moll  und  van  Beck  über  die  Schallgeschwindigkeit 
ergab  hingegen  für  atmosphärische  Luft  x  =  1,4io. 

Diesen  letztem  Werth  betrachtet  man  jetzt  als  den  zuver- 
lässigsten, um  so  mehr,  als  er  durch  Resultate  anderer  Unter- 
suchungen, auf  die  wir  zurückkommen,  indirect  bestätigt  wird. 

Aus  der  Formel 


X 


=  ri» 


"^v 


findet  sich  nun,  da  wir  ftlr  atmosphärische  Luft  x=  l,4io  und 
nach  Regnault  Cp  =  0,23751  einsetzen  können,  die  spezifische  Wärme 
(Grewichtscapacität;  der  Luft  bei  constantem  Volumen: 

c^  =  0,16844. 

Später  wird  sich  herausstellen,  wie  sich  mit  diesen  Grund- 
lagen auch  die  spezifische  Wärme  bei  constantem  Volumen  für 
andre  permanente  Gase  ermitteln  lässt. 


Aufstellung  der  Hauptgleichungen  für  Oase. 

Die  im  Vorstehenden  angegebenen  Versuchsresultate  liefern 
uns  nun  das  Mittel,  die  Hauptgleichungen  der  mechanischen 
Wärmetheoric ,  wie  sie  im  ersten  Abschnitte  S.  77  aufgestellt 
worden  sind,  so  umzuformen,  dass  sie  zur  Beurtheilung  des  Ver- 
haltens der  permanenten  Gase  geeignet  werden. 

Dabei  legen  wir  aber  folgende  Annahmen  zu  Grunde: 

1)  Ein  vollkommenes  permanentes  Gas  befolgt  streng  das 
Gesetz  von  Mariotte  und  Gay-Lussac. 

2)  Die  spezifische  Wärme  eines  solchen  Gases  bei  constantem 
Drucke  ist  eine  constante  Grösse.  Dasselbe  gilt  für  die  spezifische 
Wärme  bei  constantem  Volumen. 

3)  Der  Hauptrepräsentant  der  permanenten  Gase ,  die  atmo- 

Zean«'r.  'Wiirni*>th<*<>ri«.  K 
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sphärische  «Luft ,  kann  bei  den  folgenden  Untersnchangeii  als  ein 
vollkommenes  Gas  angesehen  werden. 

Wie  weit  die  vorstehenden  Annahmen  gerechtfertigt  sind, 
geht  zum  Theil  aus  dem  oben  gegebenen  Referate  der  Versuchs- 
resnltate  hervor;  nur  in  Betreff  der  Annahme,  dass  auch  die 
spezifische  Wärme  bei  constantem  Volumen  eine  constante  GrOese 
sei;  wie  es  Regnault  ftlr  die  spezifische  Wärme  bei  constantem 
Drucke  durch  Versuche  dargethan  hat,  können  Zweifel  erst  durch 
die  weitem  Untersuchungen  gehoben  werden. 

Denke  man  sich  die  Gewichtseinheit  Gas  vom  Volumen  p, 
dem  Drucke  p  und  der  Temperatur  t  solle  um  dt  zunächst  bei 
constantem  Drucke  weiter  erwärmt  werden,  so  ist  die  erforder- 
liche Wärmemenge  nach  Obigem 

dQp  =  Cpdt. 

Findet  hingegen  die  Erwärmung  bei  constantem  Volumen 
statt,  so  folgt 

dCl^,  =  c^.dt. 

Beide  Wärmemengen  lassen  sich  aber  auch  durch  die  all- 
gemeinen Gleichungen: 

dQ  =  A  .  [Xdp+Ydv] 
dQ=~-[Xdt  +  [a  +  ii  dv] 


( 


dp)  , 


welche  im  ersten  Abschnitte  S.  77  entwickelt  wurden,  bestimmen. 
Ist  bei  der  Erwärmung  der  Druck  p  constant,  so  ist  dp  =  0 
und  daher  giebt  die  dritte  der  vorstehenden  Gleichungen 

rfQp  =  TTT.  •  dt 


m 


Ist  ferner  das   Volumen  r  constant ,   also   dv  =  0,   so   giebt 
die  zweite  Gleichunir: 
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[dpi 


Das  Gleichsetzen  dieser  beiden  Werthe  mit  den  vorhin  hin- 
gestellten Werthen  von  dQp  und  dQ^.  ergiebt  dann: 


^p  =  T77T    und    r,,= 


\dr] 


AX 


dt\ 


( 


dpi 


und  hieraus  bestimmen  sich  jetzt  fUr  permanente  Gase  die  beiden 
Funktionen  X  und  F,  die,  wie  aus  den  frühem  allgemeinen 
Untersuchungen  hen'orging.  eine  so  hervorragende  Rolle  spielen: 


_  ^r  ldt\ 
~'Ä\d}} 

A  \dvj 


(m 


In  beiden  Gleichungen  erscheinen  noch  die  partiellen  Diife- 

rentialqnotienten    der    Temperatur    in    Hinsicht  p   und   v.     Für 

Gase  giebt  aber  das  Gesetz  von  Mariotte  und  Gay-Lussac 

Gl.   (56: 

pr  =  R{2n  +  f) 

und  hiemach  durch  Differentiation: 


(dp)- 


R 

JL. 


m 


Die  Substitution  dieser  Werthe  in  die  Gl.  (59)   liefert  dann: 


~  Ali 


Y  =  -Pt. 
AK 


(61) 
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Die  vorstehenden  Werthe  von  X  und  Y  sollen  nun  zunächst 
benutzt  werden  zur  Untersuchung  der  Frage,  in  welche  Form  die 
beiden  Hauptgleichungen  der  mechanischen  Wärmetheorie,  ange- 
wandt auf  Gase,  übergehen. 

Die  erste  Hauptgleichung  I  (S.  77)  gab  den  Zusammenhang 
zwischen  den  Funktionen  X  und  Y  wie  folgt: 

dY\       idX.       j 


[dpi       \dv}- 


Aus  den  Gin.  (61]  finden  sich  aber,  wenn  die  spezifischen 
Wärmen  constant  angenommen  werden,  leicht  die  beiden  Differen- 
tialquotienten 


(-rf^)  =  :ä    ^"*     (rf^)  = 


Alt 


Die  Substitution  in  vorstehende  Gleichung  ergiebt  dann  die 
merkwürdige  Relation 

Cp  —  c^  =  AR  (62) 

die  in  dieser  Form  zuerst  von  Clausius  aufgestellt  wurde "^j. 

Es  folgt  also,  dass  die  Differenz  der  spezifischen 
Wärmen  bei  gleichen  Gewichten  für  jedes  Gas  eine 
constante  Grösse  Alt  ist. 

Multiplicirt  man  vorstehende  Gleichung  auf  beiden  Seiten 
mit  dem  spezifischen  Gewicht  e  des  Gases  in  Hinsicht  des 
Wassers,  so  erscheinen  auf  der  linken  Seite  die  Werthe  Wp  =  €Cp 
und  w^,  =  €c^,  der  erstere  Werth  ist  die  Raumcapacität  des 
Gases  bei  constantem  Drucke,  *der  andere  die  Raumcapacität  bei 
constantem  Volumen;  man  erhält  also 

Wp  —  Wy  =  AUe.  :63; 

Nun  ist  aber  oben  (S.  105)  gezeigt  worden,  dass  der  Werth 
He  eine  flir  alle  Gase  gleiche  Grösse  ist  <man  findet  mit  den 
oben  gegebenen  Werthen,  wenn  e  das  spezifische  Gewicht  in 
Hinsicht  des  Wassers  ist:  jßc  =  0,037S540),  es  folgt  daher  der 
weitere  Satz  »dass  die  Differenz  der  Raumcapacitäten 
für  alle  permanenten  Gase  gleich  gross  ist^«   ein  Satz, 


:  Clausius.    «Abhandlungen.«  I.  S.  44. 
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der  zuerst  von  Clapeyron  aus  dem  Garnot'scheu  Grundsatze 
abgeleitet,  in  vorstehender  Form  aber  zuerst  von  Glausius 
la.  a.  0.;  ausgesprochen  wurde. 

Die  61.  (62)  enthält  nur  Grössen,  die  wenigstens  für  atmo- 
sphärische Luft  nach  Obigem  bekannt  sind ;  setzen  wir  für  dieses 
Gas  i?  =  29,272;  c  =0,23751;  c^  =0,16844,  SO  berechnet  sich 
nach  der  gegebenen  Gleichung  das  mechanische  Wärme- 
aequival'ent 

—  = =  423,80  Meterkilogr. 

In  der  Einleitung  wurde  bemerkt,  dass  Joule  durch  ver- 
schiedenartige Versuche  diesen  Werth  zu  423,55  fand  und  dass 
wir  dafür  den  Werth  424  wählen  wllrden. 

Die  Uebereinstimmung  des  Versuchswerthes  mit  dem  vor- 
stehenden Rechnungswerthe  ist  eine  so  überraschende,  dass  mau 
wohl  berechtigt  ist,  darin  den  schönsten  Beweis  von  der  Richtig- 
keit der  Annahmen,  von  denen  man  in  der  mechanischen  Wärme- 
theorie ausgeht,  zu  finden  "*").  Die  Gl.  (62)  und  (63)  lassen  sich  nun 
zur  Berechnung  der  Gewichts-  und  Raumcapacität  der  Gase  bei 
eönstantem  Volumen  benutzen,  welche  Werthe  in  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  von   besonderer  Wichtigkeit   sind.      Setzt 

1 
man  in  diese  Formeln  A  =  —-   und   überdies  für  c    und  R  die 

oben  gegebenen  Werthe,  so  findet  sich: 

Gewichtscapacität      Kaumcapacität      Verhältniss 

bei  constantem  Volumen       x  =  — ^  = -i^ 
bezogen  auf  Wasser.  ^'t        ^* 

0,000  21786  1,4098 

0,000  21697  1,4114 

0,000  22171  1,4026 

0,000  21605  1,4132 

*)  In  der  oben  angegebenen  Weise  wurde  das  mechanische  Wärmeaequi- 
valent  schon  in  den  zuerst  erschienenen  Schriften  über  mechanische  Wärme- 
theorie  berechnet;  so  fand  Mayer  (1842)  365;  Holtzmann  (1845)  374; 
Clausius  (1850)  370.  Die  Abweichungen  erklären  sich  durch  den  Umstand, 
dass  damals  die  spezifische  Wärme  der  [Luft  nicht  genau  bestimmt  war.  Die 
ältere  Bestimmung  der  spezifischen  Wärme  der  Luft  bei  constantem  Drucke  von 
Delaroche  und  Berard  ergab  r  =  0,2(i7 ,  während  der  richtige  Werth  von 
Regnault  zu  0,237 5 1  gegeben  wurde. 


Atmosphärische  Luft 

0,16847 

Stiekstoflf 

0,17273 

äanerstoflf 

0,15507 

Wasserstoff 

2,41226 

]  ]  g  Von  den  pamuinenteii  Crtten. 

Die  Kanmcapacität  bei  constantem  Volumen  erscheint  wieder, 
wie  die  bei  constantem  Drucke  fttr  die  vier  Gase  nahezu  gleidi; 
die  Differenz  tOp  —  ai«  (s.  noch  die  Zusammenstellung  S.  1 10)  ist 
fttr  alle  constant  und  beträgt  0,ooo  0S92S. 

Was  das  Verhältniss  x  der  Wärmecapacitäten  betrifft,  so 
bestätigen  die  Werthe  der  letztem  Columne  genau  genug  die 
Angabe  von  Du  long,  der  gerade  fttr  die  angeführten  vier  Gase 
den  Werth  x  gleichgross  fand;  fttr  gewöhnliche  Berechnungen 
kann  man  recht  wohl  fttr  diese  Gase  den  Werth  x  =  l,4io  setzen. 

In  ähnlicher  Weise,  wie  es  im  Vorstehenden  mit  der  ersten 
Hauptgleichung  geschehen,  mag  nun  auch  die  zweite  Haupt- 
gleichung spezieller  Prüfung  unterworfen  werden. 

Wir  fanden  im  1 .  Abschnitt  S.  42 


*-^Q---Q 


in  welcher  Gleichung  die  Bedeutung  der  Funktion  S  malhematiseh  * 
scharf  festgestellt  wurde.    Wir  haben  dort  aber  im  Weitem  auf 
Grund  allgemeiner  Betrachtungen  dann  die  Hypothese  aufgestellt, 
dass  S  wohl  nichts  weiter  als  die  Temperatur  sei  und  gesetzt 

S=a  +  t 

wobei  t  in  gewöhnlichen  Temperatureinheiten  (nach  Celsius^ 
vom  Gefrierpunkt  an  gemessen  werden  sollte,  während  a  eine 
constaute  Grösse  darstellt,  welche  auf  einen  von  der  Natur  selbet 
vorgeschriebenen  Nullpunkt  der  Thermometerscala  hinweist,  welche 
Grösse  aber  sich  durch  die  allgemeinen  Untersuchungen  nicht  be- 
stimmen Hess. 

Die  Substitution  des  Werthes  S  in  die  zweite  Hauptgleichnng 
ergab  dann  (S,  77) 

Setzen  wir  in  die  Formel  auf  der  rechten  Seite  die  Wertb^ 
ein,  auf  die  wir  in  den  Gin.  (60)  und  (61)  S.  115  fttr  permaneo^ 
Gase  gelangt  sind,  so  folgt: 

a  -4-  t  =  c   — = —  • c    •  -=-- 

^  tARR        '  AR    R 

oder 
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Nun  fand  sich  aber  durch  die  erste  Hauptgleichung  (61.  62) 
die  Beziehung 

^p  —  c^  =  AR 
nd  durch  61.   (56) 

pv  =  R  ;273  +  /). 

Die    Substitution    in    vorstehende    61eichung   ergiebt    daher 
Kbr  einfach : 

a  =  273  (64) 

Dieses  Resultat  ^  auf  welches  die  zweite  Hauptgleichung  der 
Winnedieorie,  angewandt  auf  permanente  6a8e  sich  reducirt,  ist 
TQU  hoher  Wichtigkeit ;  es  beweist  die  grosse  Wahrscheinlichkeit 
te  Hypothese,  dass  wir  in  Wirklichkeit  die  Funktion  S  unserer 
iHseiiieiiien  Betrachtungen,  bei  denen  wir  über  die  spezielle  Be- 
lAaffenlieit  der  Körper  keinerlei  Voraussetzungen  gemacht  haben, 
ib  Temperaturmaass  ansehen  können  und  dass  S  die  Te'm- 
Ventar  eines  Körpers  darstellt»  gemessen  von  einem  Punkte  aus, 
itt  173®  unter  dem  6efrierpunkte  des  Wassers  liegt,  voraus- 
pwtit  dass  das  Intervall  zwischen  6efrier-  und  Siedepunkt  des 
WtBsere,  wie  bei  Celsius,  in  100  Theile  getheilt  ist.  Man 
*omt  diesen  Punkt  den  absoluten  Nullpunkt  und  die 
Teaperatur 

5' =  a  4-  ^  =  273  +  ^ 

'icabgolute  Temperatur,  die  sich  also  leicht  ermittelt,  wenn 
«Temperatur  t  nach  Celsius  gegeben  ist. 

Da  wir  die  Bedeutung  der  Funktion  S  mathematisch  be- 
•ÖBunt  festgestellt  haben  (S.  41',  so  ist  damit  gleichzeitig  eine 
•"^e  Definition  des  Temperaturmaasses  gegeben  und  endlich 
"Jt  auch  noch,  dass  diese  Funktion  eine  für  alle  Körper 
r'eiche  Funktion  ist. 

^wh  allen  diesen  Vorbereitungen  lassen  sich  nun  diejenigen 
^«aeln  m  S.  77  ,  nach  denen  man  die  Wärmemenge  Q  be- 
'•^wt,  die  flir  gewisse  Zustandsänderuugen  einem  Körper  zu- 
f™rt  werden  muss ,  in  die  Form  bringen ,  in  der  wir  sie  bei 
*'*^  verwenden.    In  den  bezeichneten  61eichungen : 
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dQ=     A     [Xdp  +  Ydv] 


</Ö  = 


(£) 


[Xdt+  (a+  t  dv\ 


da 


-4r  [Ydt—  ((7  +  /  dv] 
^dv) 


sind  jetzt  für  permanente  Gase  nach  61.  (60)  u.  (61)  die  Werthe 
a.  X.  Y,  ( j~")^ö^(j    )   bestimmt;    die    Substitution   führt    nach 

einigen  einfachen  Reductioneu  dann  auf  die  folgenden  Gleichungen, 
in  denen  wir  aber  insofern  eine  etwas  veränderte  Bezeichnung 
eingeführt  haben,  als  wir  die  spezifische  Wärme  bei  constantem 
Volumen  kurz  mit  c  statt  durch  c^,  bezeichnen  und  für  die  spe- 
cifische  Wärme  c^  bei  constantem  Drucke  die  Bezeichnung  mc 
benutzen,  auf  Grund  der  frUher  angenommenen  Beziehung 


Es  wird  sich  nämlich  durch  die  weitern  Untersuchungen 
herausstellen,  dass  die  spezifische  Wärme  bei  constantem  Vo- 
lumen bei  den  Rechnungen  eine  hervorragende  Rolle  spielt,  und 
daher  ist  die  einfachere  Bezeichnung  (ohne  Index)  gerechtfertigt. 
Wir  erhalten  dann: 


c  . 


</ö  =  -^  Sdj)  +  xpdv] 


dQ 


AR[a-\'t, 

=  cdt  4- ^ dv 

V 


dQ=y.cdf —  —dp 

P 


(65) 


Diese  drei  Gleichungen  sind  identisch ;  bei  Lösung  bestimmter 
Probleme  greife  man  diejenige  heraus,  welche  am  schnellsten  zum 
Ziele  führt. 
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Ausserdem  benutzen  wir  in  der  Folge  nach  der  neuen  Be- 
ziehungsweise 61.   (62    in  folgender  Form: 

c  iy.  —  \]  =AE  (66. 

und   in    der    61.    (56,,    welche    das  öesetz   von   Mario tte  und 
Gay-Lussac  ausspricht,  schreiben  wir  a  statt  273: 

pv  =  M  la  +  f  ,  (67 


Ton  der  isothermischen  und  isodynamischen  Cnrve 

der  permanenten  Oase. 

Die  allgemeinen  Betrachtungen  über  die  Kreisprozesse  im 
1.  Abschnitte  haben  dargelegt,  dass  die  in  der  Ueberschrift  ge- 
nannten Cnn-en  eine  eigenthümliche  Rolle  in  der  Wärmelehre 
S]nelen,  es  fragt  sich  nun,  welchem  Gesetze  diese  Curven  bei 
permanenten  Gasen  unterworfen  sind. 

Mit  dem  Namen  »isothermische  Curve«  haben  wir  die 
Curve  bezeichnet,  nach  welcher  sich  bei  der  Zustandsänderung 
eines  Körpers  der  Druck  p  mit  dem  Volumen  v  ändert,  wenn 
die  Temperatur  constant  erhalten  wird. 

In  diesem  Falle  haben  wir  nun  aber  fllr  Gase  nach  Gl.    67 

pv  =  R  [a  -j-  /)  =  Const. 

nnd  das  ist  auch  schon  die  Gleichung  der  isothermischen  Curve 
fär  permanente  Gase. 

Die  Curve  ist  also  eine  gleichseitige  Hyperbel,  deren 
A'iMnptoten  mit  den  Coordinatenaxen  zusammenfallen. 

I$t  der  Anfaugszustand  durch  den  Druck  ;>,  und  das  spezi- 
fische Volumen  rj  gegeben,  so  ist  damit  auch  die  Constante  p^  v^ 
be«itimmt  und  die  Cur>e  ist  darstellbar;  da  aber  auch  die  Con- 
stante li  [a  +  t  ist .  so  ist  dieselbe  auch  durch  die  Temperatur 
allein  vollkommen  bestimmt,  die  Curve  lässt  sich  zeichnen, 
<'line  dass  man  die  Anfangswerthe  p^  und  r,  zu  kennen  braucht. 

Unter  -isodynamischer  Curve«  haben  wir  im  Fernem  (S.  38) 
diejenige  Cune  verstanden ,  nach  welcher  sich  der  Druck  p  des 
Körpers  mit  dem  Volumen  v  ändert,  wenn  die  ganze  innere 
Arbeit  P  constant  erhalten  wird,  also  rf  r"..=  0  ist. 


1 22  iVon  den  permanenten  Guen. 

• 

Es  fragt  sich  nun  zunächst,  in  welchem  Zusammenhange  hei 
permanenten  Gasen  die  innere  Arbeit  U  mit  Druck  und  Vo- 
lumen steht. 

Wir  sind  bei  den  allgemeinen  Untersuchungen  von  der  Formel 

dQ=  A  dU+d[L) 

ausgegangen  (8.  26)  und  erhielten  dann  für  den  Fall,  dass  der 
Körper  während  der  Zuführung  der  Wäimemenge  d  Q  einen  seinem 
eigenen  Drucke  gleichen  Widerstand  überwindet,  die  Gleichung 
weiter  in  der  Form: 

dQ  =  A  dlJ  +  pdv)  (S.  35) 

Für  permanente  Gase  ist«  diese  Gleichung  nun  auch  in  der 
Form: 

dQ  =  cdt+  ^^  ''+11  dv      .;G1.  65,  S.  120) 
zu  schreiben.    Aus  Formel  (67)  folgt  aber: 

— ^^ =/> 

Die  Substitution  in  voriger  Gleichung  giebt  daher: 

dQ  =  cdt  +  Apdv  (68) 

und  hieraus  ergiebt  sich  durch  Vergleich  mit  der  vorhin  angege- 
benen allgemeinen  Gleichung  die  wichtige  Relation: 

dU=^-dt  (69) 

Integrirt  man  diese  Gleichung,  indem  man  annimmt,  das 
Gas  sei  durch  irgend  welche  Znstandsänderung  aus  der  Anfangs- 
temperatur ^1  in  die  Endtemperatur  t  übergegangen,  so  findet 
sich  die  Veränderung  ZT —  IT^  der  Innern  Arbeit: 

U-  T^^=   "^   [t-h),  (70) 

oder  wenn  man  Druck  und  Volumen  im  Anfange  mit  px  und  r, 
und  am  Ende  mit />  und  v  bezeichnet  und  Gl.   (67)  beachtet: 
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U-U,=-^(pv-p,v,]  71) 

Hiernach  ist  also  für  permanente  Gase  die  Form  der  Funk- 
tion U=F[p,v)  (S.  27)  vollständig  bestimmt  und  es  ergiebt 
sich  überdies  nach  61.  (70)  das  wichtige  Resultat,  dass  die  Aen- 
derung  der  innem  Arbeit  sich  einfach  aus  der  Diflferenz  der  An- 
fangs- und  Endtemperatur  berechnen  lässt,  vorausgesetzt,  dass  im 
Anfang  und  am  Ende  Gleichgewichtszustand  stattfindet,  d.  h.  der 
äussere  Druck  dem  Gasdrucke  gleich  ist. 

Hat  das  Gas  während  des  Ueberganges  die  äussere  Arbeit 
L  verrichtet  und  wurde  die  Wärmemenge  Q  zugeführt,  so  be- 
steht nun  f1ir*Gase  (nach  Gl.  (15)8.  46)   allgemein  die  Gleichung: 

Q  =  c{t  —  t^)  +AL,  (72) 

oder  wenn  das  Gas  auf  dem  ganzen  Wege  der  Veränderung  einen 
seinem  Drucke  gleichen  Widerstand  tiberwindet: 


Q  =  c  [t  —  t^]  +  AXpdt  ;73) 


Schliessen  wir  nun  aus  dem  Vorstehenden  auf  das  Gesetz 
der  isodynamischen  Curve,  so  findet  sich  für  permanente  Gase 
ein  sehr  einfaches  Resultat. 

Bleibt  nämlich  die  innere  Arbeit  constant,  ist  also  dU=  Oy 
so  findet  sich  nach  Gl.  (69)  auch  dt  =  Oy  woraus  man  schliesst, 
dass  auch  keine  Temperaturänderungen  stattfinden. 
Die  isodynamische  Curve  der  permanenten  Gase  ist 
also  identisch  mit  der  isothermischen  Curve  der- 
selben. 

Die  beiden  Curven  aS  und  a  L^  der  Figur  19,  die  wir  auf 
S.  83  unsem  allgemeinen  Untersuchungen  zu  Grunde  legten, 
fallen  sonach  bei  permanenten  Gasen  zusammen  ^  die  Curven 
decken  sich  und  die  beiden  Punkte  e  und  /  fallen  auf  einander. 

Was  die  Wärmemenge  Q  betrifft,  die  man  einem  Gase  zu- 
führen muss,  um  es  aus  einem  gewissen  Zustand  in  einen  andern 
tiberzuftihren  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Anfangs-  und 
Endtemperatur  die  gleiche,  also  t=  f^  ist,  so  folgt  nach  Gl.  (72) 

Q  =  AL. 
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Nun  ist  aber  L  die  Arbeit,  welche  das  Gas  bei  seinem  lieber- 
gange  verrichtet  hat,  und  ^L  die  Wärmemenge,  welche  dieser 
Arbeit  entspricht  und  hierbei  verschwindet;  die  vorstehende  For- 
mel- lehrt  daher,  »dass  bei  einem  Gase  die  ganze  zugeleitete 
Wärmemenge  Q  in  Arbeit  verwandelt  wird,  wenn  die  Gasmasse 
aus  einem  Gleichgewichtszustand  in  einen  andern  Ubergefllhrt  wird 
und  wenn  in  beiden  Grenzzuständen  die  Temperatur 
die  gleiche  ist;  gleichgültig,  auf  welchem  Wege  der 
Uebergang  stattgefunden  hat.« 

Für  den  speziellen  Fall,  dass  das  Gas  während  dieses  lieber- 
ganges  einen  seinem  jeweiligen  Drucke  gleichen  Widerstand  über- 
wunden hat.  findet  sicl^die  erforderliche  Wärmemenge  nach  Gl.  (73) 


Q  =  A 

wenn  das  Endvolumen  mit  f>2  bezeichnet  wird. 

Da  hier  auf  dem  ganzen  Wege  die  Temperatur  constant 

ist,  so  folgt  nach  61.  (67) 

R  [a  -h  t 
P  =  — 

V 

und  daher  auch  durch  Substitution 


dr 


Q  =  AR  [a  -h  t 


1 

woraus    sich   ergiebt,    da   gemäss   der   Voraussetzung    auch    die 
Beziehung 

P\  ^\  =  Pi  ^'•>  ^=  R  [a  -\-  t 
gilt: 

Q^=ARa'{'t\o^x\.  —  =Apx  t',logn.— =-/4/>2^'2iogn.—      (74) 

'*!  '^l  ^\ 

n  welchen  Gleichungen  auch  statt  des  Verhältnisses  -=-  das  Ver- 

hältniss  —  substituirt  werden  kann. 

Die  Curve  Pi  P2    ;Fig.  23^ ,    nach  welcher  hier  die  Druck- 
änderungen  erfolgen,    ist   dann   nach    Obigem    eine   gleichseitige 
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Hyperbel  und  die  Arbeit  Z,  welche  das  Gas  bei  seinem  Ueber- 
gang  aus  dem  Zustande  Pi  in  den  Zustand  P^  verrichtet  (Ex- 
pansionsarbeit ftlr  das  Expansionsverhältniss  — ) ,  findet  sich  nach 
Gleichung  (73) : 


oder  nach  (74) 


L  = \pdv = 


A 


L  =  li  a-\-t)  logn.  —  =  /?,  t?i  logn.  —  =  p.^  v^  logn.  — 


751 


^\ 


»I 


^\ 


Diese  letzten  Gleichungen  für  die  vom  Gase  verrichtete  Arbeit 
sind  längst  bekannt,   da  sie  sich  auch  direct  unter  Annahme  des 
Mario tte'schen  Gesetzes  ableiten  lassen.    Das  Neue,  auf  welches 
die  mechanische  Wärmetheorie 
führt,   ist  aber,   dass  im  vor-  *'^^*  ^^* 

liegenden  Falle,  während  der 
Expansion  eine  Wärmezuleitung 
in  genau  vorgeschriebener  Art 
erfolgen  muss,  der  Art,  dass 
die  Wärmemenge  der  verrich- 
teten Arbeit  proportional  ist. 

Die  Gin.  (74)  u.  (75)  lehren 
ttberdies   noch,    dass   die   er- 
forderliehe Wärmemenge    und 
die    Grösse    der    gewonnenen 
Arbeit  unabhängig  von  der  Art  & 
des  Gases  sind.    Alle  perma- 
nenten Gase  brauchen  die  gleiche  Wärmemenge,   wenn  sie  auf 
dem  angenommenen  Wege  aus  dem  gleichen  durch  den  Druck  px 
und    das  Volumen    v^    gegebenen  Zustand   P]    in  den    Zustand 
P'i  [p^v^)  übergehen. 

Wird  umgekehrt  das  Gas  bei  constanter  Temperatur  vom 
Volumen  v^  auf  das  Volumen  v^  comprimirt,  so  gelten« die 
gegebenen  Gleichungen  ebenfalls;  Gl.  (75)  giebt  dann  die  auf- 
zuwendende Arbeit  und  (Gl.  74)  giebt  die  Wärmemenge,  die  dem 
Gase  während  des  Ueberganges  zu  entziehen  ist. 

Denken  wir  uns  z.  B.    in   einem  Cy linder   ein  Kilogramm 
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atmosphärische  Luft  von  der  Temperatur  ^,  =  30®  eingeseUoBflen. 
so  ist  die  Arbeit,  welche  das  Gas  bei  der  Ausdehnung  vom 
Volumen  r,  auf  das  Volumen  rj  =  — -  c,  bei  constanter  Tempe- 
ratur  verrichtet,  nach  Gl.   ;75" 

L  =  R:a  +  (  logn.  ^^  =2551,57  Meterkilogr. 

wobei  R  =  29.272  und  a  =  273  zu  setzen  ist. 

Die  Arbeit  berechnet  sich  also,  wenn  man  nur  die  Tempe- 
ratur und  das  Expansionsverhältniss  kennt. 

Der  Druck  px  geht  dabei  in  den  Werth  P2  =  -^  P\  über 
und  die  ganze  Wärmemenge,  welche  dem  Gase  während  des 
Ueberganges  zuzuflthren  ist  und  die  dabei  verschwindet,   ist 

Q  =  AL  =   -n ,  •  ^  =  6,0178  Calorien. 

424 

Die  Eigenschaft,  dass  die  isothermische  Curve  mit  der  iso- 
dynamischen Gurve  identisch  ist.  kommt  nur  den  permanenten 
Gasen  und  zwar  ohne  Zweifel  nur  den  vollkommenen  Gasen  zu. 

Nach  Gl.  (69)  und  (70)  erscheint  bei  Gasen  die  innere  Ar- 
beit U  als  eine  Funktion  der  Temperatur  allein,  so  dass 
also  die  innere  Arbeit  in  einem  gewissen  Gasquantnm  die  gleiche 
ist,  wenn  das  mit  der  Temperatur  der  Fall  ist,  welches  auch  das 
Volumen  dieser  Gasmasse  sein  mag.  Clausius*)  hat  zuerst 
diesen  Satz  in  bestimmter  Weise  ausgesprochen,  aber  zugleich 
hinzugefügt,  dass  der  Satz  wahrscheinlich  ftir  jedes  GaB  nur  in 
dem  Grade  genau  ist,  in  welchem  das  Gesetz  von  Mariotte  und 
Gay-Lussac  auf  dasselbe  Anwendung  findet. 

Zur  Beleuchtung  dieses  Zusatzes  keliren  wir  auf  einen  Augen- 
blick zu  den  allgemeinen  Betrachtungen  zurück,  die  wir  auf 
S.  24  angestellt  haben,  indem  wir  gleichzeitig  auf  die  wahr- 
scheinliche Constitution  der  Gase  Rücksicht  nehmen.  Es  wurde 
tioi^  ausgesprochen,  dass  die  Wärmemenge,  die  man  einem  Körper 
zuführt,   im  Allgemeinen  zu  dreierlei  verwendet  wird.     Zunächst 


*,    Claudius.   Abhandlungen.   I. 
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» 

wird  ein  Theil  zur  Verstärkung  der  Molekularbewegung  verbraucht, 
zur  Erhöhung  der  »Schwingungsarbeit«,  deren  Stärke  wir  un- 
mittelbar durch  die  Temperatur  beurtheilen.  Zweitens  findet 
eine  Veränderung  der  Mittellagen  der  schwingenden  Theilchen 
statt,  und  da  die  Theilchen  mit  gewissen  Kräften  (ohne  Zweifel 
anziehend;  auf  einander  wirken,  so  entspricht  dieser  Positions- 
änderung -eine  gewisse  Arbeit.  Endlich  wird  ein  dritter  Theil  der 
zugeftlhrten  Wärme  im  Allgemeinen  zu  äusserer  Arbeit  verbraucht. 

Bei  einem  vollkommenen  Gase  nimmt  man  nun  an,  dass 
die  kleinsten  Theilchen  ganz  aus  den  Sphären  ihrer  gegenseitigen 
Krafteinwirkungen  herausgetreten  sind,  dass  also  eine  Zuleitung 
von  Wärme  nur  zur  Erhöhung  der  Schwingungsarbeit  d.  h.  zur 
Erhöhung  der  Summe  der  lebendigen  Kraft  der  Bewegung  aller 
Theilchen  (Erhöhung  der  Temperatur  und  zu  äusserer  Arbeit 
verbraucht  wird. 

Wir  nehmen  also  an,  dass  bei  vollkommenen  Gasen  in  der 
Gl.   ;1    S.  25 

dQ  =  Aid  W  +dJ+  dL] 

in  der  wir  die  beiden  ersten  Glieder  zusammen  gefasst  und  den 
Zuwachs  der  innem  Arbeit  genannt  habeU;  das  Glied  dJ  Null  ist. 

In  Wirklichkeit  giebt  es  aber  kein  solches  Gas,  vielmehr 
darf  man  nur  sagen,  dass  das  Glied  dJ  um  so  kleiner  sein  wird, 
je  mehr  sich  ein  Gas  dem  Zustande  eines  vollkommenen  Gases 
nähert  und  dass  es  schon  bei  denjenigen  Gasen,  die  wir  zu  den 
permanenten  zählen,  wie  bei  der  atmosphärischen  Luft,  ver- 
schwindend klein  ist. 

Denken  wir  uns  die  Volumeneinheit  eines  wirklichen 
Grases  werde  bei  Consta ntem  Volumen  erwärmt,  so  wäre  die 
äussere  Arbeit  Null,  also  dL  =  i)]  machen  wir  nun  überdies  die 
sehr  wahrscheinliche  Annahme,  dass  die  Temperaturerhöhung  dt 
gleichzeitig  als  Maass  der  Vermehrung  der  Schwingungsarbeit  gilt, 
so  schreibt  sich  vorstehende  Gleichung  auch  in  folgender  Art: 

rföy  =  tadt  -|-  AdJ. 

Für  ein  vollkommenes  Gas  wäre  dJ=  i)  und  dann  wäre 
Ol  nach  Früherem  nichts  weiter  als  die  spezifische  Wärme  bei 
constantem  Volumen  (Raumcapacitätj ;  ist  aber  dJ  nicht  Null ,  so 
erhält  der  Werth,  den  wir  bisher  die  spezifische  Wärme  bei 
constantem  Volumen  genannt  haben,  eine. complicirte  Bedeutung; 
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ohne  Zweifel  ist  dJ  für  die  ErwärmuDg  unter  den  angenommenen 
Verhältnissen  positiv,  da  man  annehmen  mnss^  dass  die  kleinsten 
Theile  anziehend  auf  einander  wirken  und  der  Werth  dJ  die 
Arbeit  darstellt,  die  (selbst  bei  der  Erwärmung  unter  constantem 
Volumen)  auf  weitere  Zertheilung  ;Auflösung  von  Molekül-  und 
Atomgruppen)  verwendet  wird.  Rankine  nennt  den  Werth  ca 
vorstehender  Gleichung  die  wahre  spezifische  Wärme  und  nach 
dem  Angegebenen  wäre  daher  zu  sehliessen,  dass  die  spezifische 
Wärme  bei  constantem  Volumen  bei  einem  Gase  um  so  mehr 
von  der  wahren  spezifischen  Wärme  abweicht  und  zwar  um 
so  grosser  gegen  diese  ist,  je  weiter  das  Gas  vom  vollkom- 
menen Gaszustande  entfernt  liegt. 

Dieser  Satz  scheint  durch  die  Versuchswerthe ,  die  wir  in 
der  Zusammenstellung  auf  S.  110  und  S.  117  gegeben  haben,  be- 
stätigt zu  werden.  Der  Wasserstoff,  von  dem  wir  annehmen, 
dass  er  einem  vollkommenen  Gase  am  nächsten  steht,  zeigt  flir 
die  Raumcapacität  den  kleinsten  Werth,  für  die  andern  ange- 
führten Gase  weichen  die  Werthe  zwar  ausserordentlich  wenig 
ab,  stellen  sich  aber  doch  entschieden  höher.  Noch  stärker 
müsste,  wenn  diese  Schlüsse  richtig  sind,  der  Unterschied  hervor- 
treten^ wenn  wir  in  gleicher  Weise  für  Dämpfe  die  Rechnungen^ 
durchführen,  und  ein  solch^  stärkerer  Unterschied  tritt  auch  ent- 
schieden hervor. 

Dabei  ist  freilich  zu  bemerken,  dass  auch  die  chemische 
Zusammensetzung  der  Gase  und  Dämpfe  einen  Einfluss  hat.  Bei 
den  chemisch  einfachen  Gasen  und  bei  solchen  chemisch  zusammen- 
gesetzten Gasen,  die  bei  ihrer  Verbindung  keine  Volumenver- 
minderung erfahren,  stellt  sich  die  Raumcapacität  nahezu  wie 
bei  Wasserstoff  heraus,  nur  aus  oben  angeführtem  Grunde  um 
wenig  höher.  Bei  denjenigen  Gasen  aber,  deren  Volumen 
bei  der  chemischen  Verbindung  sich  in  gewissem  Verhältniss 
z.  B.  wie  3  :  2  vermindert,  stellt  sich  dann  auch  die  Raum- 
capacität nahe  im  gleichen  Verhältniss  grösser  heraus.-   Hierher 

gehört  z.  B.  die  Kohlensäure,    bei  welcher  dieses  Verhältniss -j- 

beträgt,  ebenso  ist  es  bei  Wasserdampf  der  Fall. 

So  ergiebt  sich  nach  Regnault  für  Kohlensäure  -Anmerkung 
S.  105]  7^=  19,i4.s  und  ihr  spezifisches  Gewicht  in  Hinsieht  der 
Luft  £=  1,52901  und  femer  fand  Regnault  für  die  Gewichts- 
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capacität  bei  constantem  Druck  c^  =  0,2169,  woraus  sich  uach 
Gl.  (62)  die  Gewichtscapacität  bei  constantem  Volumen  0,17 18 
berechnet  und  ebenso  auf  dem  oben  angegebenen  Wege  die 
Raumeapacität 

bei  constantem  Drucke    Wp  =  0,ooo  4289 
bei  constantem  Volumen  cop  =  0,ooo  3397 
and  hieraus 

K=  '^''=  1,262 

bestimmt. 

Ehe  man  nun  die  Kaumcapacität  bei  constantem  Volumen 
mit  der  der  einfachen  Gase  vergleicht,  muss  der  Werth  w„ 
im  Verhältniss  der  Verdichtung  verkleinert  werden;   man  erhält 

^  öl,  =  0,000  2264.   (S.  Zusammenstellung  auf  S.  117.) 

Man  erkennt  also  wieder  die  Abweichung  in  der  angezeigten 
Richtung;  freilich  sind  vorstehende  Werthe  nur  angenäherte,  da 
die  Kohlensäure  als  Dampf  keineswegs  das  Gesetz  von  Mariotte 
und  Gay-Lussac  genau  befolgt  und  überdies  auch  nach  Reg- 
jliault*)  die  spezifische  Wärme  bei  constantem  Drucke  gerade 
bei  der  Kohlensäure  sich  stark  mit  der  Temperatur  ändert.  End- 
lich ist  auch  der  Einfluss  der  chemischen  Verbindung  der  einzelnen 
Bestandtheile  und  der  damit  zusammenhängenden  Volumenände- 
rungen noch  viel  zu  wenig  bekannt.  (Vergl.  die  Abhandlungen 
von  Buff  und  Clausius  in  den  Annalen  der  Chemie  und  Pharm. 
Bd.  115.  S.  301  und  Bd.  118.  S.  lOG.) 

Aus  den  vorstehenden  allgemeinen  Betrachtungen  ist  zu 
schliessen,  dass  der  oben  für  Gase  abgeleitete  Satz  von  dem 
Zusamvienfallen  der  isothermischen  und  isodynamischen  Curve 
genau  nur  für  vollkommene  Gase  gültig  ist,  fllr  ein  wirkliches 
Gas  entfernen  sich  beide  Curven  um  so  mehr  von  einander,  je 
weiter  dasselbe  vom  Zustande  eines  vollkommenen  Gases  abliegt. 
Es  lässt  sich  übrigens  die  Richtung  der  Abweichung  beider 
Curven  leicht  errathen.  Lassen  wir  beide  Curven  vom  gleichen 
Punkte  ausgehen,  so  wird  sich  die  isodynamische  Curve  rascher 
der  Abscissenaxe  nähern,  als  die  isothermische  und  das  Auseinander- 


♦;  Regnault.     »Relation  etc.«    t.  2.  S.  128. 
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treten  beider  Gurren  wird  nm  so  anfTallender  sein,  je  mehr  das 
Gas  sich  dem  Dampfzustand  nähert ,  je  dichter  es  ist,  je  näher 
es  dem  Condensationspunkt  liegt.  Von  dieser  Abweichung«  die 
besonders  flir  atmosphärische  Luft  ganz  unmerklich  ist,  sehen 
wir  aber,  wie  mehrfach  schon  angedeutet  wurde,  im  Verlaufe  der 
weitem  Untersuchungen  ab. 


Von  der  adiabatisohen  Curve  der  permanenten  Oase* 

Unter  adiabatischer  Curve  verstehen  wir  nach  Rankine 
diejenige  Curve,  welche  angiebt,  nach  welchem  Gesetze  sich  der 
Druck  p  mit  dem  Volumen  v  ändert,  wenn  die  Volumenände- 
rungen  stattfinden,  ohne  dass  dem  Körper  Wärme  mit- 
getheilt  noch  entzogen  wird  und  wenn  dabei  der  Körper 
während  des  ganzen  Verlaufes  der  Aenderungen  einen  Druck 
überwindet,  der  seinem  eignen  Drucke  gleich  ist. 

Für  ein  Gas  war  nun  aber  nach  der  ersten  der  Gin.  (65; 


dQ  =    =   [vdp  +  y-pdv] 

und  da  die  Aenderungen  hier  ohne  Wärmemittheilung  und  ohne 
Wärmeentziehung  erfolgen  sollen,  so  ist  e/Q  =  0  und  man  erhält 

r  dp  -|-  x/>  rf  r  =  0 

oder  durch  pv  dividirt 

Integrirt  man  diese  Gleichung  und  setzt  man  den  anfäng- 
lichen Druck  pi  und  das  Anfangsvolumen  t'i  so  folgt : 

pt^  =  p^Vl^  (76) 

und  das  ist  die  Gleichung  der  adiabatischen  Curve 
der  permanenten  Gase  und  zwar  derjenigen  Curve,  welche 
durch  den  Punkt  [pi-Vi)  geht.  Ist  sonach  die  Lage  dieses  Punktes 
durch  die  Coordinaten  gegeben,  so  ist  der  Verlauf  der  Curve 
vollständig  bestimmt;  die  Constaute  der  Gleichung 
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pv^  =  Const. 
ist  einfach  P\tx^. 

Man  erkennt  ohne  Weiteres  den  Verlauf  der  adiabatischen 

« 

Linie;  die  Coordinatenaxen  sind  Asymptoten  zur  Curve,  dieselbe 
nähert  sich  aber  rascher  der  Abscissenaxe ,  als  die  isothermische 
und  isodynamische  Curve,  weil  fttr  atmosphärische  Luft  und  für 
die  andern  permanenten  Oase  x  =  1,410  also  x  >•  1  ist. 

Dass  der  Druck  eines  Gases  sich  nach  dem  Gesetze  ;7()) 
ändert,  wenn  die  Zustandsänderungen  ohne  Mittheilung  oder 
Entziehung  der  Wärme  erfolgen,  hat  zuerst,  allerdings  auf  anderm 
Wege,  Po i SS on  gefunden,  seitdem  ist  das  Gesetz  auf  verschiedene 
Weise  auch  von  andern  Schriftstellern  abgeleitet  worden. 

Bei  der  Aenderung  des  Zustandes  eines  Gases  auf  dem  an- 
gegebenen We^  finden  aber  auch  Temperaturänderungen  statt, 
die  sich  jedoch  leicht  verfolgen  lassen.  Aus  Gl.  (76'  folgt 
zunächst : 

Ist  die  Anfangstemperatur  i^ ,  so  ergiebt  sich  hieraus  mit 
KUcksicht  auf  Gl.  (67; 


Vi  \  «  —  1 


l'VJ 


und  dann  im  Weiteren  auch,  weil  nach  Gl.  (76) 


7>i 
folgt : 

X-  1 

'     a  +  ( 


=  (P)     '  (78) 


«  +  ^        ^Pi 

Nach  den  letzten  Gleichungen  lässt  sich  für  jeden  Augen- 
blick die  Temperatur  t  berechnen;  man  erkennt  Übrigens,  dass 
mit  einer  Volumen  zu  nähme  eine  Abnahme  der  Temperatur 
verbunden  ist.  Die  beiden  Gin.  (77)  und  (78)  hätten  sich  auch 
direkt  aus  der  zweiten  und  dritten  Gleichung  der  Gl.  (65)  durch 
die  Substitution  dQ  =  0  und  durch  Integration  finden  lassen. 
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Die  zuuächst  liegende  Frage  wäre  nun  diejenige  nach  der 
Arbeit,  welche  ein  Gas  verrichtet,  wenn  es  sich  ohne  Mitthei- 
lung und  Entziehung  von  Wärme  vom  Volumen  t?,  auf  das  Vo- 
lumen c-i  ausdehnt,  wobei  der  Druck  von  />\  auf />2  und  die  Tempe- 
ratur von  /i  auf  ^  sinkt.  Dieselbe  Arbeit  wäre  auch  aufzu- 
wenden, wenn  umgekehrt  das  Gas  [die  Gewichtseinheit  j  vom 
grössern  Volumen  v-i  auf  das  kleinere  t?i  unter  denselben  jUm- 
ständen  comprimirt  werden  sollte.  Da  hier  Q  =  0  ist,  so  findet 
sich  nach  Gl.   i73    sofort: 

dv 


0  =  c  [U  —  fy   +  A  [  p 

J  tl 


oder,  wenn  die  durch  das  Integral  angedecvtete  ikrbeit  mit  L  be- 
zeichnet wird: 

Wäre  sonach  die  Anfangs-  und  Endtemperatur  gegeben,  so 
Hesse  sich  die  Arbeit  leicht  berechnen.  Ein  Vergleich  der 
rechten  Seite  vorstehender  Gleichung  mit  Gl.  (70j  S.  122  zeigt 
überdies,  dass  die  gewonnene  Arbeit  L  gleich  der  Veränderung 
U^  —  l\  der  in uern  Arbeit  ist,  die  hier  in  einer  Abnahme 
besteht.  Wäre  umgekehrt  das  Gas  comprimirt  worden,  so  hätte 
eine  Zunahme  der  inner n  Arbeit  stattgefunden  und  zwar  genau 
um  den  Betrag  der  äussern  Arbeit.  Da  bei  permanenten  Gasen 
die  Zunahme  der  innern  Arbeit  sich  vollständig  als  Temperatur- 
erhöhung, als  Wärmevermehrung  zeigt,  so  haben  wir  hier  den 
einfachstea  Fall  der  directen  Umwandlung  von  Arbeit  in  Wärme 
vor  uns;  während  bei  der  Expansion  alle  verschwundene  W^änne 
vollständig  in  Arbeit  umgesetzt  wird. 

Ist,  wie  gewöhnlich  bei  vorliegender.  Aufgabe,  nicht  die 
Anfangs-  und  Endtemperatur  gegeben,  sondern  sind  die  Grössen 
i\  und  «2  oder  p^  und  pi  bekannt,  so  lässt  sich  die  Arbeit  L 
direkt  auch  nach  den  folgenden  Formeln  bereclmen.  Gl.  (71»^ 
schreibt  sich  auch  in  der  Form: 

oder  unter  Benutzuu^  dev  <il.    07,.  sowie  (H.    77    und  ;78i  : 
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oder  auch : 


^  =  iii^'^' 


'SOI 


in  welchen  Gleichungen  man  überdies  auch  noch  nach  Gl.   ;0f), 

c    _      1 

einsetzen  kann. 

Die  vorstehenden  Gleichungen  mögen  durch  ein  Beispiel  er- 
läutert werden. 

Es  sei  in  einem  Cylinder  die  Gewichtseinheit  Gas  (atmosphä- 
rische Luft)  eingeschlossen,  dessen  Temperatur  /,  =:  30^  C.  und 
dessen  Druck  Vj^  Atmosphären  beträgt    p^  =  1,5.10334). 

Das  Volumen  berechnet  sich  dann  nach  Gl.   (67) 

r,  =      ■   ^  '-  =  — ^ ^- — -^— !-  =  0,057218  Cubikmeter 

Pi  Pi 

und  dann  die  Constante  der  dem  Antangszustande  entsprechenden 
adiabatischen  Curve: 

p^  c^*  =  2744,61 . 

Soll  nun  die  Expansion  des  Gases  ohne  Mittheilung  und 
Entziehung  von  Wärme  so  weit  stattfinden,  bis  die  Spannung  auf 
eine  Atmosphäre  [p^  =  i0334j  gesunken  ist,  so  folgt  das  Expan- 
sionsverhältniss 

Die  Endtemperatur  findet  sich  aus  Gl.   (78) 

X—  1 

«  +  ^       \P\I 
i¥oraus  folgt: 
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rt  +  Cj  =  269,297« 
lind  (iaher 

Die  Temi>eratur  sinkt  also  von  +30*  auf  — 3,7*.  Die 
Arbeit,  welche  daa  Gas  hierbei  verrichtet,  ist  nach  Gl.  (79),  wena 
p  =  Ü,iti847  ;S.  117)  gesetzt  wird; 

L  =  -^  [ti  —  h]  =  2407,2  Meterkilogr. 
und  die  verschwundene  Wärmemenge: 

AL  =  5,6774  Calorien. 
(Vergl.  das  Beispiel  auf  S.  126.] 

Dnrch  die  vorstehenden  Untcrsuchnngen  ist  nun  für  per- 
manente Gase  das  Gesetz  festgeetellt ,  welchem  jede  der  drei 
Curven,  die  isothermische,  isodynamische  und  adiabatische  Curve, 
die  wir  im  allgemeinen  Theil  unserer  Untcrsuchnngen  (1.  Ab- 
schnitt) bei  den  graphischen  Darstellungen  eingeführt  haben, 
unterworfen  sind. 

Die  Untersuchungen,  welche  wir  bei  Etetrachtnng  der  unvoll- 
ständigen, aber  umkehrbaren  KreisprozeBse  auf  S.  S2 
angestellt  haben,  laseen  sich  jetzt  leicht  auf  permanente  Gaee 
Übertragen. 

Denken  wir  uns  die  Gewichtseinheit  Luft  sei  in  ihrem  An- 
fangsznstand a  (Fig.  24]  durch  das  Volumen  ri   und  den  Druck 


Fig.  24. 


fi,  gegeben  und  ändere  nun 
arbeitsvemchtend  unter  Uit- 
theilung  der  entsprechenden 
Wärmemengen  und  unter  Ue- 
berwindungeinesdem  Drucke 
gleichen  Widerstands  Druck 
und  Volumen  nach  dem  Ge- 
setze der  Curve  a  c  h  d, 
gehe  auf  diesem  (umkehrba- 
ren] Wege  in  den  Zustand  d 
Über,  der  durch  das  Volumen 
"  '■■  ^'  "^        ''       v-i   und   den  Druck  pi   ge- 

geben ist,  dann  giebt  die  horizontal  schraHirte  Fläche  die  Arbeit, 
welche  das  Gas  verrichtet  hat. 
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Um  nun  die  Veränderung  der  innern  Arbeit  zu  ermitteln, 
legten  wir  durch  den  Endpunkt  d  die  adiabatische  Linie  d  A  und 
durch  den  Anfangspunkt  a  die  isodynamische  Curve  a  U,  die 
nun  hier  bei  einem  Gase  gleichzeitig  auch  die  isothermische 
Curve  repräsentirt.  Dem  Durchschnittspunkte/ mag  die  Abscisse  03 
und  die  Ordinate /;;{  entsprechen.  (Es  sei  dabei  wiederholt  erwähnt, 
dass  die  vertical  schraffirte  Fläche  die  Veränderung  der  innern 
Arbeit  darstellt  und  dass  beide  schraffirten  Flächen  vereinigt  die 
in  Arbeit  gemessene  Wärmemenge  geben,  welche  dem  Gase  auf 
dem  Wege  acbd  von  aussen  mitzutheilen  war.)  Für  ein  Gas  lassen 
sich  nun  jetzt  die  beiden  Curven  leicht  ziehen ;  die  Curve  a  ü  ist 
eine  gleichseitige  Hyperbel  von  der  Gleichung 

und  der  Verlauf  der  adiabatischen  Linie  bestimmt  sich  durch  die 
Gleichung 

Die  Coordinaten  p-^  und  v^  des  Durchschnittspunktes  /  be- 
Btimmen  sich  dann  aus  den  Gleichungen 

Pz  »3  =P\^\,       •  P.\  H^  =  P2  H^y 

woraus  sich,  wenn  man  die  dem   Anfangs-  und  Endzustande  a 
und  d  entsprechenden  Temperaturen  t^  und  t^  aus  den  Gleichungen 

p^Vx  =  i^ (a  +  tx )  und  p^t)2  =  R[a  +  t^) 

bestimmt,  leicht  findet: 

1  __x_ 

Die  Veränderung  der  innern  Arbeit  (vertical  schraffirte  Fläche) 
ist  nach  Obigem  einfach: 

Wir  fanden  nun  aber  auf  Grund  der  Gl.  (47),  S.  83^  im 
Weitem  noch  den  Satz,  dass  das  Integral 
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P  = 


eine  constante  Gii^sse  sei,  auf  welchem  umkehrbaren  Wege  aach 
ein  Körper  von  einem  Pankte  a  einer  adiabatiachen  Linie  nach 
irgend  einem  andern  Punkte  [c,  d  oder  /  Fig.  24)  einer  zweften 
adiabatigchen  Linie  übergeht.  Es  fragt  sich  nun,  weiche  Form 
vorstehender  Ausdruck  bei  Oasen  annimmt  und  ob  das  angege- 
bene Gesetz  bestätigt  wird. 

•  Setzen  wir  die  bekannte  Beziehung  S=  a  +  /  ein ,  so  folgt; 

a 
r     da 


Nun  ist  für  Gase  nach  Gl.  (65, 

c 
dQ  ^=  -—  [cdp  +  %pdv 

Dividirt  man  auf  beiden  Seiten  mit  Apt  und  berttcksichtigt 
man  die  Beziehung 

R  [a  +  t]  =^pv, 

so  folgt: 

dQ       _r_  idp  dv\ 

oder 

Hieraus  folgt  durch  Integration,  für  den  Uebergang  aus  de^^ 
Anfangszustand  [p^vi]  in  den  Endzustand  {p2,f>2)' 


_C     dQ       _ 

JAla  +  t)  - 


-^logn.^  (81 


Nun  ist  aber  />,  v^^  die  Constante  der  durch  a  gehenden  und 
/>2«?2*  die  Constante  der  durch  d  gehenden  adiabatischen  Linie, 
und  daher,  wenn  man  diese  Constanten  mit  (7i  und  C2  bezeichnet 
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Es  findet  sieh  also  obige  Behauptung  für  Gase  vollständig 
Btätigt.  Der  Werth  P  des  angezeigten  Integrales  hängt  nur 
n  den  Constanten  der  beiden  durch  a  und  d  gehenden  adia- 
tischen  Linien  und  von  der  Gewichtscapacität  bei  constantem 
)lumen  ftir  das  betreffende  Oas  ab;  gleichgültig,  auf  welcher 
irve  der  Uebergang  stattfand,  und  welche  Lage  der  Ausgangs- 
inkt a  auf  der  ersten  und  der  Endpunkt  d  auf  der  zweiten 
irve  haben  mag.  Hätte  der  Uebergang  auf  der  isodynamischen 
ler  was  hier  dasselbe  ist,  auf  der  isothermischen  Curve  statt- 
ifunden,  d.  h.  wäre  das  Gas  aus  dem  Anfangszustand  a  (Fig.  24] 
if  der  Curve  a  U  unter  Constanthalten  der  Temperatur  in  den 
ndzustand  /  übergegangen,  so  wäre 

ad  daher  nach  Gl.  (81 


"'■Ä^^-m 


=        ^      logn.^-- 
er  mit  Rücksicht  auf  Gl.  ,66 

Sun  ist  aber  nach  Gl.  (74;  die  Wärmemenge  Qx ,  welche  bei 
5sem  Uebergange  ibei  constanter  Temperatur)  zuzuführen  ist: 

Qi  =AR  [a  +  ty  logn. -^ 
lier  folgt  endlich  auch : 


P  = 


A  (a-f-^i' 

Ä  vollständiger  Uebereinstimmung  mit  dem  durch  Gl.  (48  ,  [S.  84 
ausgesprochenen  Satze. 
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Verhalten  der  Oase,  wenn  die  Zustandsanderungen 
auf  umkehrbarem  Wege  erfolgen. 

Bei  den  l'Dtemiehaiigen ,  die  wir  im  Vorigen  angestellt 
haben  und  bei  Aufetelliuig  der  Hauptgleiehnngen  haben  wir 
voraasgesetzt.  dass  das  Gas  während  der  mit  ihm  Torgenommenen 
Aendernngen  fortwihrend  einem  äussern  Dmeke  ausgesetzt  ist. 
der  in  jedem  Augenblicke  dem  Gasdrücke  ^eich  oder  nnr  unendlich 
wenig  davon  verschieden  ist.  In  den  meisten  Fällen  der  An- 
wendung ist  Duu  auch  diese  Bedingung  erfliUt.  aber  auch  nur  in 
solchen  Fällen  darf  man  die  Hanptgleichangen  65  unmittelbar 
verwenden.  • 

Es  wird  zweekmässi«:  sein,  einige  Falle  dieser  «^  noch  näher 
zu  behandeln,  um  die  Bedeutung  und  die  Art  des  Gebrauches  der 
allgemeinen  Gin.  H5  bis  67  noch  mehr  hervortreten  zu  lassen. 
Wir  haben  zwar  schon  durch  die  Untersuchung  fiber  den  Verlauf 
der    isothennischen .    der   isod^namis^en   und  der  adiabatischen 

m 

Curve  der  Gase  die  wichtigsten  Pl^obleme  dieser  Art  erledigt, 
doch  kommen  noch  einige  andre  Probleme  vor.  die  hier  Erwähnung 
verdienen.  Gewöhnlich  ist  das  Gesetz  gegeben,  nach*  welchem 
sich  der  äussere  Druck,  oder  was  hier  dasselbe  ist,  der  Grasdmck 
mit  dem  Volumen  ändern  soll  und  es  fragt  sich,  welches  der  End- 
zustand des  Gases  ist.  nach  welchem  Gesetze  die  ^Ottheilung  oder 
Entziehung  von  Wärme  stattfinden  mn<is.  und  welches  die  Aen- 
derung  der  innem  Arbeit  isi. 

Problem  1.  Verhalten  de*  Gases  bei  der  Erwär- 
mung bei  constantem  Volumen. 

Denken  wir  uns.  die  Gewichtseinheit  eines  Gases  vom  Vo- 
lumen r,  dem  Drucke  /k  und  der  Tempefatar  t^  soll  ohne  Aen- 
derung  des  Volumens  bis  zur  Teaqmamr  t  erwärmt  \verden,  so 
findet  sich  zunächst  aus  den  beiden  Gkkkangen:    S.  Gl.  67 

^  r,  =  Ä    .:  —  •     Msd  /K  r.  =  Ä   «  +  f* 

durch  Division  der  Dreck  9.  an  Ende 

4  —  •* 


-l  — 


>2i 
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Femer  folgt  nach  der  zweiten  Gl.  (65),  weil  o  constant,  also 

=  0  ist 

dQ  =  cdt 

er  dnrcb  Integration  die  erforderliche  Wärmemenge 

Q  =  c[h- 1,)  (83) 

Die  Yerändemng  der  innern  Arbeit  findet  sich  endlich  nach 
l.    7o: 

L\-U,=^[h-t,]=^  84) 

onus  folgt,  dass  hier  die  ganze  zugeführte  Wärme  zur  Erhöhung 
CT  innem  Arbeft  verwendet  wird ;  bei  Gasen  besteht  diese  Arbeit 
beo  nur  in  Sehwingungsarbeit ,  deren  Vermehrung  sich  direct 
Itreh  die  Temperatur  bestimmt. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  dass  die  Gleichungen  auch  für 
ia  umgekehrten  Fall,  d.h.  für  Abkühlung,  für  Wärmeentziehung 
»hen;  dann  ist  einfach  /2<C^i  und  Pi<^P\  und  es  stellt  sich  Q 
sowohl,  als  die  Veränderung  der  innern  Arbeit  negativ  heraus. 

Wäre  z.  B.  die  Anfangstemperatur  t^  =  30<*  und  der  Anfangs- 
dniek  1^^  Atmosphären  und  es  sollte  das  Gas  so  weit  abge- 
kth lt.  werden,  bis  der  Druck  nur  noch  eine  Atmosphäre  be- 
tritt, 80  wäre  in  Gl.   (82) 


Jh         '^ 
«nd  dann  folgt  die  Endtemperatur 

P\ 
Die  Wärmemenge  Q  ist  nach    83) 

g  =  0,16S47   —71—30)  =  —  17,0J5  Wärmeeinheiten. 

Das  negative  Zeichen  bedeutet,  dass  hier  Wärmeentziehung 
^ttfinden  muss. 

Die  Veränderung  der  innern  Arbeit    Abnahme]  beträgt 

-—-  =  424  .  17,015  =  7214,4  Meterkilogr. 


140  Von  den  permanenten  Gasen. 

Problem  2.  Verhalten  des  Gases  bei  der  Erwär- 
mung unter  constantem  Drucke. 

Sei  der  Anfangszustaud,  wie  vorhin,  durch  die  Werthe  p^,  n 
und  ti  gegeben;  soll  nun  die  Ausdehnung  oder  Zusammendrückung 
bei  constantem  Drucke  soweit  erfolgen  bis  das  Volumen  r^  ge- 
worden ist,  so  folgt  zunächst  nach  derselben  61.  (67)  wie  vorhin 
die  Endtemi)eratur  t^  aus 

a  +  ^2        ^2 


tf  +  ^i 


:85 


Femer  ist  nach  der  letzten  der  Gin.   (65)  weil  p  constant. 

also  dp  =  0  ist 

dQ  =  xcdf,  • 

also  die  erforderliche  Wärmemenge 

Q  z=  XC[t2  —  ti  iS6, 

Die  Veränderung    der    innern  Arbeit    ist    wie    immer   nach 

Gl.   .701 

und  die  äusaere  Arbeit  folgt,  weil  ^i  constant  ist 


/' 


Wäre  z.  B.  die  Temperatur  der  Gewichtseinheit  eines  Gases 
/j  =  30  [und  sollte  das  Volumen  bei  constantem  Drucke  von  ri 

auf  t?2  =  -3-  Ox   wachsen,  so  findet  sich  nach  (85) 

die  Endtemperatur  1^  =  1^1^. 

Die  erforderliche  Wärmemenge  ist  wegen  xc  =  0,23751 

Q  =  23,9885  Calorien. 

Die  Veränderung  der  innern  Arbeit  folgt 

IZ^  —  CT,  =  7214,4  Meterkilogr. 

und  die  äussere  Arbeit 

L  =  29,272  (131  —  30   =  2956,5  Meterkilogr. 
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Beide  Arbeiten  zusammeDgenommen  und  in  Wärme  ausge- 
drückt geben 

7214,4  +  2Ü5Ö,5        ^.,         .,  .    . 

4x4 

d.  h.  es  ergiebt  sich  die  zugeftihrte  Wärmemenge,  wie  das  nach 
den  < Grundsätzen,  auf  denen  obige  Formehi  ruhen,  sein  muss. 

Problem  3.  Verhalten  des  Gases,  wenn  die  Zu- 
8t aiidsänderungen  nach  dem  Gesetze  pc-  =  Const, 
e  r folgen  sollen. 

Behalten  wir  hier  die  bisherige  Bezeichnung  bei,  so  ist  das 
Gesetz  der  Druck-  und  Volumenänderung 

Hieraus  folgt  aber 


oder  nach  Gl.   (67^ 


P'l  ^1 

P\  '*l 

«  +  ^2  _ 

Co 

wonach  sich  die  Endtemperatur  ^2  berechnet.  Man  erkennt,  dass 
mit  einer  Ausdehnung  von  «?,  auf  C2  eine  starke  Temperatur- 
ern i'e  drigung  eintritt.  Die  Arbeit,  welche  das  Gas  bei  seiner 
Aasdehnung  verrichtet,  ist: 


der   mit   Benutzung  der  zuerst  gegebenen  Gleichung 
«<.    uach  Gl.    G7.  auch 

/.  =  M  A  -  /,; 

L)ic    Veränderung  der  Innern  Arbeit  beträgt  in  allen   Fällen 

*        A     '         ' 
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und  endlich  die  zuzuführende  Wärmemenge 

Q  =  A  [r2—  T\    +  AL 

=  — r  ;/,  -  /,i  +Alt  M—ti 

oder  mit  Rücksicht  auf  Gl.   \m\ 

Q  =  r  :x  —  2;  it,  —  f^ 

welcher  Werth,  ebenso  wie  die  innere  Arbeit  negativ  ausfUIlt, 
wenn  eine  Ausdehnung  des  Gases  stattfindet,  und  positiv  bd 
Compression.  Es  liess  sich  dieses  Resultat  erwarten,  da  die  an- 
genommene Spannungscur>'e  sich  rascher,  als  die  adiabatische 
Linie  der  Abscissenaxe  nähert. 

Soll  der  Druck  sich  nach  dem  angenommenen  Gesetze  ändern, 
so  muss  während  der  Expansion  des  Gases  noch  Wärme  abge- 
leitet werden  und  zwar  i^t  ftlr  Luft,  weil  c  =  0,1684"  und 
x  =  1,410  ist,  nach  der  letzten  Gleichung 

Q  =  —  0,09940  '7,  —  ^2 - 

Die  innere  Arbeit  nimmt  daher  aus  doppelten  Gründen  ab, 
ein  Theil  wird  als  Wärme  dem  Gase  direct  entzogen,  der  andre 
Theil  erscheint  als  äussere  Arbeit. 

Zahlenbeispiel:  Es  soll  die  Gewichtseinheit  Luft  von 
tx  =  30^  Temperatur  nach  dem  angenommenen  Gesetze  von  fi 

auf   r2  =  y   i\   expandiren ;    dann   ist  nach  vorstehenden  ■  Glei- 
chungen die  Endtemperatur 

2 

Die  äussere  Arbeit  folgt  dann: 
L  =  R  (/i  —  f^]  =  29,272  (30  4-  45,75   =  2217,35  Meterkil. 
Die  Veränderung  der  innem  Arbeit 


/.^  =  £i  (r/  +  /^ ,  —  a  =  _  45,75. 

Co 


l\  —  l\=-^  [f^  —  /,;  =  —  5410,92  Meterkil. 

A 

Endlich  folgt  die  Wärmemenge: 

Q  =  —  0,09940  (30  +  45,75   ==  —  7,530  Calorieu. 

Das  negative  Zeichen  deutet,  wie  erwähnt],   darauf  hin,  dass 
man   während  der  Expansion   im    vorliegenden  Falle    dem   Gase 
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eine  Wärmemenge  von  7,530  Cal.  entziehen  müsste;  bei  der 
Compression  in  gleicher  Art  wäre  diese  Wärmemenge  zuzu- 
führen. 

Die  Result&te  aller  einzelnen  ftobleme,  die  bis  jetzt  be- 
handelt wurden,  lassen  sieh  durch  allgemeinere  Formeln  dar- 
stellen. 

Nehmen  wir  allgemein  an,  die  Curve  der  Druckänderungen 
befolge  das  Gesetz: 

wobei  m  und  n  beliebige  ganze  oder  gebrochene,  positive  oder 
negative  Zahlen  bedeuten,  so  folgt  unter  Beibehaltung  der  bis- 
herigen Bezeichnung 

Hieraus  folgt  zunächst: 

•  m  m 

oder  nach  Gl.  (67)  zur  Berechnung  der  Temperatur  ^  die  Formel : 

n  —  m 

Die  Arbeit  des  Gases  ergiebt  sich: 


L  =  lpdt=p,vi'»  |-^=  ^^^Pi 


'-(tri 


ri 

Benutzt  man  hier  zur  weitern  Umformung  Gl.  (88)  und  setzt 
man  pi  r,  =  Ä  (a-|-/i),  so  ergiebt  sich  auch 

i  =  — ^-Ä  (^1-/2^ 

oder  wenn  man.  noch  R  aus  Gl.  (66)  bestimmt 
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Die  Veränderung  der  innem  Arbeit  ist  nach  (61.  70; 


c 


.     L-i  ^1   =      ^     t, /i;  ^  (90/ 

und  endlich  die  Wärmemenge  Q,  welche  dem  Grase  zugeAlhrt 
werden  muss 

Q  =  A    U>—L\+L 
oder  die  vorigen  Werthe  substituirt  und  reducirt,  giebt: 

Q=  '^-'"-  v[t,-t,)  (91. 

n —  m 

Durch  die  vorstehenden  Formeln  ist  die  Lösung  einer  unend- 
lichen Menge  von  Problemen  gegeben ;  sie  umfassen  zunächst  auch 
alle  einzelnen  Fälle,  die  wir  oben  schon  behandelt  haben. 

Setzen  wir  m  =  1  und  n  =  2,  so  ergeben  sich  alle  Formeln 
des  oben  behandelten  dritten  Problems.  ^ 

Setzen  wir  /*  =  0  so  ergiebt  Gl.  (87} 

P=P\ 

d.  h.  Volumenänderung  bei  constantem  Drucke;  es  erscheinen  die 
einzelnen  Formeln  des  zweiten  Problems.  Die  Substitution  m  =  0 
löst  ebenso  das  erste  Problem,  Verhalten  des  Gases  bei  der  Er- 
wärmung unter  constantem  Volumen. 

Femer  giebt  die  Annahme      =  y.  nach  Gl.   91    Q  =  0  und 

7)1 

auch  im  Uebrigen  erscheinen  die  Gleichungen,  welche  der  Druck- 
änderung  nach  der  adiabatischen  Linie  entsprechen. 

Nur  in  dem  Falle  ii  =  m  versagen  die  Formeln  ihre  Dienste : 
Gl.  ;88j  zeigt  aber,  dass  unter  dieser  Annahme  die  Temperatur 
constant  bleibt,  es  ist  ^^  =  /i,  die  Formeln  89  und  ;91  geben 
dann  die  unbestimmten  Werthe 

A  =   H   und  Q  =  l 

Dieser  Ausnahmefall  entspricht  aber  der  Druckänderung  nach 
der  isothermischen  und  isodynamischen  Curve  und  für  diesen  Fall 
sind  oben    S.  124;  die  Resultate  gegeben  worden. 

Denken   wir  allgemein  an  Expansion,   an   eine   Ausdehnung 


Zustandsänderungen  auf  umkehrbarem  Wege.  145 

des  Gases,  so  fällt  nach  Gl.  ^91    die  Wärmemenge  Q  positiv  aus, 
d.  h.  es  ist  eine  Mittheilung  von  Wärme  nöthig.  wenn 

-  <  X. 

m 

Ist  auch  noch  —  <  1,   so  findet  nach  Gl.    88)  Temperatur- 

m 

zunähme  statt. 

Gl.  ;9l)  zeigt  ferner,  dass  in  allen  diesen  Fällen  die  Wärme- 
menge Q  der  Temperaturänderung  ti  —  /^  direct  proportional 
ist  ;' dasselbe  ist  nach  Gl.  [89)  und  (90)  mit  der  äussern  und  der 
Veränderung  der  innem  Arbeit  der  Fall) .  Es  ist  daher  der  Werth 

c  ;92. 

m  —  n  '     ' 

in    Gl.    i91)    im    gewöhnlichen    Sprachgebrauche    als    die    spe- 
zifische Wärme  des  Gases  für  das  Aenderungsgesetz 

p^  r«  =  Const. 

anzusehen. 

Es  lässt  sich  übrigens  leicht  nachweisen,  dass  nur  unter 
Annahme  des  vorstehenden  Gesetzes  der  Druckänderungen  von  einer 
spezifischen  Wärme  des  Gases  im  angegebenen  Sinne  die  Rede  sein 
kann;  mit  andern  Worten,  dass  nur  unter  dieser  Annahme  die 
niitgetheilte  Wärmemenge  der  Temperaturerhöhung  proportional  ist. 

Setzen  wir  nämlich 

wo  l  irgend  eine  constante  Grösse  bedeutet,  so  ergiebt  sich  durch 
Substitution  in  die  erste  der  Gleichungen    65) 

tlQ  =  Idt  =    ^    .tdp  -\-  A,pdv], 

Aus  der  Differentiation  der  Gl.   (67    folgt  aber 

dt  =  ^rT  [vdp  -\-pdv) 

und  das  in  voriger  Gleichung  benutzt,  giebt 

vdp  [Iß —  c)  =  pdv  (xc  —  l) 
oder  durch  pc  dividirt: 

Z  «  n  n  «  r  ,  W&rntetheori«.  10 
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'    p  c 

and  die  Integration  dieser  Gleichung  führt,  weil  A,  r  und  x  con- 
stante  Grössen  sind,  wie  man  leicht  verfolgen  kann,  auf  die  ge- 
gebene Form 

;>w*p«  =  Con8t.. 

wobei  m  =  X  —  c  und  n  =  X  —  xr  bedeutet. 

Die  Substitution  dieser  Werthe  in  Gl.  92)  giebt  dann,  wie 
es  der  Voraussetzung  gemäss  zu  erwarten  ist: 

my,  —  71  , 

c  =  >.. 

m  —  n 

Für  jede  andere  Annahme  in  Betreff  des  Gesetzes  der 
Druckänderung  ist  dann  die  Wärmemenge  Q  nicht  mehr  einfach 
der  Temperaturänderung  proportional;  vielmehr  wird  sieh  im 
Allgemeinen  dann  der  Werth  Q  als  eine  Funktion  von  ^  und  r 
oder  t  und  p  herausstellen. 


Verhalten  der  Oase,  wenn  die  Zustandsänderungen 
auf  nicht  iimkehrbarem  Wege  erfolgen. 

Bei  den  obigen  Untersuchungen  wurde  jederzeit  vorausgesetzt, 
dass  ein  Gas  bei  seiner  Expansion  einen  seinem  Drucke  gleichen 
Widerstand  zu  überwinden  habe,  dass  also  in  jedem  Momente 
(xleichheit  zwischen  dem  äussern  Drucke  und  dem  Gasdrücke 
stattfinde.  Dieser  Fall  tritt  jederzeit  ein ,  wenn  die  Ausdehnung 
verhältuissmässig  langsam  erfolgt. 

Ist  nun  aber  der  äussere  Druck  während  der  Zustands- 
änderungen im  Allgemeinen  kleiner  als  der  Gasdruck,  ein  Fall. 
der  hier  allein  in  Betracht  kommt,  so  gestalten  sich  die  Ver- 
hältnisse wesentlich  anders,  wie  das  schon  im  ersten  Abschnitte 
S.  85  u.  f.  erläutert  worden  ist;  in  diesem  Falle  gelten  für  Gase 
die  Hauptgleichungen  nicht  mehr  und  man  ist  auch  dann  im 
Allgemeinen  nicht  im  Stande,  die  Zustandsänderungen  Schritt 
auf  Schritt  zu  verfolgen,  sondern  kann  nur  unter  gewissen  Voraus- 
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tsetzungen  den  Endzustand  des  Gases,  wenn  das  Gleichgewicht 
wieder  eingetreten  ist.  ermitteln. 

Denken  wir  uns  in  einem  Cjiinder  durch  einen  bewegliclien, 
aber  gewichtslosen  Kolben  die  Gewichtseinheit  eines  Gases 
eingeschlossen ;  der  Druck  des  Gases  sei  pi  und  das  Volumen  r, ; 
das  Gas  befinde  sich  im  Ruhezustand  und  der  Kolben  sei  auch 
zunächst  zur  Erhaltung  des  Gleichgewichtes  pro  Flächeneinheit 
mit  />,  belastet.  Es  soll  nun  plötzlich  der  äussere  Druck  auf 
den  kleinern  Werth  p\  sinken.  Die  Folge  davon  wird  eine 
plötzliche  Ausdehnung  des  Gases  sein, 
der  Kolben  wird  zurückgetrieben  und  *°* 

der  äussere  veränderliche  oder  con-       i^       ,  *, 
staute  Druck //  (Fig.  25)  wird  vom        i 
Gase  lll>erwunden.    Sobald  das  Vo-       j  } 

lumep  den  Werth  i\  erreicht  hat, 
in  welchem  Augenblicke  der  äussere 
Druck  p'2  ist ,  soll  der  Kolben  plötz- 
lich festgehalten  werden.  Im  Mo- 
mente des  Anhaltens  des  Kolbens 
ist  aber  offenbar  das  Gas  in  heftiger, 
offener,  wrbelnder  Bewegung,   das 

Gas  wird  erst  nach  und  nach  in  den  Ruhezustand  übergehen  und 
dabei  wird  sich  die  offene  Bewegung  in  Molekularbewegung,  d.  h. 
in  Wärme  umsetzen:  der  Drück  des  Gases  gegen  den  Kolben 
erhöht  sich  rasch  vom  Werthe  p^  auf  den  Werth  p2  und  in 
jrleichem  Maasse  muss,  da  der  Kolben  festgehalten  werden  soll, 
der  Druck  von  aussen  gegen  den  Kolben  gesteigert  werden.  Ist 
nnn  beim  Druck  p^  und  Volumen  r^  der  Gleichgewichtszustand 
wieder  eingetreten,  so  hat  doch  hier  der  Uebergang  aus  dem 
Anfangszustand  a  in  den  Endzustand  b  in  ganz  anderer  Art  statt- 
jjrefunden.  als  bei  den  bisher  behandelten  Fällen;  es  steht  näm- 
lich, wenn  wir  noch  annehmen,  dass  während  des  üeberganges 
die  Wännemenge  Q  zugeführt  wurde,  diese  Wärmemenge  in  gar 
keiner  Beziehung  zur  Aenderung  des  äussern  Druckes  und  zu 
der  äussern  Arbeit.  Früher  war  durch  Angabe  des  Gesetzes, 
nach  welchem  sich  der  Druck  mit  dem  Volumen  ändert,  sofort 
auch  das  Gesetz  der  Wärmezuführung  durch  Benutzung  der 
Gleichungen  ((>5;  bestimmt.  Hier  aber  erfordert  die  Lösung  der 
Aufgabe  noch  eine  weitere  Angabe. 

10» 
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Stellen  wir  uns  vor,  es  sei  der  Anfangsznstand  a  durch  die 
Werthe  pi ,  r,  und  /{  und  der  Endzustand  b  durch  die  Wertfae  fj? 
^2  und  t^  bestimmt ;  femer  sei  gegeben  das  Gesetz,  nach  welchem 
sich  der  äussere  Druck  p  mit  dem  Volumen  ändert ,  dann  ist  f&r 
Gase  die  Veränderung  der  innem  Arbeit  U2  —  Ux;  da  diese  un- 
abhängig von  def  Art  des  Ueberganges  ist  und  da  im  Anüange 
und  am  Ende  der  Gleichgewichtszustand  vorhanden  ist,  so  folgt 
wie  früher: 

Die  äussere  Arbeit  hingegen 


^Vi 


und    daher  ergiebt   sich  die  Wärmemenge  Q,   die   während   des 
Ueberganges  zugeleitet  wurde: 

Q  =  A(U2—T\)  +AL 
oder 


Q  =  c  h  —  U)  +  A\wdt>  .93t 


Diese  Gleichung  unterscheidet  -  sich  von  der  früher  benatzten 
Gl.  (73)  nur  dadurch,  dass  p  statt  p  unter  dem  Integral  erscheint; 
der  Druck  p  oder  vielmehr  sein  Anfangs-  und  Endwerth  p\  und 
Pi  ist  aber  unabhängig  von  den  Temperaturen  t^  und  ^,  es  folgt 
daher  auch,  dass  im  vorliegenden  Falle  die  Art  und  Weise 
der  Wärmemittheilung  gar  nicht  weiter  in  Betracht  kommt  und 
dass  nur  der  Gesammtbetrag  Q  der  mitgetheilten  Wärmemenge 
zu  bestimmen  ist. 

Gl.  (93)  genügt  nun  schon  zur  Lösung  hierher  gehöriger 
Probleme.  Ist  z.  B.  der  Endzustand  [hv-ip^]  vorgeschrieben  und 
gleichzeitig  das  Gesetz  der  Aenderuug  des  äussern  Drnckes  y 
während  der  Ausdehnung  des  Gases  gegeben,  so  berechnet  sich 
die  Wärmemenge  Q,  welche  während  des  Ueberganges  dem  Gase 
mitzutheilen   ist;    ist    umgekehrt   die    Wärmemenge    Q    gegeben, 


Cr 


ebenso  das  Expansionsverhältniss  —  und  lässt  sich   die   äussere 
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Arbeit  berechnen,  so  bestimmt  sich  dann  auch  durch  61.  (93)  der 
Endzustand  des  Gases  nach  Eintritt  des  Gleichgewichtszustandes) ; 
dabei  sind  aber  jederzeit  die  Bedingungen  p\  <ip\  und  p\<P'i 
als  erfüllt  zu  betrachten. 

Die  Behandlung  spezieller  Fälle  möge  zur  Erläuterung  des. 
Vorstehenden  dienen. 

Problem  1.  »Angenommen,  es  sei  der  Zustand  a  der 
Gewichtseinheit  Gas  durch  die  Werthe  px  ,  ^i  und  ^  bestimmt 
(Fig.  25).  Das  Gas  soll  sich  auf  das  Volumen  c^  unter  Ueber- 
windung  eines  äussern  constanten  Druckes  p'<ip\  ausdehnen 
und  zwar  ohne  Mittheilung  oder  Entziehung  von  Wärme.  Man 
fragt  nach  dem  Endzustande  des  Gases.« 

Hier  ist  in  Gl.   (93;   Q  =  0  und  p   constant,  daher  folgt 

0  =  r  (/So  —  /■,    +  Ap  (C2  —  Pi )  (94; 

und  die  äussere  Arbeit  des  Gases 

L  =  p'(v^-h,)  =  ^[t,-t^  (95) 

Aus  Gl.  (94  bestimmt  sich  die  Endtemperatur  t^  (nach  Ein- 
tritt des  Gleichgewichtszustandes)  und  dann,  weil  das  Endvolumen 
Tj  als  bekannt  angenommen  wurde,  der  Enddruck  pi  aus  der 
Gleichung 

P2Vi  =  R[a  +  tT^: 

Wäre  statt  deö  Endvolumens  r^  der  Enddruck  pi  vorge- 
schrieben, so  bestimmt  man  aus  vorstehender  Gleichung  den 
Werth  ti  und  substituirt  ihn  in  Gl.  (94) :  das  giebt  nach  einigen 
einfachen  Reductionen  zur  Berechnung  des  Endvolumens  r^  die 
Formel : 

r    —  r    /'l  +  (>'-— 1    /  ^a^ 

Pt  +  [y'—^]p 

Die  Endtemperatur  ^2  berechnet  sich  aus  der  Gleichung    ^ 

und  endlich  ergiebt  sich  fttr  die  äussere  Arbeit  L  durch  Sub- 
stitution des  Werthes  t?2  in  Gl.  (95) 
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Für  den  Grenzfall,  dass  nämlich  der  Enddruck  p^  des  Gases 
gleich  dem  äussern  Drucke  p  geworden  ist,  geben  vorstehende 
Gleichungen  das  Expansionsverhältniss 


j«^  ^  />i  +  ;x— l)/>2  ^  J_  /üi 
ri  vipi  X  \p2 

r 

und  die  äussere  Arbeit  folgt: 


=-^(^  +  .-1) 


jr^^    Pi—Pv^\ 

X 

Wäre  z.  B.  in  dem  zuletzt  erwähnten  Falle  der  Anfangsdruck 
des  Gases  1  ^'2  Atmosphäre ,  die  Anfangstemperatur  t^  =  30^  und 
soll  sich  das  Gas  unter  Ueberwindung  eines  äussern  Druckes  von 
1  Atmosphäre  so  weit  ausdehnen,  bis  der  Enddruck  p^  des  Gases 
ebenfalls  eine  Atmosphäre  beträgt,  so  findet  sich  nach  Vorstehendem 
das  Expansionsverhältniss 

-  =  7-!;- (¥+0,410)  =1,3546 
C,  1,410  \   1     ^    '       / 

die  Endtemperatur  aus  der  Formel 

«4-/2  =^  =  —  —  «  +  ^1)  oder  ^2  = +0,629 

M  pi   Vi 

Die  äussere  Arbeit  des  Gases: 

^  _  iPi  —P2)  t?i  ^  ^uzi?2  R(a  +  ti)  =  2096,78  Meterkilogr. 

Der  letzte  Werth  ergiebt  zugleich  die  Veränderung  (Abnahme* 
der  Innern  Arbeit  an. 

Problem  2.  »Die  Gewichtseinheit  eines  Gases  ist  durch 
den  Druck  pi ,  das  Volumen  «?,  und  die  Temperatur  ti  in  ihrem 
Anfangszustand  bestimmt.  Dieses  Gasquantum  soll  sich  ohne 
Ueberwindung  eines  äussern  Druckes  p  auf  das  Volumen  C2  aus- 
dehnen. Wenn  nun  während  dieser  Ausdehnung  dem  Gase  von 
aussen  Wärme  weder  mitgetheilt  noch  entzogen  wird,  welches  ist 
der  Endzustand  desselben?« 
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Hier  ist  in  Gl.   (93    p*  =  0  und  ebenso   Q  =  0   zu  setzen. 
(Uher  folgt 

0  =  r ;/.,  —  /,) 

*)der 

h  =  h 
and  daher  der  Enddruck 


H  = 


V2 


Es  ergiebt  sich  sonach  das  merkwürdige  Resultat,  dass  unter 
den  angegebenen  Voraussetzungen,  wenn  am  Ende  der  Ausdehnung 
der  Gleichgewichtszustand  wieder  eingetreten  ist,  die  Temperatur 
des  Gases  wieder  die  anfängliche  ist. 

Dieser  Fall  tritt  ein,  wenn  man  ein  mit  Gas  gefülltes  Geföss 
mit  einem  luftleeren  Räume  verbindet;    nach  der  Verbreitung  des 
Gases  im  ganzen  Räume  und  nach  dem  Eintritte  der  Ruhe  mUsste 
den  Rechnungsrespltaten   nach   sich  die  Temperatur  wie  anfangs 
beraasstellen.     Dieser   Satz    iqt    durch    Versuche    von    Joule") 
voUsitändig    bestätigt    worden.     In    einem  Wassercalorimeter  be- 
fanden  sieh  zwei  kupferne  Ballons,   verbunden  durch   eine,    mit 
einem    Hahne  ver8chliessl)are  Röhre.     Der    eine  Ballon    enthielt 
Luft   von   21   Atmosphären   Pressung,    der    andere  war    luftleer. 
Nach  Eröffnung  des  Hahnes  und  nachdem  das  Gleichgewicht  im 
Innern  der  Gef&sse  hergestellt  war,  zeigte  das  Calorimeter  keinerlei 
Temperatnränderung. 

Weiter  unten  werden  wir  auf  diesen  Versuch  zurückkommen 
imd  auch  die  Veränderung  in  jedem  einzelnen  Ballon  unter- 
suchen; hier  war  nur  der  Nachweis  zu  liefern,  dass  im  Ganzen 
keine  Temperaturänderungen  unter  den  gestellten  Annahmen  auf- 
treten werden. 

Die  hier  behandelten  Probleme  genügen  vollständig  zur  Er- 
klärung der  Art  der  Benutzung  unserer  Gl.  91^) ;  es  mögen  daher 
um  im  Weitem  die  Sätze,  die  wir  schon  im  allgemeinen  Theile 
S.  %  in  Betreff  der  Vorgänge  bei  den  Zustandsänderungen  eines 
Körpers  auf  nicht  umkehrbarem  Wege  vorgeführt  haben,  speziell 
auf  Gase  Anwendung  finden. 

Es  wurde   vorhin   schon  bemerkt,    dass  im   Allgemeinen  bei 
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• 

den  Problemen  vorliegender  Art  auf  die  Art  und  Weise  der 
Wärmemittheilung  während  des  Ueberganges  des  Gases  aus  dem 
einen  Gleichgewichtszustand  in  den  andern  nichts  ankomme.  Die 
Gl.  (93:  führt  schon  zur  Beantwortung  der  gewöhnlichen  Frage 
nach  dem  Endzustande  des  Gases,  wenn  man  nur  die  ganze 
Wärmemenge  Q  kennt,  die  während  des  Ueberganges  zu-  oder 
abgeführt  wurde. 

Es  kommen  nun  aber  Fälle  vor,  wo  man  anzugeben  hat,  ia 
welcher  Art  die  Wärmemittheilung  erfolgen  soll.  Zu  dieser 
Angabe  bietet  sich  ein  sehr  einfaches  Mittel.  Denken  wir  uns. 
die  Grössen  pi ,  c^  und  t^  geben  den  Anfangszustand  a  eines  Gases 

(Fig.  26; ,     welches    in    den    End- 
*'*^'  ***•  zustand  b    pi  v^  t^    übergehen   soll 

unter  Ueberwindung   eines  äussern 
Druckes  p  ,    dessen    Aenderongen 
durch    die    Curve    a  V    angegeben 
vtrird.     Angenommen    nun    während 
des  Ueberganges,    im   Augenblicke 
wo  das  Volumen  von  t?i   auf  t?  ge- 
wachsen war,  werde   plötzlich  die 
Wärmemittheilung  und  Ausdehnung 
unterbrochen  gedacht,    so  wird  bis 
zum  Eintritt  des  Ruhezustandes  der 
Druck  von  p   auf  p  wachsen  und  durch  diesen  Druck  p  und  das 
Volumen  r  ist  nun  auch  sogleich  die  Temperatur  t  im  Zustande  p 
und  die  Zunahme  der  innem  Arbeit  f  ^—  f 'i  gegeben  und  sonach 
auch  die  Wärmemenge,   welche  auf  dem  Wege  de    mitgetheilt 
wurde.     Man  erkennt  daraus,   dass  die  Cune  ach  auf  das  Ge- 
setz der  Wärmemittheilung  führt  und  dass  man  bei  der  Zustands- 
änderung  eines    Körpers    auf  nicht   umkehrl)arem    Wege    zwei 
Curven  ach  und  d cV  kennen  oder  bestimmen  muss,  wenn  man 
vollständigen  Einblick  in  den  Vorgang  ge^vinnen  will.     Die  eine 
Cur\'e    ach    führt  auf  das  Gesetz   der  Wärmemittheilung,    die 
andre    Curve    dcV    giebt    das    Aenderungsgesetz    des    äussern 
Druckes  p' ,    also  die  äussere  Arbeit  an.     Ist  der  Prozess  um- 
kehrbar, so  fallen  beide  Curven  zusammen. 

Wir  werden  nun  in  der  Folge  unter  der  Temperatur  t  eines 
Körpers  in  einem  gewissen  Augenblicke  seiner  Zustandsänderungen 
diejenige  Temperatur  verstehen,   welche  der  Körper 
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annimmt,    wenn  in  diesem   Augenblicke  Ausdehnung 
.    und  Wärmezuführung  unterbrochen  gedacht  wird  und 
der  Körper  in  den  Ruhezustand  übergehen  würde. 

Wäre  der  Gleichgewichtszustand  bei  Erreichung  des  Volumens 
r  (Fig.  26)  hergestellt  und  bis  dahin  die  Wärmemenge  Q  zuge- 
führt worden  und  wäre  die  äussere  Arbeit  L  (Fläche  Oiö'r't?),  so 
bestände  die  Gleichung 

Q  =  A[U—U^)-\'AL 

hätte  hingegen  die  Unterbrechung  beim  Volumen  v-^-dc  statt- 
gefunden, so  hätte  man: 

Q  +  rfQ  =  ^(r4-rfCr—  L\]  +Ä[L  +  dL, 

Aus  beiden  Gleichungen  folgt: 

dQ  =  A[dU'{'dL] 
oder  weil  hier 

dL  ^=zp  dt 
if^t: 

dQ  =  A[dU-\-p'dt, 
oder 

dQ  =  A[dU-\- pdv  —  A  [p — p)  dv 

In  dieser  Gleichung  bedeutet  aber  das  Glied  A{dU  +  pdo] 
die  Wärmemenge,  welche  dem  Körper  bei  der  Ausdehnung  von 
r  auf  dv  mitzntheilen  wäre,  wenn  die  Zustandsänderungen  auf 
dem  umkehrbaren  Wege  acb  stattfinden  würden,  bezeichnen 
wir  diesen  Werth  mit  rfQ',  so  folgt 

dQ  =  dQ'—A  {p^p'jdv  (98) 

und  hier  Hessen  sich  nun  fUr  dQ'  die  allgemeinen  Gleichungen 
III,  S.  77  oder  ftir  Gase  die  Gin.  ;65)  verwenden,  dabei  aber  den 
Druck  p  und  die  Temperatur  t  in  der  Art  verstanden,  wie  es 
vorhin  angegeben  wurde. 

Dividirt  man  vorstehende  Gleichung  auf  beiden  Seiten  mit 
AS=  A'a'\-f],  so  findet  sich  für  die  ganze  Ausdehnung  von 
C\  auf  V2 


90    ' 


TÄ  .ac«  »rr  jn  T  •:  UM  -^     :«  äheit:    iat«^  d*'*  Intesral 


t 


L       « 


gei;%nssen 


wenn  der  Uebergang 

>«  "»rfilrt:    TCT*»ee  der  ganzen  Ab- 

öp  FjiI.  tfiese?  Iitegnl.  das  wir  wieder 

^nila    :k  Tiia  dem  Gesetze  der  Wärme- 


btegrale  aaf  der  linken  Seite 


Voraussetzungen  />>>/>'  ist, 


rz« 


daber  folgt,    dass  bei  den  Zustands- 
.    acf  nicht  umkehrbarem  Wege    das 


,^^  i   .    :  V         Ni      i-.:    ii?<L:3»:.  anf  welches  \vir  schon 

r!Ut'~    ^    '*•     *      .*'**^    --v.\i-^   "*>«  gelangt  sind. 

•V'ln«K.^  %-»  *^«  V  r-^^  »•»■  '•jwsd  einem  Wege  wieder  in 
M>^««»H  ;.-^%K*>ih^i  m:as  ttur  auf  umkehrbarem 
li  :i^  «4»  h\>-»v«  ^  rorjrors^kHi  stattfindet),  so  wäre 
^  X^vxiMv   *rv»<i^  t      ^ :  xiRkehrbaren  Kreisprozesses 
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V2 

Q 


und  dieser  Werth   ist  es,   den  wir  in  Gl.  (50)   auf  S.  93  mit  N 
bezeichnet  h%ben. 

Vorstehende  Gleichungen  gelten  noch  für  alle  Körper ;  wen- 
den wir  sie  jetzt  speziell  auf  Gase  an ,  so  schreibt  sich  Gl.  (99) 
mit  Rücksicht  auf  die  Beziehung 

pv  =  R  (a  +  ^) 
zunächst  in  der  Form: 

AA.a  +  t)  I       \  p  1  0 

J  J  V\  • 

=  P-Älogn.-^  +  Äl^—  !lö^) 

Plätte  man  das  Gas  in  den  Anfangszustand  zurückgeführt, 
so  wäre  für  diesen  nicht  umkehrbaren  Kreisprozess  P  =  0,  sonach 

\  A  [a  +  t]  r,  I  ^  ü 

und  fand  dabei  die  Ausdehnung  statt,   ohne  dass  das  Gas  einen 
äussern  Druck  zu  überwinden  hatte,  so  wäre,  weil  p'  =  0  ist 


"^^    =-ieiogn.-^n 


-4  (a  -f-  Q  Ci 


Die  Gl.   (100)   lässt  sich  übrigens  in  sehr  verschiedene  For- 
men bringen. 


*]  Dieses  eine  Resultat  findet  sich  auch  bei  C 1  au  si  u  s.  »Abhandlungent. 
V.  S.  165. 
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Für  Gase  ergab  sich  nach  61.  (Sl    allgemein 


^  /»,  r,'' 


Setzt  man  Überdies  nach  61.  f66 


\        / 


SO  findet  sieh  nach  leichten  Rednctionen  auch: 

[     dQ  c  .         0  +  /2  ,    c    ,        ,,  [p 


rfr 


(10! 


Für  den  häufigen  Fall,  dass  die  Ansdebnnng  des  Gases 
ohne  Mittheilung  nnd  Entziehung  von  Wärme  stattfindet,  also 
rfQ  =  0  ist,  giebt  Gl.  [lOi; 


»1 


= 7  logn.  — — ^ 

pV  X 1       °       «+^2 


Hier   wäre    nun   unter   dem   Integrale   noch   der  Werth  pr 
wegzuschaffen.     Es  ist  aber  im  vorliegenden  Falle  nach  Gl.  (93 


i)  =  r   f.  —  ti)+A  \p'  de 


oder 


^  =  ^  kP^—P\  t>]  +A\p  dt 


Bestimmt  mau  hieraus  den  Werth  pv  und  substituirt  man 
ihn  in  vorstehende  Gleichung,  so  findet  sich  nach  einfachen  Re- 
dnctionen die  äussere  Arbeit 


P  de  =-j   tx—ti, 
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ein  Resultat,  das  man  ohne  Weiteres  hätte  hinschreiben  können, 
da  eben  hier  wegen  dQ  =  0  die  äussere  Arbeit  gleich  der 
Veränderung  der  Innern  Arbeit  sein  muss. 

Um  noch  ein  Beispiel  vorzuführen,  möge  angenommen  werden, 
die  Ausdehnung  geschehe  wieder  auf  nicht  umkehrbarem  Wege, 
die  Wärmezuleitung  soll  aber  der  Art  stattfinden,  dass  die  Tem- 
peratur constaht  bleibt,  unter  Temperatur  aber  hier,  wie  vor- 
hin ausdrücklich  hervorgehoben  wurde,  die  Gleichgewichtstempe- 
ratur verstanden. 

Hier  giebt  Gl.  (101)  ohne  Weiteres,  weil 


ist, 


a  -{- 1^  =  a  +  t  =  a  +  f2  =  j^ 


C_dQ_  _    c     (X— 1)  f ! 
jAla  +  t:  ~  AR   a+t  J^ '^"^ 


oder  wegen  der  Bedeutung  von  AR  nach  Gl.  (66) 


Jl'2 
p'dv 


ein  Resultat,  welches  sich  ebenfalls  von  selbst  versteht,  da  unter 
Voraussetzung  constanter  Temperatur  die  innere  Arbeit  unver- 
änderlich ist. 

Diese  Beispiele  zeigen  zur  Genüge,  dass  man  den  Werth  der 
Gl.  i99)  und  (IUI)  der  mechanischen  Wärmetheorie  nicht  über- 
schätzen darf,  zur  Lösung  der  gewöhnlichen  Probleme  in 
Betreff  der  Ausdehnung  der  Gase  auf  nicht  umkehrbarem  Wege 
genügt  vollständig  die  Gleichung 

dQ  =  cdt  +  Ap'dv  (102) 

Mrobei  man  nur  unter  t  die  Gleichgewichtstemperatur  und 
unter  p  den  äussern  Druck  in  dem  betreffenden  Augenblicke 
zu  verstehen  hat.  Ist  die  Curve  acb  für  den  Gleichgewichtsdruck 
Und  die  Curve  ac'V  (Fig.  26)  für  den  äussern  Druck  gegeben, 
8o  lassen  sich  mit  Hülfe  vorstehender  Gl.  (102)  die  verschiedensten 
I^robleme  mit  Leichtigkeit  lösen.    Dividirt  man  vorstehende  Glei- 


158  Von  den  permanenten  Gasen. 

chung  auf  beiden  Seiten  mit  A  (a-h^/;  so  kommt  man  sofort  aof 
die  61.  (101)  and  auch  daraus  folgt,  dass  diese  Gleichung  nichts 
weiter  als  eine  Umschreibung  der  allgemeinen,  aber  einfachen 
Gl.  (102)  ist.  Ob  man  bei  Lüsung  gegebener  Aufgaben  die  eine 
oder  andre  Gleichung  zu  Grunde  legt,  ist  gleichgültig,  im  All- 
gemeinen wird  man  natürlich  die  einfachere  Form  (102)  vorziehen. 
Für  andere  Körper  als  Gase  schreibt  sich  die  Gl.  (102) 
einfach : 

dQ  =  A  [dU+pdü, 

und  dabei  bedeutet  T"  die  ganze  innere  Arbeit  des  Körpers  und 
dU  die  Veränderung  derselben  während  der  Zuführung  der 
Wärmemenge  dQ  und  der  Ausdehnung  um  dt  unter  Üeber- 
windung  des  äussern  Druckes  y/;  diese  Aenderung  der  innern 
Arbeit  lässt  sich  aber  hier  in  drei  Theile  zerlegen;  der  erste 
Theil  entspricht  der  Vermehrung  der  Schwingungsarbeit;  der 
zweite  Theil  umfasst  diejenige  Arbeit,  welche  zur  Veränderung 
der  gegenseitigen  Stellung  der  kleinsten  Theile  verwendet  wird 
und  der  dritte  Theil  wird  zur  Veränderung  der  lebendigen  Kraft 
der  offnen,  sichtbaren  Bewegung  verbralicht. 


Ueber  *das  Ausströmen  der  Gase  aus  Geföss- 

mündungen. 

Als   ein  besonderer  Fall  des  Ueberganges  eines  Körpers  a^^ 
nicht  umkehrbarem  Wege  aus  einem  Zustande  in  einen  ande^ 
ist  noch  die  Erscheinung   näher  zu   untersuchen,   mit   der  m^^ 
es  beim  Ausflusse  der  (iase,  allgemein   der  üttflsigen  Körper,  ^^ 
thun  hat.    Hier  tritt  uns    nämlich  der  Fall   entgegen,    dass  d^ 
elastisch   flüssige  Körper  (wozu  wir  selbst  die  tropfbar  flttssig^^ 
Köq)er  rechnen  können    sich  unter  Ueberwindung  eines  seine  ^ 
Drucke   gleichen   Widerstandes   ausdehnt,   unter  Mitthe?- 
lung  oder  Entziehung  von  Wärme  und  dass  dabei   ein  Theil  d^ 
bei  der  Ausdehnung  frei   werdenden  Arbeit  zur  Erzeugung  oflfh^ 
licwegung  der  Körperelemente  ver^'cndet  wird. 

Wir  denken   uns  die  Untersuchung   unter  der  Voraussetzun 
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dass  sowohl  der  Druck  />j  im  Ausflussgefässe,  als 
iti  der  Ebene  der  Mündung  und  deijenige  in  dem 
1  welchem  hin  der  Ausfluss  erfolgt,  eonstant  er- 
i  und  dass  der  Beharrungszustand  der  Bewegung 
;i.  Ferner  nehmen  wir  an,  dass  die  beiden  Bäume 
ine  Wand  getrennt  sind,  in  welcher  sich  die  Durch- 
befindet und  dass  die  Flüssigkeit  die  Mündung  in 
iden  passirt;  dass  endlieh  auch,  wie  das  bei  allen 
i  Prol)lemen  vorausgesetzt  wird,  der  Zusammenhang 
3it  nicht  gestört  werde,  mit  andern  Worten,  dass 
nterbrechungen  und  leeren  Bäume  bilden, 
istanterhalten  des  Druckes  p^  im  Ausflussgefässe  und 

Pi    in    der    Mündungsebene    denkt   man   sich 

folgender  Art  bewerkstelligt, 
sflussgefäss  A    iFig.  27    sei    cylindrisch  vom  Quer- 
nd  mit  einem  Kolben  versehen,    der  von  aussen  mit 
ratcinlieit  Querschnitt  belastet  ist  und  der  während 
lens  mit  der  Kraft  F^p^   vorwärts  geschoben  wird, 
iter  ('ylinder  B  bilde  die  Vorlage,    den  Baum,   nach 

der  Ausfluss  erfolgt;    in  diesem  Cylinder,    dessen 

K    gleich  Pig.  27. 

•schnitte 

u  s  s  m  ü  n  - 
e  i .  bewegt 
jteibung    ein 

von  aussen 
itet  ist ;  der 
le  genau  mit 

iidigkeit  ?/•  zurück,  mit  welcher  die  Flüssigkeit  durch 
:  C  in  das  cvlindrische  Bohr  B  eintritt, 
während  einer  gewissen  Zeit  der  Kolben  im  Ausfluss- 
vor-  und  derjenige  in  der  A'orlage  um  s^  zurückgegangen, 
ar  die  Flüssigkeit  im  erstem  Gefasse  die  Arbeit  Fy  pi  s^ 
iien  und  im  andern  Getasse  die  Arbeit  F^p^H  ver- 
ihrend  der  angenommenen  Zeit  ist  also  die  Arbeit 

sigkeit  übertragen  worden.    Nun  ist  aber  -Fi  «i  nichts 
das  Volumen  der  Flüssigkeit,   welche  in  der  ange- 


W 


r 


B     F: 


>>/^ 
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nommenen  Zeit  zum  Ausflugs  gelangte,  im  Ansflussgefltose  und 
^2^2  <1^  Volumen  der  gleichen  Flüssigkeitsmenge  fn  der  Voriage 
nach  dem  Ausflusse.  Denke  ich  mir  daher,  dass  in  der  ange- 
nommenen Zeit  gerade  die  Ue\viehtseinheit  Flüssigkeit  ansstrumte, 
so  bedeutet  Fi  *,  das  spezifische  Volumen  der  Flüssigkeit  Vo- 
lumen der  Gewichtseinheit)  im  Ausflussgefässe  und  F^s^  dsiB 
spezifische  Volumen  in  der  Vorlage;  das  erstere  werde  mit  r|. 
das  andere  mit  rj  bezeichnet  und  diese  Bezeichnung  oben  benatet 
giebt  dann 

für  diejenige  Arbeit,  welche  die  Gewichtseinheit  Flüssig- 
keit während  des  Ausströmens  in  Folge  des  Con- 
stanterhaltens  des  Druckes  im  Ausflussgefässe  und 
der  Vorlage  d.  h.  hier  der  Ebene  der  Mündungen  aufge- 
nommen hat. 

Während  des  Hinströmens  der  Flüssigkeit  nach  der  Mündung 
geht  der  Druck  aus  dem  Werthe  pi   in  den  Werth  p2  und  da» 
spezifische  Volumen  aus  dem  Werthe  r|   in  den  Werth  i>2  über: 
gleichzeitig  geht  aber  auch  die  Flüssigkeit  aus  der  Ruhe  in  dde 
Geschwindigkeit  w  über,    mit   welcher  die  Mündung    C  passirt 
wird.     Diese  Uebergänge  finden  nun  aber  keineswegs   plötzlich 
statt,    vielmehr   hat   man    sich   vorzustellen,    dass   sich    von  der 
Mündung  ab  nach  dem    Innern   des  Ausflussgefässes   A   hin  ein 
trichterförmiger  Kaum  bildet,  in  dessen  äusserster  Begrenzung  ab 
Fig.  27)  die  Flüssigkeit  eben  in  Bewegung  geräth  und  an  welcher 
Stelle  der  Druck  noch  pi  ist ;  auf  dem  Wege,  von  dieser  äussersten 
Begrenzung  abgerechnet  nach  der  Mündung  hin^  findet  dann  eine 
beschleunigte    Bewegung    und    die    Druckabnahme    nach    einem 
bestimmten  Gesetze  statt.     Verfolgt  man  ein  einzelnes  Flüssig- 
keitselement auf  seinem  Wege  durch  den  trichterförmigen  Raum, 
so  wird  sich  dasselbe  wegen  der  Druckverminderung  ausdehnen, 
aber    immer    mit    seinem    vollen    Drucke    auf   die    be- 
nachbarten   FlUssigkeitselemente    wirken,     genau    so, 
wie  wenn  es,   in   einer  Hülle  eingeschlossen,   ruhend  sich  unter 
Ueberwindung  eines,    seinem  Drucke  gleichen,  Widerstandes  aus- 
dehnen würde. 

Jeder    Gewichtseinheit    Flüssigkeit   wird    daher    bei    diesem 
Uebergänge  aus  dem   grossem  in  den   kleinern   Druck   und  aus 
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dem  kleinem  Volumen  ri  in  das  grössere  Volumen  V2  eine  Arbeit 
entsprechen,  die  sich  nach  der  Formel 


bestimmt.     Da  aber  wegen  des  Constanthaltens  der  Pressungen 
Pi  und  p2  die  Flüssigkeit  nach  Obigem  auch  noch  die  Arbeit 

Pi  V\  —  P2  »2 

aufgenommen   hat,    so   beträgt    die    ganze  gewonnene  oder   frei 
werdende  Arbeit: 


Px  Pi  —  P'l  ^2  + 


und  diese  Arbeit  ist  es,  welche  auf  Erzeugung  der  Ausfluss- 
geschwindigkeit verwendet  wird.  Ist  w  die  Geschwindigkeit,  mit 
welcher  die  Flüssigkeitselemente  durch  die  Mündung  strömen,  so 
folgt  die  Arbeit,  welche  in  der  Ebene  der  Mündung  der  Gewichts- 
einheit Flüssigkeit  innewohnt: 

WO  ff  die  Acceleration  des  freien  Falles  darstellt,  und  es  ergiebt 
sich  daher  ftlr  den  Ausfluss  unter  constantem  Druck  allgemein 
die  Gleichung 

A 


w 
ff 


2     =^^1  ^1  —  P2P2  +  \t)dt  (103 


Geht  man  zum  Diflferential  über,  so  schreibt  sich  diese  Glei- 
chung auch,  wie  folgt: 


rfj^^  =  — d  7?r)  +pdv  .103^ 


72 

oder  die   auf  der   rechten   Seite   im    ersten  Gliede   angedeutete 
Differentiation  ausgeführt: 

Zeuner.  WärinetU«orie.  11 
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Ein  Blick  auf  diese  Gleichungen  lehrt  nun  sofort,  daas  die 
Aufgabe  in  der  Fassung,  wie  wir  sie  dargelegt  haben,  eine  an- 
bestimmte  ist.  Die  in  Gl.  (103)  angedeutete  Integration  ist 
nicht  ausführbar,  so  lange  man  nicht  weiss,  nach  welchem  Gresetze 
sich  der  Druck  p  der  Flüssigkeit  während  ihres  HinstrOmens 
nach  der  Mttndung  mit  dem  Volumen  v  ändert.  Da  man  hin- 
sichtlich dieses  Gesetzes  unendlich  verschiedene  Annahmen  machen 
kann,  so  ergeben  sich  auch  unendlich  viele  Formeln,  von 
denen  jede  auf  einen  andern  Werth  der  Ausfluss- 
geschwindigkeit der  Flüssigkeit  führt.  Die  Annahmen 
hinsichtlich  des  Gesetzes  dieser  Druckänderungen  in  einzelnen 
Fällen  sind  nun  aber  keineswegs  willkürlich,  vielmehr  wird  die 
Aenderung  des  Dnickes  p  mit  dem  Volumen  v  abhängen  von 
dem  Gesetze,  nach  welchem  der  Flüssigkeit  anf 
ihrem  Wege  nach  der  Mündung  hin  Wärme  mitge- 
theilt  oder  entzogen  wird.  Wir  haben  daher  bei  der 
Lösung  des  vorliegenden  Problems  auch  noch  von  der  Grund- 
gleichung (9  S.  H5 

dQ  =  A  (dU+pdv) 

Gebrauch  zu  machen.  Hierbei  bedeutet  JQ  die  Wärmemenge, 
welche  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  an  derjenigen  Stelle  ihres 
Weges  nach  der  Mündung  hin  zugeführt  wird,  an  welcher  sie 
sich  unter  dem  Drucke  p  um  dv  ausdehnt  und  ^£^ist  die  da- 
selbst stattfindende  Aenderung  der  innem  Arbeit  mit  Ausschluss 
der  Arbeitsänderung,  welche  der  offnen  Bewegung  entspricht. 
Der  Werth  d  V  hat  hier  die  gleiche  Bedeutung,  die  wir  ihm  oben 
bei  Ableitung  der  Hauptgleichungen  der  Wärmetheorie  unter  der 
Annahme ,  dass  die  Zustandsänderungen  des  Körpers  auf  umkehr- 
barem Wege  stattfinden,  beigelegt  haben. 

Die  Lösung  des  Ausflussproblems  erfordert  also,  wie  das  Vor- 
stehende zeigt,  die  Benutzung  zweier  Gleichungen  [(9)  und  (103)] 
und  überdies  die  Kenntniss  des  Gesetzes,  nach  welchem  der 
Flüssigkeit  auf  dem  Wege  nach  der  Mündung  hin  Wärme  mit- 
getheilt  wird*). 


*)  Auf  den  Zusammenhang  der  Gin.  (103),  die  im  Grunde  längst  bekannt 
sind,  mit  den  Gleichungen,  auf  welche  die  mechanische  Wärmetheorie  (ÜhrC, 
habe  ich  zuerst  in  meiner  Schrift  »Das  Locomotivenblasrohr«,  Zürich  1863,  hin- 


(104 
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Die  gegebenen  Gleichungen  lassen  sich  verbinden,  wenn  der 
aus  61.  (9)  hervorgehende  Werth  von  pdv  in  Gl.  (103*)  sub- 
stituirt  wird,  es  folgt: 

und  hier  sind  dann  für  die  Werthe  d  Q  und  d  U  die  früher  ge- 
gebeneu für  alle  Körper  gültigen  Gleichungen  zu  verwenden. 

Vorstehende  Formeln  gelten  noch  für  Flüssigkeiten  jeder 
Art;  bevor  wir  sie  nun  speziell  für  Gase  umformen,  mögen  zu- 
nächst noch  folgende  Bemerkungen  vorausgeschickt  werden. 

Wir  haben  bei  der  Entwicklung  der  Formeln  für  die  Ausfluss- 
geschwindigkeit w  unter  Zugrundelegung  der  Figur  27  S.  159  an- 
genommen^  dass  in  der  Ebene  der  Mündung  der  Druck  />2  herrsche 
and  dass  die  Flüssigkeit  in  ein  Rohr  B  hineinströme,  dessen 
Querschnitt  F2  gleich  dem  Mündungsquerschnitt  sei  und  in  welchem 
ein  Kolben  mit  der  Geschwindigkeit  w  vor  der  eintretenden 
Flüssigkeit  zurückweiche.  In  Wirklichkeit  gestaltet  sich  aber 
im  Allgemeinen  die  Sache  etwas  anders;  die  Vorlage  besteht, 
wenn  wir  eben  nur  einfach  den  Ausfluss  aus  Gefässmündungen 
im  Auge  behalten,  meist  aus  einem  weiten  Gefäss,  in  welchem 
wir  uns  den. Druck  ebenfalls  constant  erhalten  denken.  Ist  die 
Flüssigkeit  gas-  oder  dampfförmig,  so  wird  sich  nun  oflFenbar 
der  Strahl  von  der  Mündung  C  ab  gerechnet,  nach  dem  Innern 
der  Vorlage  liin  ebenfalls  trichterförmig  ausbreiten  und  dabei 
werden  die  Flüssigkeitselemente  nach  und  nach  aus  der  Ge- 
schwindigkeit w  wieder  zur  Ruhe  übergehen.  D^r  Druck  in  der 
Vorlage  ist  in  solchen  Fällen  gewöhnlich  bekannt,  dieser  Druck 
ist  aber  offenbar  nicht  identisch  mit  dem  Drucke  p^  in  der 
Ebene  der  Mündung  (nur  bei  tropfbar  flüssigen  Körpern  ist  die 
Annahme  der  Gleichheit  dieser  Drücke  erlaubt) ;  es  folgt  daraus, 
dass  der  Druck  p^  und  daher  auch  das  Volumen  f?2  in  der 
Ebene  der  Mündung  unbekannt  und  durch  den  Druck  in  der 
Vorlage  allein  nicht  bestimmt  ist.  Dieser  Umstand  bringt  eine 
neue  Unbestimmtheit  in  die  obigen  Gleichungen;    auf  Grund  von 


gewiesen.  Dieselben  Gleichungen,  die  oben  im  Texte  gegeben  worden  sind» 
finden  sieb  dort  in  andrer  Weise  entwickelt  und  bezüglich  des  Ausflusses  der 
Gase  aus  Gefässmündungen  durch  eine  Reihe  spezieller  Fälle  erlHutert. 
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Beobachtungen  über  AnsiSuss  der  Dämpfe,  anf  die  wir  nnten 
zurückkommen  werden,  darf  man  sich  aber  wohl  die  Annahme 
erlauben,  dass  der  Druck  in  der  Vorlage  sich  nahezu  bis  in 
die  Ebene  der  Mündung  erstreckt;  bezeichnet  man  daher  den 
Druck  in  der  Vorlage  mit  p^  und  benutzt  man  diesen  Werth 
zugleich  in  der  Gleichung  (103  ,  so  ergiebt  sich  für  w  streng 
genommen  nicht  genau  der  Werth  der  Äusflussgeschwindigkeit 
d.  h.  der  Geschwindigkeit  in  der  Ebene  der  Mündung,  sondern 
man  erhält  in  dem  Werthe  w  die  Geschwindigkeit,  mit  der  die 
Flüssigkeitselemente  durch  denjenigen  Querschnitt  des  trichter- 
förmigen Raumes  ausserhalb  der  Mündung  gehen,  in  welchem 
der  Druck  gleich  dem  Drucke  p<i  in  der  Vorlage  geworden  ist. 
Wir  denken  uns,  wie  erwähnt,  dass  der  genannte  Querschnitt 
sehr  nahe  an  der  Mündung  liegt,  und  daraus  würde  weiter  folgen, 
dass  dann  die  Ausbreitung  des  Luft-  oder  Dampfstrahles  ausser- 
halb der  Mündung  unter  constantem  Drucke. />2  erfolgt, 
wobei  das  spezifische  Volumen  t^  in  dem  angegebenen  Querschnitte, 
und  die  Temperatur  ^  in  andre  Werthe  r'2  und  t\  übergehen, 
die  dem  Ruhezustand  der  Flüssigkeit  in  der  Vorlage  entsprechen, 
weil  eben  wegen  der  Ausbreitung  des   Strahles  die  in  der  6e- 

Wichtseinheit  Flüssigkeit  enthaltene  Arbeit  y  beim  Uebergang  zur 

Ruhe  sich  in  Wärme  umsetzt. 

Vollständige  Aufklärung  über  diese  Fragen  können  nur 
genaue  Versuche  geben ;  bis  auf  Weiteres  werden  wir  den  weitem 
Untersuchungen  in  Betreflf  des  Verhaltens  des  Flüssigkeitsstrahles 
ausserhalb  der  Mündung  die  angegebene  Hypothese  zu  Grunde 
legen. 

Speziell  für  permanente  Gase  lässt  sich  zunächst  Gl.  (104) 
in  einfachere  Form  bringen;  auf  Gnind  von  Gl.  (67)  und  (69, 
S.   121  u.  f.  findet  sich  zunächst: 

|-    =  —  ARdt  —c.dt  +  dQ 

oder  wegen  der  Beziehung  (66' 

Ad  l^\  =  —  vLcdt  +  dQ  lOo 


©- 


wobei  dann  dQ  nach  den  Gin.    65    zu  bestimmen  ist. 
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D  den  unendlich  vielen  Füllen,  an  denen  der  Gebrauch 
•stehenden  Formeln  gezeigt  werden  könnte  *) ,  mag  hier 
i  Fall  und  zwar  der  wichtigste  gründlicher  untersucht 
Beim  Ausströmen  eines  Gases  aus  einem  Gefiisse  unter 
tem  Drucke  jo,  in  ein  zweites,  dicht  neben  dem  ersten 
ßhes  Gefass .  in  welchem  der  Druck  p^  ebenfalls  constant 
1  wird,  wird  höchst  selten  der  Fall  vorkommen,  dass  dem 
ährend  des  Hinströmens  nach   der  Mündung  Wärme  mit- 

oder  entzogen  wird;  wir  untersuchen  den  Ausfluss  daher 
er  der  Voraussetzung,  dass  während  des  Ausströmens 

eine  Mittheilung,  noch  Entziehung  von  Wärme 

diesem  Falle  giebt  Gl.   (105    für  dQ  =  0 

Adl^\  =  —  7cc(It  (106 


©=-" 


.    65    ergiebt  unter  der  gleichen  Voraussetzung 

0  =  tdp  -{-  y,pdv 

s  der   letztern  Formel   haben  wir  aber  schon  früher  auf 
die  Beziehung 


a+U        \px) 


tet.  Wir  wollen  nun  von  jetzt  an,  dem  Gebrauche  ent- 
lud, die  absolute  Temperatur  a  + 1  mit  T  bezeichnen. 
vdv  in  den  allgemeinen  Untersuchungen  im  ersten  Ab- 
i  den  Buchstaben  S  benutzten,  wir  können  daher  auch 
II  bis  jetzt  benutzten  Formeln  dt  durch  dT  ersetzen. 

nun  die  absolute  Temperatur  im  Ausflussgefässe  T^  und 
diejenige  in  der  Ebene  der  Mündung  (richtiger  in  geringer 
mng  ausserhalb  derselben) ,  so  folgt,  weil  an  letzterer  Stelle 
uck  pi  sein  soll,  nach  der  letzten  Gleichung 

X--1 

T:i==iPi\  ^  (107) 


).  Locomotivenblasrohr.  S.  r»S  —  74. 
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und  durch  Integration  der  61.  (106),  unter  der  Yoranisetzimg, 
dass  im  Innern  des  Ansflnssgefässes  die  Geschwindigkeit  Null 
und  in  der  Mttndnngsebene  die  (Geschwindigkeit  w  ist: 

^^  =  xc[ri  — Tj)  ilüS 

und  diese  beiden  Gleichungen  lösen  das  vorgelegte  Problem. 

Bestimmt  man  7}  aus  (107)  und  substituirt  man  den  Werth 
in  Gl.  (108),  so  folgt  die  Ausflussgeschwindigkeit 

und  diese  Gleichung  wurde  zuerst,  wenn  auch  auf  anderm  Wege 
von  Weisbach  entwickelt*). 

Die  Temperatursenkung  Tx  —  Tj  vom  Innern  des  Ausfloss- 
gefässes  bis  zur  Ebene  der  Mündung  bestimmt  sich  dann,  wenn 
w  durch  Gl.  (109)  gegeben  ist,  durch  Gl.  (108). 

Das  spezifische  Volumen  ti  des  Gases,  in  der  Ebene  der 
Mündung  ermittelt  sich  nach  Gl.  (67) 

r,  =  ^»  •  (110, 

und  endlich  ist  das  Gewicht  O  der  Luftmenge,  die  in  der  Sekunde 
zum  Ausfluss  gelangt ,  wenn  der  Mündungsquerschnitt  F  ist,  ans^ 
der  Gleichung 

Gv^  =  Fw  (111 

zu  bestimmen. 

Ausserhalb  der  Mündung  breitet  sich  der  Luftstrahl  aus  und 
zwar  auf  Grund  der  oben  hingestellten  Hypothese  unter  con- 
stantem  Drucke  p^ ;  eine  Wärmezuftthrung  findet  dabei  zwar 
nicht  statt,    wohl   aber  wird   die   der  Geschwindigkeit   w   ent- 

sprechende  Arbeit  ^  in  Wärme  umgesetzt  und  man  kann  sich 

den  Vorgang  dann  so  denken,    als  fände  während  des  Ueber- 


*)  Ingenieur-  und  Maschinenmechanik.  3.  Aufl.   Bd.  1.    S.  821.    Brann- 
schweig 1855. 
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ganges    in    den    Ruhezustand    die    Zuleitung    der    Wärmemenge 

A  Y-  unter  constantem  Drucke  p2  statt.    Ist  die  Temperatur  des 

Gases  in  der  Vorlage,  da  wo  es  wieder  zur  Ruhe  gekommen  ist 
T'j,  so  folgt  nach  dem  Gesagten  unter  Benutzung  der  Gl.  Sh; 
S.  140  (Erwärmung  der  Gase  bei  constantem  Drucke) 

A^^  =  'Kc{r2-T2] 

und  diese  Formel  mit  Gl.  (108)  verglichen,  giebt  das  einfache 
Resultat : 

d.  h.  die  Temperatur  in  der  Vorlage  ist  gleich  derjenigen  im 
AusiBussgefässe ;  wenn  sonach  ein  permanentes  Gas  unter  con- 
stantem Drucke  und  ohne  Mittheilung  und  Entziehung  von  Wärme 
aus  einem  Ge fasse  in  ein  andres  strömt,  in  welchem  der  Druck 
auch  constant  erhalten  wird,  so  finden  keine  Temperaturände- 
rangen  statt,  wenigstens  ist  am  Ende  der  Ausbreitung  des  Gases 
in  der  Vorlage  die  Temperatur  daselbst  die  gleiche,  wie  im 
Aasflussgefässe.  Die  Temperatur  des  Gases  in  der  Ebene  der 
Mündung  stellt  sich  aber  nach  Gl.  (107)  jederzeit  geringer  heraus. 
Mit  dem  Uebergange  des  Gases  aus  der  Geschwindigkeit  w  in 
den  Ruhezustand  ist  aber  nicht  nur  eine  Temperaturerhöhung, 
sondern  auch  eine  Vergrösserung  des  spezifischen  Volumens  ver- 
bunden; der  Werth  V2  (Gl.  111)  geht  in  der  Vorlage,  wie  man 
leicht  übersieht,  in  den  Werth 

t?2  =  

über. 

Durch  wirkliche  Ausflussversuche  werden  nun  aber  eine  Reihe 
der  vorstehenden  Resultate  nicht  vollständig  bestätigt;  um  lieber- 
einstimmung  zu  erzielen,  wird  man  gewisse  Correctionen  an- 
bringen müssen,  über  deren  Bedeutung  hier  das  Nöthige  noch 
erwähnt  werden  soll. 

Zunächst  ist  bekannt,  dass  beim  Ausströmen  durch  kurze 
Mündungen  jederzeit  ein  Geschwindigkeitsverlust  stattfindet,  die 
wirkliche  Geschwindigkeit  stellt  sich  kleiner  als  die  berechnete 
heraus;  das  Verhältniss  beider  Geschwindigkeiten  nennt  man  den 


168  Von  den  permtinentcu  Gasen. 

Gesehwindigkeitecoeftieienten :  bezeichnen  wir  denselben  mit  f 
und  die  effeetive  Ausflussgescbwindigkeit  mit  w^ ,  so  folgt,  weil 
mit  ?/•  die  theoretische  Geschwindigkeit  nach  Gl.  109!  bezeichnet 
wurde :. 

tc   =  (pw 

Es  geht  sonach,    wie  man   es  in  der  praktischen  Hydraulik 
darstellt,  beim  Ausflusse  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  die  Arbeit 

'lg  ^  '  2g 

verloren,  und  zwar  bezeichnet  man  im  vorliegenden  einfachen 
Fall  (Ausfluss  durch  eine  kurze  Mündung  diesen  Arbeitsverlust 
als  denjenigen,  welcher  zu  Ueberwindung  der  Reibungswider- 
stände in  der  Mündung  verwendet  werde.  Man  kann  bei  der 
Beurtheilung  der  Ausflusserscheinungen  in  der  mechanischen 
Wärmetheorie  diese  Darstellung  beibehalten,  nur  ist  man  hier 
im  Stande,  näher  zu  bezeichnen,  wozu  diese  verlorne  Arbeit 
verwendet  worden  ist.  Wenji  die  Gastheilchen  an  der  festen  Um- 
fassung der  Mündung  hinströmen,  findet  offenbar  in  Folge  der 
gegenseitigen  Einwirkung  (der  Reibung]  eine  Erwärmung  statt. 
Das  Gas  und  die  Mündungswände  nehmen  die  durch  diese  Rei- 
bung erzeugte  Wärme  auf;  wegen  der  grossen  Beweglichkeit  der 
Flüssigkeitselemente  darf  man  aber  die  Annahme  machen,  dass 
diese  die  gcsammte  aus  der  Reibung  hervorgehende  W^ärme 
aufnehmen,  und  dass  nur  ein  verschwindend  kleiner  Theil 
auf  die  feste  Wandung  der  Mündung  übergeht.  Im  ausströmenden 
Gase  zeigt  sich  diese  aufgenommene  Wanne  als  Molekularbcwe- 
gung,  deren  Verstärkung  eine  Erhöhung  der  Temperatur  ergiebt: 
man  kann  daher  sagen,  dass  beim  Ausströmen  eines  Gases  die 
Widerstände  nicht  einen  Arbeitsverlust  im  gewöhnlichen  Sinne, 
sondern  nur  eine  Venninderung  der  lebendigen  Kraft  der  offenen 
Bewegung  hervorbringen.  Die  dieser  Verminderung  entsprechende 
Arbeit  ist  in  innere  Arbeit  umgewandelt  und  die  Vermehrung 
der  innem  Arbeit  zeigt  sich  bei  Gasen  einfach  als  Erhöhung  der 
Temperatur.  In  Folge  der  Widerstände  strömt  also  ein  Gas  mit 
geringerer  Geschwindigkeit  aus,  als  die  Gl.  (109)  giebt,  hin- 
gegen ist  die  Temperatur  Ty  in  der  Mündung  eine  höhere,  als 
aus  Gl.   ilOS;  gefolgert  wird.    Die  Summe  der  innem  Arbeit  und 
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der  Arbeit,  welche  der  offnen  Bewegung  entspricht,  ist  durch 
die  Reibung  an  der  Mündung  nicht  verändert  worden.  Ebenso 
verhält  es  sich  nun  offenbar  auch,  wenn  der  Ausfluss  eines  Gases 
durch  zusammengesetzte  Mündungen  (ohne  Mittheilung  und  Ent- 
ziehung von  Wärme)  erfolgt,  z.  B.  durch  horizontale  Röhren- 
leitungen ,  die  mit  Erweiterungen  und  Verengungen ,  Krümmungen 
und  Knien  u. s.  w.  versehen  sind;  jeder  einzelne  Widerstand  bringt 
eine  Vermindening  der  lebendigen  Kraft  der  offnen  Bewegung, 
gleichzeitig  aber  bei  Gasen  eine  dieser  Verminderung  ent- 
sprechende Erhöhung  der  Temperatur,  bei  anderer  Flüssigkeit 
eine  gleiche  Erhöhung  der  innem  Arbeit  heiTor. 

Kehren  wir  zu  unserm  Beispiele  zurück,  so  findet  sich  die 
wahre  Greschwindigkeit  tOg,  mit  welcher  das  Gas  die  Mündung 
verlässt  mit  Rücksicht  auf  Gl.  ;i()9  , 


^i/^^x  -'  ( '  -  {f.f^) 


^e  —  VI/       ^y^T-^il^         \'^\    "     I  (112 


Dann  folgt  die  wahre  absolute  Temperatur  T^  des  Gases  in 
der  Mündung  unter  Zugrundelegung  von  Gl.  (108;  aus  der 
Gleichung : 

^1  —  ^2=-^  (113 

Das  spezifische  Volumen  des  Gases  in  der  Mündung  berechnet 
sich  nach  Gl.  (HO),  indem  man  den  durch  (113)  gewonnenen 
Werth  von  T^  substituirt,  und  endlich  fände  sich  das  Gewicht 
G  der  Gasmenge,  welche  pro  Sekunde  zum  Ausfluss  gelangt, 
durch  die  Formel: 

G  ^2  =  a  Ftc^  =  a(p  Fw 

wobei  F  der  Mündungsquerschnitt  ist ,  der  hier  mit  dem  Coeffi- 
cienten  a  (Contractionscoefficient)  multiplizirt  erscheint,  da  nach 
frühem  Bemerkungen  der  Strahlquerschnitt  an  derjenigen  Stelle, 
an  welcher  dei'  Druck  gleich  dem  äussern  Drucke  p^  geworden 
ist,  im  Allgemeinen  nicht  dem  Mündungsquerschnitte  gleich  sein 
wird  und  weil  bei  Gasen  und  bei  Mündungen  in  dünner  Wand 
ähnliche  Contractionsei-scheinungen  auftreten,  wie  sie  beim  Aus- 
fluss von  Wasser  bekannt  sind. 
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Aus  vorstehender  Formel   ergiebt   sich  das  Gewicht  G  mit 
Benutzung  von  61.  :109]  und  (110) 


wobei  für  T2  der  aus  61.  (113)  entspringende  Werth  einzusetzen  ist. 

Das  Product  aqi  nennt  man  gewöhnlich  den  Ausflusscoeffi- 
cienten. 

Was  die  Temperatur  des  6ases  ausserhalb  der  MünduBg 
nach  dem  Uebergang  zur  Ruhe  betrifft,  so  ändern  hier  die  Wider- 
stände nichts;  schliesslich  ist  die  Temperatur  des  Gases  wieder 
dieselbe  wie  im  Ausflnssgefässe  unH  daher  zuletzt  das  spezifische 
Volumen 

02  = 

und  das  Volumen  V2  des  6ases,  welches  pro  Sekunde  zum  Aus- 
flusse gelangt,  bei  äusserm  Drucke  gemessen, 

V2  =  Gv'2 

Was  die  Coefßcienten  q>  und  aq>  =  ^  betrifft ,  die  bei  Gasen  in 
Rechnung  zu  bringen  sind,  so  benutzt  man  am  besten  die  Ver- 
suchsresultate von  Weisbach*).  Die  Versuche  ergaben  nach 
den  von  6rashof ""')  an  den  Rechnungen  Weisbach's  angebrach- 
ten Correctionen  Folgendes: 

•  Bei  einem  nach  der  Form  des  contrahirten  Strahles  abgerun- 
deten Mundstück  von  10  Millim.  Weite,  ergab  sich  för  einen 
Ueberdruck  von  pi — />2,  von  180  bis  850  Millimeter  Quecksilber- 
säule im  Mittel: 

y  =  ^£=:  0,981. 

:Da  hier  keine  Cootraction  stattfindet,  so  ist  a  =  1.) 


♦)  Weisbach,  »Vorläufige  Mittheilungen  über  die  Ergebnisse  verglei- 
chender Versuche  über  den  Ausfluss  der  Luft  und  des  Wassers  unter  hohem 
Drucke.«  Civilingenieur,  Bd.  5,  S.  l. —  Ingenieur-  und  Maschinenmechanik. 
Braunschweig,  1S0:J.     4.  Auflage.    Bd.  I,  S.  911. 

*♦)  Grashof,  »Ueber  die  Bewegung  der  Gase  im  Beharrungszustande  in 
Rührenleitungen  und  Kanälen".  Zeitschrift  des  Vereines  deutscher  Ingenieure. 
Bd.  7,  S.  243  u.  S.  2S(). 
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Für  Kreismündungen  in  dünner  Wand  von  10  bis  24"" 
Weite  ergab  sich  für  den  Ueberdrnck  p^  —  p^  von  50  bis  850°" 
und  der  Annahme  9)  =  0,98 

fX  =  0,555  bis  0,795 

wachsend  mit  dem  Ueberdrnck  p^  —  p^- 

Für  knrze  cylindrische  Ansatzröhren  von  10  bis  24°°  Weite 
fand  sich  fttr  die  gleichen  Grenzen  des  Ueberdruckes 

iU  =  9)  =  0,737  bis   0,839. 

Interessant  ist  es,  dass  diese  Coefficienten  wenig  von  denen 
abweichen,  die  man  ftlr  den  Ausfluss  von  Wasser  gefhnden  hat, 
eine  Thatsache,  die  allerdings  schon  durch  die  altem  Versuche 
von  Koch,  D*Anbnisson  nnd  Peqneur  und  die  Berechnungen 
von  Buff  nnd  Poncelet  bekannt  ist. 

Beispiel.  Aus  einem  Behälter  ströme  atmosphärische  Luft 
darch  eine  gut  abgerundete  Mündung  unter  dem  constanten 
Dmcke  von  172  Atmosphären  in's  Freie;  es  entspreche  also  p^ 
dem  Drucke  von  IV2)  nnd  p^  dem  Drucke  von  1  Atmosphäre. 
Die  Temperatur  der  Luft  im  Ausflussgefässe  sei  t^  =  30*^ ,  also 
Ti  =  273  +  30  =  303. 

Hier  findet  sich  zunächst:  * 

X  — 1  0,41 

2 


m '  =(4)M.=o,,™ 


and  nach  61.  (109) 


W^ 


=^°^.('-(?f"^) =""*■■ 


weil   -^  =  424   ^^'^  ^  =  0,16847  ist. 

Dann  folgt,   weil  g  =  9,8i*^  ist,  die  theoretische  Geschwin- 
digkeit 

to  =  258,05'" 

nnd  die  effective,  weil  q>  =  0,981  gesetzt  werden  kann 

Wff^q>w  =  253,15'" 
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nnd  dann 

^^^  =  3266.4"» 

Die  Substitution  dieses  Werthes  in  61.  (113    giebt  dann  fllr 
die  absolute  Temperatur  der  Luft  in  der  Mündung 

T^  =  270,57 
also  nach  Celsius 

/2  =  —  2,43« 

während  sich  ohne  Rücksicht  auf  die  Widerstände  (für  y  =  1) 
diese  Temperatur  auf  ti  =  —  3,7«  stellen  würde.  Die  Wider- 
stände bringen  also  eine  geringe  Temperaturerhöhung  hervor. 
Das  Gewicht  der  Luftmenge,  welches  pro  Sekunde  die  Mündung 
verlässt,  findet  sich  nach  61.  (114)  wegen  a  =  1,  12  =  29,2'2 
und  p2  =  10334 

6;  =  330,31  J'Kilogr., 

wobei  der  Mündungsquerschnitt  F  in  Quadratmetern  zu  setzen  ist. 
(Ohne  Rücksicht  auf  Widerstände  findet  sich  G  =  338,30  F.] 

Nach  der  Ausbreitung  in  der  Vorlage  hat  die  Luft  wieder 
die  anfängliche  Ten^eratur  t^  =  30®  angenommen,  das  Volnmen 
der  G  Kilogr.  Luft  ist  dann  bei  äusserm  Drucke  gemessen: 

7-  =  Gv\  =  ^--^^  =  2S3,49jPCubikmet. 

Pi 

und  bei  inncrni  Drucke  gemessen 

Fi  =  -^  F2  =  18S,99i'^Cubikmet. 
P\ 

Wenn  gleich  die  Untersuchungen  über  den  Ausfluss  und  über 
die  Bewegung  der  6ase  von  grosser  praktischer  Wichtigkeit  sind, 
so  wäre   doch  ein  weiteres  Eingehen  in  diese  Fragen  hier  nicht 
gerechtfertigt ;    wir  begnügen  uns  daher,   hier  nur  noch  auf  die 
vortrefflichen    Abhandlungen    örashofs    hinzuweisen,    die    wir 
schon  oben  citirt  haben  und   in  welchen  die  Bewegung  der  6ase 
in  Köhrenleitungen ,    mit  Zugrundelegung  der  Lehren  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  ausführlich  ])ehandelt  wird. 
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17:^ 


Fig.  28. 


Das  neberströmen  der  Gase  aus  einem  Gefässe  in  ein 
andres ,  wenn  das  Volumen  beider  Gefässe  constant 

erhalten  wird*^). 

Man  denke  sich  zwei  Räflme  A  und  B  (Fig.  28)  durch  ein 
mit  einem  Hahnen  versehenes  Rohr  verbunden.  Beide  Gefässe 
i^eieo  mit  Gas  derselben  Art  gefüllt:  in  dem  Gefösse  -4,  dessen 
Geganimtvolamen  Fj  sein  mag,  befinden  sich  bei  Beginn  des 
Ansströmens  Gi  Eilogr.  Luft  von  der  Spannung  pi ,  dem  spezi- 
fischen Volumen  v^  und  der  Temperatur  T^ : 
im  andern  Gelasse  B,  nach  welchem  der  Aus- 
tiss  des  G^es  vom  Gefäss  A  aus  erfolgt  und 
wekhes  das  Volumen  F^  hat,  befinden  sich 
beim  Beginn  des  Ausströmens  G2  Kilogr. 
Gas  vom  Drucke  p2,  dem  spezifischen  Vo- 
hacn  C2  und  der  absoluten  Temperatur  T2 
nd  da  dieses  Gefäss  die  Vorlage  bilden  soll, 
10  ist  />2  <  i^i  vorauszusetzen. 

Es  soll  nun  die  Durchflussöffnung  F  so 
läge  geöffnet  werden,  bis  eine  Luftmenge  vom 
Gewichte  G  aus  dem  Gefässe  A  nach  B  ge- 
fingeii  ist  und  die  Frage  beantwortet  werden, 
welches  in  diesem  Momente  der  Zustand  des 
Gase»  in  dem  einen  und  dem  andern  Ge- 
fi«se  ist.  Das  Gewicht  der  im  Ausflussgefässe  befindlichen  Luft- 
■ttge  ist  jetzt  natürlich  Gi  —  G,  Druc^,  spezifisches  Volumen  und 
Temperatur  wird  sich  aber  auch  geändert  haben  und  zwar  seien  diese 
Werthe />j.Cj.r^:  in  der  Vorlage  befindet  sich  im  gleichen  Mo- 
*nte  die  Luftmenge  G2  +  G;  Druck,  spezifisches  Volumen  und 
Temperatur  seien  Py  Vy  Ty.  Betrachten  wir  nun  die  Ausflussmenge 
^  tls  gegeben  und  beide  Gefässe  von  solcher  Beschaffenheit, 
*Mi  Wärme  durch  die  Wandungen  weder  aus-  noch  eintreten 
^,  80  handelt  sich  es  hier  um  Bestimmung  der  sechs  Unbe- 
kaatcn /j^r^r^  und  Py^yTy,     Da    aber   die    drei    zusammen- 

*  Dts  hier  bezeichnete  Problem   hat  zuerst  Bauschinger  in  einer 
*8nreiniehen  Abhandlung  »Theorie  des  Ausströmens  vollkommener  Gase  aus 
Geiasse  und  ihres  Einstrümens  in  ein  solches«  in  Seh  lömi  Ich 's  Zeit- 
för  Mathematik  und  Physik  Bd.  yiH.  S.  Sl  gelöst. 
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gehörigen  Grössen  nach  dem  Gesetze  von  Mario tte  und  Ga^'- 
Lussae  in  der  Beziehung 

PX^X    =     ^i^X      und     PyVy    =-.     RTy 

stehen,  so  haben  wir  nur  vier  Gleichungen  aufzustellen  und  zwar 
wollen  wir  als  die  zu  bestimmenden  Unbekannten  die  Pressungen 
Px  und  py  und  die  Temperaturen  Tj,  und  Ty  betrachten. 

Man  kann  sich  übrigens  dabei  vorstellen ,  dass  die  Durch- 
flussöffnung im  Augenblicke  nach  dem  Uebergange  der  G  Eilogr. 
Luft  geschlossen  worden  sei  und  dass  nun  die  Pressungen 
p^  und  Py  und  die  Werthe  Tj.  und  Ty  sich  auf  den  Augenblick 
beziehen,  in  welchen  eben  in  beiden  Gefässen  der  Gleichgewichts- 
zustafld  wieder  eingetreten  ist.  Unter  gewissen  Umständen,  die 
wir  auch  im  Folgenden  voraussetzen  wollen,  ist  aber  diese 
Annahme  des  Schliessens  der  Mündung  nicht  einmal  nothwendig. 
Während  des  Ausströmens  wird  sich  das  Gas  in  einem  trichter- 
förmigen Räume  im  AusflussgefUsse  nach  der  Mündung  hin  be- 
wegen und  ebenso  wird  es  in  der  Vorlage,  von  der  Mündung 
ab  gerechnet  sich  trichterförmig  ausbreiten.  Denken  wir  uns  die 
Inhalte  beider  Gefässe  gross  genug,  so  kann  man  das  Gewicht 
der  Gasmenge,  das  sich  in  einem  gewissen  Augenblicke  in  den 
beiden  trichterförmigen  Räumen  bewegt,  als  verschwindend  klein 
denken  gegen  das  Gewicht  der  Gasmenge  in  dem  einen  und 
andern  Gefässe.  Dann  ist  in  beiden  Gefdssen  selbst  während 
des  Ausströmens  der  Gleichgewichtszustand  anzunehmen  und 
Px  und  Py  geben  das  Gesetz  der  Druckänderungen  und  Tj.  und 
Ty  das  Gesetz  der  Temperaturänderungen  während  des  Uebör- 
ströjnens  an. 

Wir  untersuchen  nun  zunächst  die  Aenderungen  im  Ausfluss- 
gefässe  A, 

In  dem  Augenblicke,  in  welchem  G  Kilogr.  Luft  das  Gefäss 
A  verlassen  haben,  hat  das  zurückgebliebene  Luftquantum  G^  —  G 
das  Volumen  Fi  des  Gefässes  A  angenommen.  Vorher  aber, 
als  das  Gewicht  G  noch  im  Gefässe  war  (beim  Beginn  des  Aus- 
strömens), hatten  diese  G^  —  G  Kilogr.  Luft  das  Volumen 

(Gl  —  G)  rj  =  G,  Vi  -  Gc^  =  Fi  —  Gr, 

weil  Gl  Vi  =  F,  ist. 

Man  kann  also  sagen,  dass  während  des  Ausströmens  das 


\ 
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Luftgewicht  G'i  —  Cr  vom  Volumen  Fi  —  Gr^i  auf  das  Volumen 
Vx  »ich  ausdehnte ;  dem  Anfangsvolumen  entspricht  der  Druck  p^ , 
dem  Endvolumen  der  Druck  p^  und  da  hier  diese  Ausdehnung 
ohne  Mittheiluug  und  Entziehung  von  Wärme  erfolgte,  so  gilt 
nach  dem  Poissonschen  Gesetze  nach  Gl.  (76)  S.  130  die  Be- 
ziehung : 


Px  _  I  V,  —  Gv,y 


Nun  ist  aber.  >vie  schon  erwähnt  wurde,   V^  =  Gi  r^,  daher 
folgt  die  erste  Gleichung  für  vorliegendes  Problem: 

Px=Pi  {^  —  G  )  '^^^ 

Die  absolufe  Temperatur  T^,  findet  sich  dann  ohne  Weiteres 
nach  Gl.   (78) 

X  —  1 


^x iPx  \ 

Tx  ~  l/>,  / 


oder  vorstehende  Gleichung  für  p^  benutzt 

G  vX  -  1 


^^=^'(^-f)' 


116 


Hiemach  ist  denn,  da  sich  das  spezifische  Volumen  r^  schliess- 
lich nach  der  Formel 

bestimmen  lässt,  der  Zustand  des  Gases  im  Ausflussgefäss ,  im 
Augenblicke  nachdem  G  Kil.  Gas  dasselbe  verlassen  haben,  voll- 
ständig bestimmt.  Die  Substitution  von  p^.  und  jT^  in  die  letzte 
Gleichung  giebt  sehr  einfach: 


^x  =  — 


R  G\  1\  G\  t\ 


IH\G,-G)        G,--G 

wie  sich  tlbrigens  ohne  Weiteres  hätte  anschreiben  lassen. 

Die  ganze  Arbeit,  welche  das  Gas  im  AusflussgefUsse  während 
des  AusstrOmens  der  G  Kilogr.  Gas  verrichtet  hat,  bestimmt  sich 
auf  folgende  Weise. 
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Bezeichnen  wir  die  zurückgebliebene  Gasmenge  Gi  —  G  mA 
G^  80  ist  deren  Volumen  G^Vj,  und  Druck  pj,\  in  dem  niebsten 
Zeitmomente  ändert  sich  das  spezifische  Volumen  r^  am  dtj^ 
also  das  Gesammtvolumen  Gxcx  um  Gxdcx  und  daher  folgt  das 
Differential  dei*  Arbeit 


Nun  ist  aber 


(^Ji  =  Gxpxdcx 


also 


ferner  nach  61.  fl  15' 


Gx 


^        d  Gx 

drx  =  -'  6r,  r,  — - 


Gx\^ 


^'=^^(-lr) 


Die  Substitution  gicbt  daher  nach  einer  einfachen  Redaction: 
dL,  =—  ^^^\      Gx*       dGx  117* 

und  hier,  wenn  man  integrirt  mit  KUcksicht  darauf,  dass  im 
Anfange  des  Ausflusses  Gx  =  G^  ist  und  wenn  man  schliesslich 
den  Werth  Gx  wieder  durch  G^  —  G  ersetzt : 

oder  wenn  man  p^  nach  61.  (115)  sich  schon  bestimmt  denkt 

2,,=G.  .^-^'-^  (118; 

Ein  merkwürdig  einfacher  Ausdruck  (vergl.  das  Problem  1 
auf  S.  150),  der  sich  aber  wesentlich  von  dem  unterscheidet,  den 
wir  früher  (S.  133  Gl,  80)  für  den  Fall  gefunden  haben,  dass  ein 
6as  sich  ohne  Mittheilung  und  Entziehung  von  Wärme  arbeits- 
verrichtend  ausdehnt.  Der  Unterschied  hat  einfach  darin  seinen 
6rund,  dass  dort  das  6ewicht  der  arbeitenden  6asmenge  unver- 
ändert blieb,  während  hier  bei  der  Arbeitsverrichtung  das  Gas- 
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gewicht  im  Ausflussgefäss  wegen  des  Ansströmens  von  Gi  auf 
Gl  —  G  abnimmt. 

Wir  haben  nun  im  Weitem  auch  die  Vorgänge  in  der  Vor- 
lage zu  untersuchen. 

Wir  fanden  früher  nach  Gl.  (69)  S.  122  die  Veränderung  der 
innem  Arbeit  der  Gewichtseinheit  Gas  für  die  Temperaturerhöhung  rf^ 

A 

oder  dT  statt  dt  gesetzt  und  integrirt,  giebt  die  ganze  innere 
Arbeit  U  bei  der  absoluten  Temperatur  T 

wobei  die  Constante  C  die  innere  Arbeit  des  Gases  beim  absoluten 
Nullpunkt  darstellt.  Diese  Formel  wenden  wir  hier  an;  es  ist 
nämlich  beim  Beginn  des  Ausflusses  die  innere  Arbeit  der  Gx 
Kilogr.  Gas  im  Ausflussgefäss 

G,  (C+-j  T,) 
und  diejenige  der  G2  Kilogr.  Gas  in  der  Vorlage 

und  daher  in  beiden  Gasmengen  zusammengenommen 

U=  C  (Gl  +  62)+^  (G,  Ti  +  G2  T,) 

Für  diesen  Werfh  findet  sich  aber  noch  ein  anderer  Aus- 
druck. Nachdem  nämlich  G  Kilogr.  Gas  überströmt  sind,  befinden 
sich  im  Ausflussgefäss  G^  —  G  =  G^  Kilogr.  Gas  von  der  Tem- 
peratur Tx  und  in  der  Vorlage  G2  +  G  Kilogr.  Gas  von  der  Tem- 
peratur Ty ;  die  innere  Arbeit  der  erstem  Gasmenge  beträgt  daher : 


Gx(e+-^-  n), 


diejenige  in  der  andern: 


c 


G,(C+-r   TV) 


A 
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in  beiden  zusammen: 

und  dieser  Werth  ist  gleich  dem  vorhin  aufgestellten  Wertbe 
von  U,  da  in  beiden  Getässen  zusammengenommen  keine 
äussere  Arbeit  verrichtet  und  ebenso  Wärme  dem  Gas  weder 
mitgetheilt  noch  entzogen  wurde.  Das  Gleichsetzen  beider 
Werthe  von  U  ergiebt  dann,  wenn  man  noch  bertlcksiehtigt. 
dass  das  gesammte  Gasgewicht  sich  auch  nicht  geändert  hat.  abo 
G,  +  G^=G,  +  G,  ist: 

6r,  r,  +  G2  Ti  =  GV  Tx  +  Gy  Ty 

Berücksichtigen  wir  die  bekannte  Beziehung 

so  giebt  vorstehende  Gleichung  auch 

öl  ^\  P\   +  G2  V2P2  =  Gx  Vr  px  +  Gy  Vg  p^ 

Nun  ist  aber,  wie  leicht  zu  tibersehen,  auf  Grund  der  ein- 
geführten Bezeichnung: 

V,  =  G,  c,  =  G,Vx 
und 

I^  ==  G2  0'}  =  Gff  c^ 

und  daher  nach  der  zuletzt  gegebenen  Gleichung: 

Gx  v^px  +  G1V2P1  =  Gl  cxPx  '  {^-  +  G2V2P2  ^J 

P\       ^  P^ 

und  hiernach,  wenn  man  wieder  die  Temperatur  einführt 


P 


2  ~^'^  G2T2  \         pj 


und  endlich  unter  Benutzung  des  Werthes  von  px  nach  Gl.  (115) 
der  Druck  j}^,  in  der  Vorlage,  nachdem  G  Kilogr.  Gas  dorthin 
geströmt  sind: 
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Was  ferner  die  Temperatur  Ty  des  Gases  in  der  Vorlage 
in  diesem  Momente  betrifft,  so  findet  sich  diese  iu  fol- 
gender Art: 

Es  ist  nach  Mariotte  und  Gay-Lnssac 

oder  auf  beiden  Seiten  mit  G^  =  G^  +  G  multiplicirt  und  be- 
rücksichtigt, dass  die  Beziehung 

GyVjf  =   Gr2F2  =    V2 

besteht : 

T  =      ^2^2/^^ 

^       R  {G2  +  G) 

oder  den  Werth  von  v^  durch  die  Formel  p^  v-i  =  RT^  bestimmt : 

/'~  G2  +  G''p2 

Da   nun   endlich   der  Druck  py   durch  61.  (119)   schon  be- 
stimmt ist,  so  findet  sich  durch  Substitution  sehr  leicht: 


r.= 


s+^['-('-in  c^") 


_       6^2  ^2 

'  G2  +  G 

nach   welcher  Formel  sich   T^  direct  berechnet,    wenn  das  Ge- 
wicht G  der  übergeströmten  Gasmenge  gegeben  ist. 

Im  Weitem  ist  nun  auch  noch  die  ganze  Arbeit  zu  bestimmen, 
welche  das  Gas  in  der  Vorlage  aufnimmt,  da  diese  Gasmenge 
durch  das  herbeiströmende  Gas  comprimirt  wird.  Im  Äugen- 
blicke nach  dem  Ueberströmen  der  Gasmenge  G  befinden  sieh 
Gr  Kilogr.  im  Ausflussgefässe  und  Gy  Kilogr.  Gas  in  der  Vorlage. 
Im  nächsten  Zeittheilchen  ist  die  Arbeit  dLi  im  Ausflussgefässe 
durch  Gl.  (117^)  bestimmt:  diese  Arbeit  nimmt  zunächst  das  Gas 
in  der  Vorlage  auf;  überdies  aber  strömt  gleichzeitig  die  Gas- 
menge dG  nach  der  Vorlage  und  geht  dabei  arbeitsverrichtend 
aus  dem  Drucke  px  in  den  Druck  p^  über.  Das  Letztere  ent- 
spricht nach  Gl.   [80.',  S.  133  einer  Arbeit: 


3  '••■'ß 


-te) 


3f—    1 


12 


ISO 
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oder  wenn  man  den  \Verth  Tx  durch  61.  (78)   ausdruckt,  d.  b. 


=(f) 


einsetzt,  einer  Arbeit: 


^T,äG 


X—  1 


X  — n 


m '  -  (t) 


Hiernach    ergiebt  sich  die  ganze  Arbeit  L^  in  der  Vorhige 
von  Beginn  des  Ueberströmens  an  gerechnet: 


I^  =  L,+ 


cT, 


X—   1 


X—  1 


(t) "  -  (t) 


dG, 


(121 


wobei  Li  nach  Gl.   \\\1)  oder  (118)  bestimmt  ist. 

Unter  dem  Integralzeichen  hätte  man  nun  hier  die  Werthe 
Px  und  j»y  durch  die  Ausdrücke  (115)  und  ill9)  zu  ersetzen  und 
die  Integration  zwischen  den  Grenzen  0  und  G  auszuführen.  Führt 
man  die  Substitution  aus,  so  zeigt  sich  sofort,  dass  die  Integra- 
tion auf  eine  unendliche  Reihe  führt,  es  ist  daher  zweckmässiger, 
die  Formel  (121)  in  der  angegebenen  Form  stehen  zu  lassen  und 
die  Integration  in  jedem  Spezialfall  gesondert  auszuführen. 

Es  bleibt  nun  noch  übrig,  den  Zustand  des  Gases  in  beiden 
Gefässen  für  das  Ende  des  Ueberströmens  zu  ermitteln. 
Der  Uebergang  des  Gases  aus  einem  Gefässe  in  das  andere  hört 
offenbar  auf,  sobald  p^  =  pi  geworden  ist;  nehmen  wir  an,  dass 
die  Übergegangene  Gasmenge  dann  G^  beträgt,  so  findet  unter 
Benutzung  von  Gl.   (115)  und  (119) 


P\ 


('-ir= 


P2 


1   + 


G^Ti 


(-c-tD 


und  hieraus  bestimmt  sich  die  Gasmenge  G«?  die  während  des 
ganzen  Vorganges  bis  zum  Ende  zum  Ausfluss  gelangt  ist,  wenn 
man  in  vorstehender  Gleichung 
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ISl 


G2T1       G1V2P2        V2P2 


snbstituirt : 


Gq  =  Gl 


1 


-(' 


) 


1  - 


(122) 


Setzt  man  dann  noch  diesen  Werth  von  G^  in  die  oben  ge- 
gebenen Gleichungen  statt  G  ein,  so  beantwortet  sich  die  Frage 
nach  dem  Zustande  des  Gases  in  beiden  Geissen  am  Ende  des 
Ueberströmens  ebenfalls  leicht. 

Endlich  ist  noch  hervorzuheben,  dass  die  Ausflussgeschwin- 
digkeit to  veränderlich  ist  und  zwar  nach  einem  ganz  bestimmten 
Gesetze  abnimmt.  Es  lässt  sich  aber  leicht  das  Gesetz  dieser 
Abnahme  ermitteln.  Nach  Gl.  (109)  ist,  die  hier  angenommene 
Bezeichnung  dort  benutzt,  für  den  Moment ,  in  welchem  eben 
G  Eilogr.  Gas  tibergeströmt  sind. 


w 


2 


xc 


1 


-m 


X— 1 


oder  den  Werth  TV  durch  px  ausgedrückt  (nach  Gl.   (78; )  : 


X— 1 


X  — 1 


{fp'-(i) 


Setzt  man  hier  die  Werthe  von  px  und  py  nach  Gl.  (115)  und 
(119:  ein,  so  ergiebt  sich  eine  Formel,  nach  der  sich  für  jeden 
Werth  von  G  die  Geschwindigkeit  ermitteln  lässt.  Man  erhält 
ganz  allgemein: 

(-0"'- 


w 


xcTi 


2^ 


m 


x—l 


1  + 


mhi'-i;)) 


x—l 


(123) 


Am  Ende  des  Ausströmens  ist  natürlich  to  =  0. 


182  Von  den  pormanenten  Gasen. 

Diese  zuerst  von  Bausehinger,  wenn  auch  zum  Theil  id 
anderer  Form  gegebenen  und  auf  anderm  Wege  entwickelten 
Gleichungen  lösen  eine  grosse  Zahl  der  interessantesten  Probleme, 
von  denen  zwei  der  wichtigsten  im  Folgenden  noch  behandelt 
werden  mögen. 

Erster  Spezialfall.  In  einem  Kessel  befinden  sich  G^ 
Kilogr.  comprimirte  atmosphärische  Luft  vom  Drucke  pi  und 
der  Temperatur  T^ ;  der  Inhalt  des  Kessels  sei  V^ .  Man  lasse 
nun  durch  eine  Mündung  G  Kilogr.  in's  Freie  strömen  und 
schliesse  die  MOndung.  Welches  winl  nun ,  vorausgesetzt  dass 
dem  Kessel  während  des  Ausströmens  der  Luft  Wärme  weder 
mitgetheilt  noch  entzogen  wurde,  der  Zustand  der  Luft  im  Innern 
des  Kessels  im  Augenblick  des  Schliessens  der  Mündung  sein? 

Hier  bedeutet  /^  den  äussern,  atmosphärischen  Druck ;  neh- 
men wir  überdies  noch  an,  dass  anfangs  die  Temperatur  der  Luft 
im  Kessel  gleich  der  Temperatur  der  äussern  Luft  war,  so  haben 
wir  Ti  =  22  zu  setzen  und  das  Gewicht  G2  der  Luft  in  der  Vor- 
lage, hier  der  Luft  im  Freien  ist  unendlich  gross  anzunehmen. 
Setzen  wir  0^  =  00  und  Tj  =  T^  in  die  Gl.  (115),  (116),  119 
und  (120)  ein,  so  ergeben  sich  fllr  vorliegenden  Fall  die  Glei- 
chungen : 

/     .    G  vx— 1 

^'  =  ^'0^07)  ^^^ 

Die  beiden  letzten  Formeln  sind  selbstverständlich,  Druck 
und  Temperatur  der  äussern  Atmosphäre  bleiben  unverändert. 

Denken  wir  uns,  der  Kessel  habe  gerade  Fi  =  1  Cubikmeter 
Inhalt,  der  Druck  der  Luft  daselbst  betrage  5  Atmosphären  und 
die  Temperatur  derselben  ^,  =  30^  also  Tj  =  303 ;  so  bestimmt 
sich  das  Gewicht  dieser  Luftmenge 

•  G,  =  ^  =  -^  =  5,8256  Kilogr., 

weil  />,  =  5. 10334  und  It  =  29,274  ist. 


124 
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Oeffnet  man  nun  die  AnsflassmUndung  so  lange,  bis  gerade 
die  Hälfte  der  Luftmenge  ausgeflossen  ist,  so  ist  6r  =  —  6r,    und 

Gl.    124  a    ergiebtdann: 

W  ==  (-2-)        =  '^''''^ 

also  beträgt  im  Momente  des  Schliesseus  der  Mündung  der  Druck 
Pr  in  Atmosphären  gemessen 

l,ssi  Atmosph. 
Die  Temperatur  T^  bestimmt  sieh  nach  61.  il24  ß) : 

0.1 10 


|-=(|)'     =0,:.V20, 


woraus  T^  =  22S,o4  oder  nach  Celsius  t^  =  —  44",%. 

Denken  wir  uns  eine  sehr  grosse  Mündung,  so  findet  in 
Wirklichkeit  das  Ausströmen  so  rasch  statt,  dass  während  des- 
selben durch  die  den  Kessel  umgebende  äussere  atmosphärische 
Luft  eine  Wärmemittheilung  nicht  anzunehmen  ist.  Ein  mit  dem 
Kessel  verbundenes  Manometer  würde  rasch  vom  Drucke  p^  auf 
y/^  sinken  und  diese  Grössen  sind  es ,  die  man  sehr  leicht  und 
mit  grosser  Zuverlässigkeit  beobachten  kann. 

Hätte  man  sonach  px  beobachtet,  so  Hesse  sich  rückwärts 
nach  (124«  sehr  leicht  das  Luftgewicht  G  berechnen,  welches 
zum  Ausfiuss  gehängte  und  daher  auch  die  Luftmenge  Gi  —  G 
bestimmen,  die  im  Kessel  zurückgeblieben  ist. 

Im  Weitem  erkennt  man  aus  vorstehendem  Beispiele,  dass 
eine  ausserordentlich  starke  Abkühlung  der  Luft  im  Innern  des 
Kessels  stattfindet ;  die  Temperatur  Tjs  im  Momente  des  Schliessens 
der  Mündung  lässt  sich  direct  nicht  beobachten,  wohl  aber,  wie 
oben  gezeigt  wurde,  aus  den  Manometerständen  berechnen. 

Setzen  wir  in  Gl.  (118  den  Werth  p^  ein,  wie  ihn  obige 
]{echnung  giebt  und  überdies  unserer  Annahme  gemäss  Gi  ri  =  1 , 
so  ergiebt  sich  die  Arbeit,  welche  die  Luft  im  Innern  des  Kessels 
während  des  Ausströmens  gcthan  hat: 

=  22859  Meterkilogr. 
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Die  Arbeit  der  Luft  in  der  Vorlage  hier  in  der  fireien 
AtmoBphäre  bestimmt  sich  nach  61.  (121}. 

Setzen  \vir  in  diese  Formel  py  •=  p^  und  px  nach  (124  a)  ein, 
wie  es  vorliegendes  Problem  verlangt,  so  findet  sich: 


i^=A+- 


"i'/O'-ir-'-f?)"^ 


dG 


oder  wenn  man  den  Werth  von  L^  nach  61.  (117)  noch  einsetzt 
nach  einigen  leichten  Kednctionen  und  nach  Ausführung  der  Inte- 
gration zwischen  den  6renzen  0  und  G: 


U  = 


X  — 1   - 

X— 1 


'-(■-ir-K^y 


Setzen  wir  hier  für  unser  Beispiel   die   gegebenen  Werthe 
ein,  so  ergiebt  sich  für 

—  =  — 
Gl  ~    2 

2^  ==  39139  Meterkilogr. 

Am  Ende  des  Ausflusses  ist  die  Luftmenge  6ro  nach  61.  (122  , 
wenn  wir  dort  1^2  =  ^50  setzen : 


<'-''■('- (g-) ' ) 


also  in  unserm  Falle 

G^  =  0,68065  .  6r,  =  3,9652  Kilogr. 

Setzen  wir  noch  in  alle  vorstehenden  Formeln 

%  =  %  =  0,08005, 

SO  ergiebt  sich  für  das  Ende  des  Ueberströmens  der  Druck 
im  Ausflussgefässe  px  in  Atmosphären:  eine  Atmosphäre.  Die 
Temperatur   nach    Celsius    ^^^  =  —  83,25<>.      Die    ganze   Arbeit 
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der  Luft  im  Kessel  L^  =  29316  Meterkilogr.  und  die  von  der  äus- 
sern Luft  aufgenommene  Arbeit : 

L2  =  47129  Meterkilogr. 

Endlich  folgt  auch  noch  für  vorliegende  Annahmen  das  Ge- 
setz der  Aenderung  der  Ausflussgeschwindigkeit  w  nach  Gl.  (123;, 
wenn  dort  Gj  =  00  substituirt  wird : 


tr2  _    xcTj 


('  -  ir '-(f  i 


X—  1 


Hier  lässt  sich  für  jeden  Werth  von  G  die  theoretische  Ge- 
schwindigkeit w  berechnen;  multiplizirt  man  den  Werth  w  mit 
dem  Geschwindigkeitscoefßcienten  9),  s(p  ergiebt  sich  die  wahre 
Geschwindigkeit  für  den  betreffenden  Moment  w^  ^  q>w  und 
dann  die  augenblickliche  absolute  Temperatur  T\  in  der 
Ebene  der  Mündung  auf  Grund  der  Gl.  (113;  durch  die  Formel 

^^       ^  ^  — ^  2^ 

Der  im  Vorstehenden  behandelte  Spezialfall  giebt  übrigens 
noch  zu  einer  besondem  Untersuchung  Anlass. 

Denken  wir  uns  wie  vorhin  den  Kessel  mit  atmosphärischer 
Luft  vom  Drucke  pi  und  der  Temperatur  Ti  gefüllt  und  überdies 
mit  einer  möglichst  grossen  Ausflussmündung  versehen,  so 
wird,  wenn  die  Mündung  geöffnet  und  rasch  wieder  ge- 
schlossen wird,  ein  Theil  der  Luft  ins  Freie  strömen,  wo  die- 
selbe Temperatur  7\  herrschen  mag.  Im  Momente  des  Schliessens 
der  Mündung  ist  Druck  px  und  Temperatur  Tx  im  Innern  des 
Kessels  durch  die  gegebenen  Gleichungen  bestimmt.  Ist  der 
Kessel  mit  einem  Manometer  versehen,  so  lässt  sieh  an  diesem 
der  Druck  pi  im  Anfange  des  Versuchs  und  der  Drack  p^  im 
Moment  des  Schliessens  der  Oeffnung  sehr  leicht  beobachten. 
In  Folge  des  Entweichens  der  Luft  findet  aber  eine  sehr  starke 
Temperatursenkung  der  Luft  im  Kessel  statt;  beobachtet  man 
das  Manometer  vom  Augenblick  des  Schliessens  der  Mündung 
an,  so  zeigt  sich,  dass  der  Druck  im  Kessel  nicht  constant 
Px  bleibt,  sondern  wieder  zunimmt,  und  zwar  Anfangs  sehr  rasch, 
dann   aber   immer   langsamer   und   langsamer    einer   bestimmten 
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Orenze  p^s  sich  nähert.  Es  hat  das  seinen  Grand  einfach  darin, 
dass  die  im  Kessel  befindliche  Luft  durch  Eintritt  von  Wärme 
durch  die  Kesselwandungen  sich  nach  und  nach  wieder  bis  zur 
Temperatur  der  äussern  Atmosphäre  erwärmt. 

Diese  Erwärmung  der  im  Kessel  zurückgebliebenen  G|  —  Cj 
Kilogr.  Luft  findet  nun  aber  bei  constantem  Volumen  statt;  es 
ist  also  das  spezifische  Volumen  v^  der  Luft  im  Augenblicke  des 
Schliessens  der  Mündung  und  das  spezifische  Volumen  v  eine 
gewisse  Zeit  nach  dem  »Schliessen  gleich  gross^  also  r  =  t?x  oder 
wenn  in  diesem  Momente  der  Druck  p  und  die  Temperatur  T  ist 
auf  Grund  des  Gesetzes  von  Mario tte  und  Gay-Lussac  nach 
der  Gleichung  pv  ^=  RT 


oder  die  Temperatur 


Zk 

P^ 


P^ 


Nun  ist  aber  nach,  den  obigen  Untersuchungen 


und  daher  folgt 


T=JL{Pl)    \t, 

Px   ^  Pl  I 


X—  1 

T 


I 


Nach  dieser  Formel  könnte  man ,  wenn  die  Anfangstemperatur 
Ti  der  Luft  im  Kessel  bekannt  ist  und  der  Druck  pi  bei  Beginn 
des  Versuchs  und  der  Druck  p^  im  Augenblicke  des  Schliessens 
der  Mündung  beobachtet  wurde,  für  gleiche  Zeitinterralle  die 
Temperatur  T  der  Luft  im  Kessel  bestimmen,  wenn  man  am 
Manometer  in  gleichen  Zeitabschnitten  den  Druck  p  beobachtet, 
und  daraus  Hesse  sich  das  Gesetz  der  Wärraemittheilung  durch 
die  Kesselwandungen  ermitteln. 

Nach  einer  gewissen  Zeit  wird  der  Manometerstand  stationär, 
wenn  nämlich  die  Temperatur  T  gleich  der  äussern  7i  geworden 
ist;  bezeichnen  wir  den  entsprechenden  Druck  mit  />.{,  so  giebt  die 
letzte  Gleichung: 
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X—  1 

Px  _  rPx\    X 
P:i         \  P\  I 

Da  diese  drei  Manometerstände  pi ,  p^  und  p-^ ,  bei  Beginn 
des  Ansströmens ,  im  Äugenblicke  des  Scbliessens  der  Mündung 
und  am  Ende,  wenn  weitere  Aenderungen  im  Manometerstande 
nicht  mehr  stattfinden,  sich  leicht  beobachten  lassen,  so  ist  hier- 
mit ein  Mittel  gegeben,  mit  Hülfe  vorstehender  Gleichung  die 
wichtige  Constante  x  zu  bestimmen.    Man  erhält 

#  X—  1  ^  log.  Pj,  —  log,  p,^ 

X  log.  px  —  log.  pi 

oder 

X  =  !"g'  ^^  -  l^g-  ^^  '  125) 

log.  />i   —  log.  /?:, 

Auf  die  angegebene  Weise  haben  Hirn  und  Weisbach  den 
Werth  X  bestimmt.     (S.  S.  112.) 

So  beobachtete  W  e  i  s  b  a  c  h  *)  bei  dem  ersten  seiner  Versuche 
die  Pressungen  /?i ,  />jc,  p^  in  Millimeter  Quecksilbersäule,  resp. 
1452,2;     1323,2    und    1359,2;    damit    giebt    vorstehende  Formel 

X  =  1,40.). 

Bei  seinem  zweiten  Versuche  war  pi  =  1332,8 ;  p^  =  892,7 
und  p:i  =  1018,2,  das  giebt  x  =  l,4üO. 

Bei  diesen  Versuchen  kommt  sehr  viel  darauf  an,  eine  grosse 
Mündung  anzuwenden  und  dieselbe  fast  momentan  nur  zu  er- 
öffnen. Wegen  der  grossen  Abkühlung  der  Luft  werden  die  ver- 
hältnissmässig  weit  warmem  Kesselwände  sofort  Wärme  an  die 
Luft  abliefern,  so  dass  man  dann  einen  etwas  zu  grossen  Werth 
für  Pjc  erhält,  wodurch  dann  x  etwas  zu  klein  ausfällt. 

Das  zeigen  schon  recht  deutlich  die  beiden  Weis bach'schen 
Versuche;  aus  den  Pressungsangaben  geht  unzweifelhaft  hervor, 
dass  Weisbach  bei  seinem  zweiten  Versuche  die  Mündung 
etwas  länger  offen  erhalten  hat,  als  beim  ersten  Versuche,  und 
das  macht  sich  auch  in  den  Werthen  von  x  geltend.  Beide 
Werthe  sind  übrigens  etwas  zu  klein,  was  seinen  Grund  darin 
haben  mag,   dass  der  Kessel,   der  4'Y:)  Cubikmeter  Inhalt  hatte, 
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eine  Müudung  von  nur  4  Centimeter  Weite  besass,  also  die  Zeit 
des  Äusströmens  verhältnissmässig  schon  zu  lange  währte  und 
daher  p^  schon  etwas  zu  gross  ausfallen  musste.  Der  Fehler, 
der  durch  zu  grosse  Ausflusszeit  herbeigeführt  wird,  wird  aller- 
dings, wenn  man  Qnecksilbermanometer  benutzt,  zum  Theil  durch 
einen  andern  Umstand  wieder  herabgezogen ;  in  Folge  der  trägen 
Masse  des  Quecksilbers  im  Manometerrohre  und  der  sehr  raschen 
Druckabnahme  wird  offenbar  der  Quecksilberspiegel  etwas  tiefer 
herabsinken,  als  gerade  dem  Luftdrucke  entspricht  und  aus  die- 
sem Grund  px  zu  klein  abgelesen  werden.  Beide  Fehler  werden 
sich  also  theil  weise  aufheben.  « 

Die  angegebene  Methode  zur  Bestimmung  von  x  haben  übri- 
gens schon  Gay-Lussac  und  Welter*)  angewandt,  nur  mit 
dem  Unterschiede,  dass  sie  den  Äusfluss  so  lange  fortsetzten,  bis 
der  Druck  px  im  Innern  gleich  dem  Ätmosphärendruck  wurde. 

Aus  den  angegebenen  Gründen  musste  dies  entschieden  auf 
zu  kleine  Werthe  von  x  fuhren;  Laplace  berechnet  den  Werth 
X  auf  Grund  dieser  Versuche  zu  1;372,  allerdings  auch  nach  einer 
Formel,  die  nur  näherungsweise  richtig  und  auch  zur  Verklei- 
nerung beiträgt.  Die  Formel  von  Laplace  folgt  aus  Gl.  (125\ 
wenn  man  näherungsweise 


logn.  ^  =  logn.  (l  +i?-=:i?L\  =  ^-= 


P\  \_Px—Pl 

Pl  ^  P\ 

und 


logn.  ^  =  logn.  (l  +  ^^'M=- 
P\  ^  P\      1 


\  —P\ 


Px  "      ^  Px       1  Pl 

dort  substituirt. 
Man  erhält: 

^^  P\  —Px 

Px  —  Pi 

Zweiter  Spezialfall.  In  einem  Kessel  befinden  sich 
Gl  Kilogr.  verdünnte  atmosphärische  Luft  vom  Drucke  p^  und 
der  Temperatur  T<i ;  der  Inhalt  des  Kessels  sei  V^ .  Man  denke 
sich  nun  eine  Mündung,  welche  ins  Freie  führt;  der  äussere 
atmosphärische    Druck    sei  px ,     die    Temperatur    daselbst    T^  . 

*)  Laplace.    Möcanique  Celeste,  t.  V. 
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Oeflfhen  wir  nun  die  Mündung  auf  kurze  Zeit,  so  wird  eine'  ge- 
wisse Luftmenge  G  Kilogr.  in  den  Kessel  einströmen,  und  es 
fragt  sich  jetzt,  welches  der  Zustand  der  Luft  im  Innern  des 
Kessels  im  Momente  des  Schliessens  der  Mündung  sein  wird,  wenn 
während  des  Einstrümens  dem  Kessel  Wärme  weder  mitgetheilt 
noch  entzogen  wird. 

Hier  bildet  der  ganze  äussere  Raum  der  Atmosphäre  das 
Ausströmungsgefäss ^  während  der  Kessel  die  Vorlage  darstellt; 
die  früher  aufgestellten  allgemeinen  Gleichungen  lösen  also  die  vor- 
gelegte Frage,  wenn  wir  dort  Gj  =  oo  und  Fj  =  oo  substituiren. 

Die  beiden  Gin.  (115)  und  (116)  geben  zunächst  unter  dieser 
Voraussetzung 

Px=P\  und  Tj,=  Tu 

woraus,  wie  zu  erwarten  war,  folgt,  dass  der  Druck  und  die 
Temperatur  der  äussern  Atmosphäre  bei  diesem  Versuche  keine 
Aenderungen  erleiden. 

Die  andern  Formeln,  sowohl  diejenigen,  welche  den  Druck /?y 
und  die  Temperatur  Ty  in  der  Vorlage  angeben,  als  diejenigen, 
durch  welche  sich  die  Arbeit  der  Luft  im  Ausflussgefässe  und  jn 
der  Vorlage  berechnet,  erleiden  Veränderungen  anderer  Art. 

Die  Gin.  (117),  (119)  und  (120)  enthalten  den  Werth 


G.T.[l_(l_0], 

welcher  bei  der  Substitution  Cr|  =  oo  auf  den  unbestimmten 
Werth  O.oo  führt.  Man  findet  aber  den  wahren  Werth  dieses 
Ausdruckes  leicht,  wenn  man  vor  der  angezeigten  Substitution 
den  Werth 

('  -  fr 

nach  der  binomischen  Reihe  entwickelt;  man  erhält: 

«...[.-(.-i-r] 

='-.-"4^l>.+- 
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W«nn  man  jetzt  in  dieser  Reihe  Cji  =  oo  setzt,    so  eifiebt 
sich  nun  fllr  vorliegenden  Fall  sehr  einfach: 

Benutzen  \nr  diese  Beziehung  in  den  Gin.   '119)  und  !l2ti, 
so  folgt: 


-=-['+ -an 


^  6r'2  +  (^~ 

Die  erste  Formel  giebt  den  Druck,  die  andere  die  Temperatur 
im  Einströmungsgefässe  im  Momente  des  Schliessens  der  Mündung, 
wenn  eben  G  Kilogr.  Luft  aus  der  freien  Atmosphäre  eingetreten 
sind.  Die  Arbeit  der  äussern  Luft  findet  sich  dann  nach 
•Gl.  (117i  sehr  einfach 

Zj  =  Gp^ti  =ltGT^  (127 

Die  von  der  Luft  im  Kessel  aufgenommene  Arbeit  findet 
sich  nach  Gl.  (121),  wenn  man  dort  fllr  L^  vorstehenden  Werth. 
femer  Pz=P\  ^nd  p^  nach  (126)  einsetzt:  zu  diesem  Zwecke 
ist  es  aber  besser  die  Gl.  (126)  fUr  p^  zunächst  umzuformen. 
Aus  den  Gleichungen  je?,  r,  =  RT^  und  p^iC^^^RT^  folgt  durch 
Division 

T2  P'i  Vi 

Berücksichtigt  man  überdies ,  dass  G^  r^  =  Vi  das  Volumen 
des  Kessels  darstellt,  so  folgt  statt  Gl.  (126; 

Jetzt  folgt  durch  Substitution  in  Gl.  (121)  die  gesuchte  Arbeit 

X—  1 


1.1  =:RGT,+'-^'- 


\P^    ■*"     V.i    j 


dG 
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und  hieraus  durch  Integration  zwischen   den  Grenzen  0  und  G 
und  nach  einigen  leicht  zu  verfolgenden  Reductionen: 

X  —  1 


xGri 


l 


2x— 1 


("+ 


El 


y.Gvi 


2x— 1 


2x-l 


2'        W'       I 


(128 


Die  theoretische  Geschwindigkeit  des  Einströmens  berechnet 
sieh  femer,  wenn  man  dieselben  Grössen  in  Gl.  (123)  substituirt. 
nach  der  Gleichung: 


2^ 


x^r, 


1 


-( 


Px    ^     V^i 


X  Cr  Pi  \     X 


(129 


Das  Einströmen  in  den  Kessel  ist  zu  Ende,  sobald /7y  =zp^:=zp^ 
geworden  ist;  nennen  wir  das  Gewicht  der  eingetretenen  Luft- 
menge für  diesen  Moment  Go?  so  folgt  nach  Gl.  (126*) 


P\  =P'i  + 


xgo/?it?| 


oder 


r  —  ^  'Pi  -^Pr 


'^0 


130) 


Die  Substitution  dieses  Werthes  statt  G  in  Gl.  (126;,  (127), 
(128)  giebt  für  das  Ende  des  Einströmens  die  Temperatur  im 
Kessel,  die  Arbeit  der  äussern  Luft  und  die,  von  der  im  Kessel 
befindlichen  Luft  aufgenommene  Arbeit. 

Zahlenbeispiel.  Es  sei  das  Volumen  V^  des  Kessels 
gerade  1  Cubikmeter ;  der  Druck  p^  der  Luft  daselbst  72  Atmo- 
sphäre und  ihre  Temperatur  20«  C,  also  T^  =  293".  Die  Tem- 
peratur der  äussern  Atmosphäre  sei  ebenfalls  20",  sonach  T^  =  Tj  ; 
ihr  Druck  in  Atmosphären  gemessen  =  1. 

Dann  findet  sich  zunächst  das  Gewicht  Gi  der  Luft  im  Kessel : 


--.10334 
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und  das  spezifische  Volamen  Vy  der  äussern  Luft 

c.  =  —^  =  0,S3ü  Cubikmeter. 

Eröffnen  wir  nun  die  Mündung  genau  so  lange,  bis  der  innere 
Druck  dem  äussern  gleich  geworden  ist ,  so  ist  im  Momente  des 
Schliessens  die  nach  Gl.  130)  zu  berechnende  Luftmenge  ein- 
geströmt: man  erhält  hier 


10334  (  t  -  4  ) 


Nach  61.  (126)  folgt  für  diesen  Augenblick  die  Temperatur 
der  Luft  im  Innern: 

Ty  =  353, üG  oder  +  80,og«  Celsius, 

während  die  Anfangstemperatur  20^  betrug.  (Hätten  wir  die 
Mündung  nicht  geschlossen,  so  würde  vom  Momente  der  Aus- 
gleichung des  Druckes  an  gerechnet  eine  Abkühlung  der  Lofi 
durch  die  Kesselwände,  sonach  eine  Druckabnahme  und  in  Folge 
dessen  ein  Nachströmen  der  äussern  Luft  erfolgen!)  Die 
äussere  Arbeit  Li  bis  zum  Schliessen  der  Mündung  ist  nach 
Gl.  (127) 

Z,  =  3664  Meterkilogr. 

und  die  Arbeit,  welche  die  Luft  im  Innern  aufgenommen  hat, 
nach  Gl.  (128) 

2^2  =  4414  Meterkilogr. 

Würden  wir  noch  für  G  verschiedene,  zwischen  O  und  Go 
liegende  Werthe  in  obige  Formeln  einsetzen,  so  würde  sich  leicht 
das  Gesetz  der  Zunahme  des  Drucks  py  und  der  Temperatur  Tg 
im  Kessel  darstellen  lassen. 


Nehmen  wir,  um  weitere  Anwendungen  der  Formeln  des 
vorliegenden  Spezialfalles  zu  geben,  an,  es  sei  nach  dem  Eintritte 
von  G  Kilogr.  Luft  in  den  Kessel  die  Mündung  geschlossen  wor- 
den, und  man  hätte  nun  zugewartet,  bis  durch  die  Abkühlung 
des  Gases  durch  die  Kesselwände  im  Innern  des  Kessels  die  an- 
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fängliche  Temperatur  T,  =  T^  der  äussern  Atmosphäre  wieder 
erreicht  wäre,  so  wird  der  Druck  der  Luft  im  Kessel  von  py 
auf  /?4  herabgegangen  sein ,  und  da  die  Abkühlung  der  Luft  von 
Ty  auf  Tx  bei  constantem  Volumen  stattfand,  so  ist  nach  Ma- 
riotte  und  Gay-Lussac 

Setzt  man  nun  aber  in  den  beiden  61.  (126)  Ji  =  T^  und 
eliminirt  man  den  Werth  von  G,  so  ergiebt  sich  leicht  auch : 

Ty  ^  X/?y 

Ti         ^P2+Py—P2 

und  durch  Gleichsetzen  mit  deni  vorigen  Ausdruck  folgt  dann 
sehr  einfach: 

^^  Pfi—P2 
PA—P2 

£s  lägst  sich  also  auch  auf  folgendem  Wege  der  Werth  x 
ermitteln.  Man  verdünne  in  einem  Ballon  die  Luft  bis  zum 
Druck  p^2  iiiid  warte  bis  die  Temperatur  im  Innern  die  äussere 
atmosphärische  geworden  ist.  Dann  ö£fne  man  die  am  Ballon 
angebrachte  Mündung  und  lasse  eine  beliebige  Quantität  der 
äussern  Luft  einströmen,  schliesse  die  Mündung  und  beobachte 
im  Augenblicke  des  Schliessens  am  Manometer  den  Druck  py  der 
Luft  im  Innern.  Hierauf  wartet  man  wieder,  bis  die  Temperatur 
im  Ballon  gleich  der  äussern  geworden  ist,  was  sich  dadurch 
anzeigt,  dass  der  anfänglich  rasch  abnehmende  Manometerstand 
stationär  geworden  ist  und  den  Druck  p^  anzeigt.  Auf  diese  Weise 
haben  zuerst  Clement  und  D^sormes  den  Werth  x  bestimmt. 
Sie  beobachteten  py  —  />2  =  13,81  und  JO4  — />2  =  10,199  Milli- 
meter Quecksilbersäule,  woraus  sich  x  =  1,354  berechnet;  ein 
Werth  der  freilich  zu  klein  ist.  Ohne  Zweifel  hat  das  seinen 
Grund  darin,  dass  die  Mündung  bei  diesem  Versuche  zu  lange 
geöffnet  war  (Clement  und  D^sormes  Hessen  die  Luft  so 
lange  einströmen,  bis  im  Ballon  der  äussere  Druck  herrschte), 
daher  hat  ohne  Zweifel  schon  während  des  Einströmens  eine 
Abkühlung,  folglich  eine  Druckabnahme  stattgefunden  und  daher 
stellte  sich  im  Momente  des  Schliessens  Py  zu  klein  heraus. 

Zcuner.  Wärmetheorie.  13 
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Auf  sehr  merkwürdige  Resultate  gelangt  man  im  vorliegenden 
Spezialfall,  wie  schon  Bauschinger  mit  Recht  besonders  her- 
vorhebt, wenn  man  annimmt,  der  Kessel,  in  welchen  die  äussere 
atmosphärische  Luft  einströmt,  sei  anfangs  luftleer.  Für  diesen 
Fall  hat  man  in  vorstehenden  Formeln  einfach  p^  =  0  und 
Gj  =  0  zu  setzen. 

Man  erhält  dann  aus  61.  (126'')  und  (126) 


X  Gpi  Vi 


131) 


Das  zweite  Resultat  ist  vor  Allem  merkwürdig,  es  sagt  aus, 
dass  beim  Eintritt  der  atmosphärischen  Luft  von  der  Temperatur 
Tj  in  einen  luftleeren  Raum  sich  die  Temperatur  plötzlich  vom 
ersten  Momente  der  Eröffnung  der  Mündung  an  auf  den  Werth 
y.Ti  einstellt  und  constant  bleibt,  so  lange  ein  Einströ- 
men ohne  Wärmemittheilung  und  Entziehung  von 
Wärme  stattfindet.  Wäre  wie  oben  die  Temperatur  der 
äussern  Luft  200C.  also  ri=293,  so  ist  ry=  413,13  oder  die 
Temperatur  im  Innern  des  anfänglich  luftleeren  Gefässes  nach 
Celsius  140,13^,  und  diese  erhält  sich  während  des  Einströmens. 

Oeffnet  man  die  Mündung  nur  momentan,  beobachtet  man 
den  Druck  py  im  Augenblicke  des  Schliessens  der  Mündung  und 
den  Druck  p^  nachdem  wieder  die  Temperaturausgleichung  statt- 
gefunden hat,  so  folgt  einfach  auch: 

Die  Gin.  (127)  und  (1281  lassen  sich  ebenso  leicht  ftar  die 
letzte  Annahme  />2  =  0  in  einfachere  Ausdrücke  Überführen. 


\ 
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» 

Bas  Uebentrömen  der  Oase  aus  einem  Oefäisse  in 
ein  anderes,  bei  veränderlichem  Oefässvolumen  und 
wenn   die  Temperatur  in  beiden  Gefässen  constant 

erhalten  wird. 

Das  Problem,  welches  eben  behandelt  wurde,  ist  ein  spe- 
rieller  Fall  eines  viel  allgemeinem ;  wir  haben  vorausgesetzt,  dass 
das  Volumen  des  Ausflussgefässes  und  der  Vorlage  constant  er- 
halten werde  und  dass  überdies  während  des  Ueberströmens 
des  Gases  beiden  Gefässen  Wärme  weder  mitgetheilt  noch  ent- 
xogen  wird.  Allgemein  würde  sich  hingegen  die  Frage  in  fol- 
gender Form  vorlegen  lassen:  es  seien  die  Zustandsänderungen 
des  Graaes  im  Ausflussgefäss  und  in  der  Vorlage  zu  verfolgen, 
wenn  während  des  Ueberströmens  beide  Gefässe  nach  vorge- 
lehriebenem  Gesetze  ihr  Volumen  ändern,  also  das  Gas  äussere 
Arbeit  verrichtet  oder  aufnimmt  und  wenn  überdies  beiden 
Gefässen  auch  noch  in  vorgeschriebener  Weise  Wärme  von  aussen 
mitgetheilt  oder  entzogen  wird. 

Versncht  man  aber  diese  in  so  allgemeiner  Form  vorgelegte 
Frage  zu  beantworten,  so  stösst  maif  auf  so  verwickelte  und  com- 
plizirte  Formeln,  dass  man  bald  die  Ueberzeugung  gewinnt,  dass 
es  zweeknaässiger  ist^  einzelne  spezielle  Fälle  zu  behandeln,  wie  es 
das  BedUrfhiss  fordert.  Einer  dieser  Fälle,  der  mir  von  besonderer 
technischer  Wichtigkeit  scheint,  da  er,  wie  dann  im  Weitern  ge- 
zeigt werden  soll,  auf  eine  einfache  Formel  zur  Berechnung  der 
Arbeit  der  neuern  calorischen  Maschine  des  Capitain  Ericsson 
führt,  mag  hier  noch  behandelt  werden. 

Ein  Cylinder  sei  mit  zwei  Kolben  S  und  K  vei^-sehen  (Fig.  29 
a.  f.  ö.;  ,  von  denen  der  innere  *S'  der  Verdränger  oder  Speisekolben, 
der  äussere  K  aber  der  Arbeitskolben  genannt  werden  mag.     Die 
beiden    durch   die  Kolben   abgegrenzten  Räume  enthalten  atmo- 
sphärische Luft;   der  Raum  zwischen  dem  Verdränger  und  dem 
Boden  AB  enthalte  davon  in  einem  bestimmten  Momente  Gx  Kilogr. 
und    der   Raum    zwischen   den   beiden    Kolben    G^   Kilogr.     Der 
Verdränger  S  sei  mit  einer  Reihe  Oeffnungen    versehen,*    durch 
«lie  beide  Räume  mit  einander  verbunden  sind,  und  durch  welche 
die  Luft  leicht  aus  einem  Räume  in  den  andern  strömen  kann. 
Die  absolute  Temperatur  der  Luft  in   dem  Räume   zwischen  den 

13» 
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beiden  Ki^lhen,  die  um  y  von  einander  entfernt  stehen,  sei  Tj 
und  die  Temperatur  der  Luft  zwischen  dem  Verdränger  S  UDd 
dem  Cylinderboden,  welch  letzterer  um  x  vom  Kolben  S  entfernt 
ist,  sei  r,  und  zwar  sei  Tj  >  Tj     Wegen  der  freien  Verbindung 

beider  Räume  durch  die  Oeffnungen  im 
Kolben  *S  wird  nun  in  beiden  der  Drnck 
p  der  Luft  der  gleiche  sein  nnd  das 
Gleichgewicht  dadurch  erhalten  wer- 
den, dass  wir  den  Kolben  Kvon  aussen 
pro  Quadrateinheit  mit^  belasten.  We- 
gen der  Gleichheit  des  Druckes  wird, 
wenn  wir  den  Verdränger  festhalten 
und  ihn  als  fbr  Wärme  undurchdringlich  ansehen,  ein  Ueberströmen 
des  Gases  aus  einem  Räume  in  den  andern  nicht  stattfinden,  wenig- 
stens kann  man  sich  vorstellen,  dass  durch  die  Oeffnungen  im  Kol- 
ben S  nur  eine  sehr  langsame  Ausgleichung  stattfindet,  da  ruhende 
Luft  bekanntlich  ein  sehr  schlechter  Wärmeleiter  ist. 

Denke  man  sich  nun  den  Verdränger  um  unendlich  wenig 
(von  links  nach  rechts)  verschoben,  so  wird  eine  unendlich 
kleine  Luftmenge  aus  dem  kältern  Räume  in  den  warmem 
hinüber  geschoben,  wo  sie' erwärmt  wird;  in  Folge  dessen  ver- 
grössert  sich  der  Druck  der  Luft  zunächst  im  warmem  Kanme 
und  dann  auch,  wegen  des  Zurlickströmcns  eines  Theiles  der 
übergegangenen  Luft  der  Druck  im  kältern  Räume,  bis  wieder 
Druckausgleiehung  stattgefunden  hat.  In  Folge  der  Druckver- 
mchrung  in  beiden  Räumen  wird  nun  aber  im  Fernem  der  Kolben  K 
der  anfangs  um  s  vom  Cylinderboden  AB  abstand,  um  ds  fort- 
geschoben worden  sein  und  die  Arbeit,  welche  zur  Ueberwindong 
des  äussern  IJrnckes  p  vom  Gase  verrichtet  wurde,  beträgt: 

(IL  =  Fpds 

wenn  F  der  Kolbenquerschnitt  ist  und  dL  die  Arbeit  darstellt. 

Hat  nun,  wie  wir  voraussetzen  wollen,  in  Folge  entsprechender 
Zuleitung,  resp.  Ableitung  von  Wärme  eine  Aenderung  der  Tem- 
peraturen Tx  und  Ti  in  beiden  Räumen  nicht  stattgefunden,  so 
lässt  sich  die  Zunahme  Fds  des  Gesammtvolumens ,  wie  folgt, 
ermitteln. 

Am  Schlüsse  des  angedeuteten  Vorganges  findet  sich  die 
Luftmenge  6V  zwischen  Vcrdrängcr  und  Boden  AB  des  Cylinders 
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um  dG^  vermehrt;  und  da  eine  Temperaturerhöhung  dieser 
Laftmenge  d  G^  stattfand/  so  ist  damit  eine  Yolumenvergrösserung 
Fds  =  («?x-^»y)  dG^  verbunden,  wenn  das  spezifische  Volumen 
der  Luftmengen  G^  und  G^  resp.'  mit  v^  und  ry  bezeichnet  wird. 
Nach  der  Gleichung: 

pv  =  RT. 

welche  das  Gesetz  von  Mariotte  und  Gay-Lussac  ausspricht, 
ist  aber  im  vorliegenden  Falle  • 

RT\       ,  R  T'i 

r,  = und  v^  = = , 

sonach  auch  die  Volumenvermehrung 

Fds  =  ^  (T,-T,)dG^ 

und  hiemach,  nach  der  ersten  der  vorhin  hingestellten  Gleichungen, 
die  Arbeit,  welche  auf  den  Arbeitskolben  K  übertragen  worden  ist : 

dL  =  R{Ti  —  T2)dG^ 

und  diese  Gleichung  ist  integrabel,  da  wir  die  Temperaturen  T^ 
und  T2  als  constant  voraussetzen:  für  die  weitem  Zwecke  ist  es 
jedoch  vorzuziehen,  die  Gleichung  vor  der  Integration  noch  um- 
zufonnen. 

Da  das  Gewicht  der  gesammten  Luftmenge,  die  in  beiden 
Cylinderräumen  eingeschlossen  ist,  constant  ist,  also  die  Be- 
ziehung 

G^  +  Gy  =  Constant 
besteht,  so  folgt  durch  DiflFerentiation : 

dG*^  =  —  dG^ 

oder  weil  nach  der  Figur 

oder: 

G  =^py 

*      RTi, 
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ist,  auch: 

F 
dG,=  —j^^d[py] 

Die  Substitution  in  die  Gleichung  für  (/Z  ergiebt  dann 

dL  =  -F^^l^d  py\ 

•Angenommen  der  Verdränger  S  stand  anfangs  bei  *Si  :Fig.  29) 
um  xi  vom  Cylinderboden  ab  und  der  Arbeitskolben  K  stand 
dabei  in  der  Lage  Kx  um  y^  vom  Verdränger  ab  und  im  Femen 
angenommen,  der  Anfangsdruck  sei  />i,  so  ergiebt  die  Integration 
vorstehender  Gleichung  unter  der. Voraussetzung,  dass  der  Ver- 
dränger um  X  —  x^  und  der  Arbeitskolben  if  um  y  —  yi  ver- 
schoben würde,  die  Arbeit,  welche  der  Arbeitskolben  nach  aussen 
hin  abgab: 

L  =  F-  ^^^  .  [px  y,  -  py,  (132 

Sehen  wir  den  Anfangsdruck  pi  als  gegeben  an,  so  ist  nur 
noch  der  Enddruck  p  zu  ermitteln  und  das  geschieht  leicht  auf 
folgendem  Wege: 

Der  bisher  angewandten  Bezeichnung  gemäss  ist: 

Ö,  v^  =  Fx  und  G^  v^  =  Fy 

oder  die  schon  angegebenen  Werthe  von  t?^  und  v^  eingesetzt  und 
das  Gesammtgewicht  der  Luft  auf  beiden  Seiten  des  Verdrängers 
mit  G  bezeichnet,  giebt 


oder 


G=G  +G  =  ^-P^  +  llM- 


Im  Anfange    des  Vorganges  ist   aber  x  ^=  x^,  y  =  y^   und 
P  ^  P\  alf  0  auch  : 
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und  daher  folgt  durch  Gleichsetzung  beider  Werthe  für  G  nach 
einfacher  Reduction: 

und  dann  endlich  die  Arbeit  L  nach  61.    132)   nach  Substitution 
des  Werthes  von  p\ 

L  =  F;,.T.-r,).^f^  (135) 

Ericsson' 8  neuere  calorische  Maschine.  Die  im  Vorste- 
henden entwickelten  Formeln  geben  mir  das  Mittel  an  die  Hand, 
eine  sehr  einfache  Formel  zur  Berechnung  der  Arbeitsstärke  der 
neuem  calorischen  Maschine  von  Ericsson,  wie  sie  in  den  letz- 
ten Jahren  vielfach  ausgeführt  vmrde,  aufzustellen  und  hier  die 
Theorie  dieser  Maschine  als  Beispiel  zur  Erläuterung  der  eben 
entwickelten  Formeln  hinzustellen. 

Der  obere  Theil  der  Fig.  30  a.  f.  S.  stellt  den  Cylinder  der 
Maschine  dar;  derselbe  ist  rechts  offen,  links  durch  den  Deckel 
AB,  der  zagleich  die  hintere  Wand  des  Feuerraumes  bildet» 
geschlossen. 

Im  Cylinder  bewegen  sich  zwei  Kolben  S  und  K  \  der  Kol- 
ben S  ist  wieder  der  Verdränger  iSpeisekolben)  und  der  Kolben 
K  der  Arbeitskolben.  Beide  Kolben  sind  mit  Durchlassöffhungen 
versehen,  die  durch  Klappen  überdeckt  werden,  die  sich  sämmt- 
lich  nach  der  linken  Seite  der  Figur  öffnen  *) ;  überdies  befindet 
sich  in  der  Nähe  des  Deckels  ein  Abzugrohr,  das  durch  ein 
Ventil  eröffnet  oder  abgesperrt  werden  kann.  Die  äussere 
atmosphärische  Luft  tritt,  wie  gleich  näher  dargelegt  werden 
soll,  durch  die  Oeffhungen  im  Arbeitskolben  in  den  Raum  zwi- 
schen beide  Kolben  S  und  K  ein  und  hat  hier  noch  (wenigstens 
nahezu]  die  Temperatur   T^  der  äussern  Atmosphäre.     Diejenige 

*;  Es  bedarf  wohl  kaum  der  Erwähnung,  dass  Fig.  30  des  Textes  eine 
scheinatische  ist;  was  die  constructive  Ausführung  dieser  Maschine  betrifft, 
so  vergl.  das  vortreffliche  Schriftchen  von  Boetius,  »Die  Ericsson'sche 
calorische  Maschine  etc.  2.  Auflage.  Hamburg  1861.«    S.  auch 

Lipowitz,  »Lenoirs  und  Ericssons  neue  Bewegungsmaschinen.« 
I^ipzig  1861. 

Grashof,  »Theorie  der  Ericsson* sehen  calorischen  Maschine  «  Zeit- 
Mhrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure.  Bd.  IV.  S.  292. 
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Luft  hingegen,  welche  in  Folge  der  Bewegung  des  Verdrängers 
von  links  nach  rechts  hin  durch  die  Oeffnungen  im  Yerdränger 
in  den  Raum  AS  hinübergeschoben  wurde,  hat  dort  eine  weit 
höhere  Temperatur  T, ,  weil  sie  vom  Feuerraume  A  B  her  stark 
erhitzt  wird.  Man  darf  wegen  des  raschen  Ganges  dex  Maschine 
unbedenklich  die  Temperatur  T,  in  diesem  Räume  ebenfalls  als 
constant  betrachten. 

Das  Spiel  der  Maschine,  deren  Einrichtung  wenigstens  im 
Allgemeinen  hier  als  bekannt  vorausgesetzt  wird,  lässt  sich  nun 
sehr  leicht  übersehen,  wenn  man  ein  Kolbcndiagramm  zeichnet, 
wie  ich  es  im  untern  Theile  der  Figur  30  dargestellt  habe. 

Die  Verticale  03fo  repräsentirt  den  Umfang  des  Warzen- 
kreises der  Kurbel ;  gehen  wir  von  einer  gewissen  Anfangsposition 

PIg  3Q  der  Kurbelwarze  aus ,    so  wer- 

den, nachdem  die  Warze  den 
Bogen  0  M  zurückgelegt  hat,  die 
beiden  Kolben,  um  eine  gewisse 
Strecke  MK  und  MS  vom  rech- 
ten Cylinderende  entfernt  stehen. 
Verbindet  man  nun  die  verschie- 
denen Lagen  jedes  Kolbens  durch 
eine  Linie,  so  erscheinen  zwei 
Curven ;  die  Cur>'e  auf  der  linken 
Seite  der  Fig.  30  [S^  SSi  giebt 
das  Gesetz  der  Bewegung  des 
Verdrängers  oder  Speisekolbens 
und  die  Curve  rechts  (ä;  KK^, 
das  Bewegungsgesetz  desArbeits- 
kolbens;  beide  Curven  zusammen 
betrachtet,  ergeben  dann  auch 
ein  deutliches  Bild  der  gegen- 
seitigen Bewegung  beider  Kolben 
und  ihrer  Positionen  in  jedem 
Augenblicke  und  man  erkennt 
recht  deutlich  die  Volumenände- 
rungen des  Raumes  KS  zwischen 
beiden  Kolben,  welcher  die  kalte 
Luft  .enthält  und  des  Raumes  SP  zwischen  Speisekolben  und 
Cylindcrboden ,   welcher  Raum  die  heisse  Luft  einschliesst.     Hat 
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die  Kurbelwarze  den  Bogen  OM  zurückgelegt,  so  ist  die  Ent- 
fernung beider  Kolben  von  einander  eben  SK  (der  Werth  y 
unserer  Fig.  29  S.  196i  und  der  Verdränger  steht  um  SN  vom 
linken  Ende  seines  Hubes  ab.  Hat  der  Yerdränger  das  Hubende 
erreicht,  so  bleibt  noch  ein  gewisser  Raum  zwischen  ihm  und  dem 
Cylinderboden  AB  übrig,  den  wir  den  schädlichen  Raum 
nennen  wollen ;  die  Länge  desselben  in  der  Richtung  der  Cylinder- 
axe  gemessen,  sei  PN  =  s*\.  Der  ganze  Hub  des  Verdrängers  ist 
ab  und  der  Hub  des  Arbeitskolbens  cd  =  M^K-^, 

Nehmen  wir  nun  an,  die  Kurbelwarzc  beginnt  von  O  aus 
ihren  Lauf,  so  stehen  die  beiden  Kolben  in  der  Lage  S^  und  h\  , 
der  Raum  zwischen  beiden  von  der  Länge  S^  A',  =  S^  K^  =  y^ 
enthält  Luft  von  der  Temperatur  T^  der  äussern  Atmosphäre :  der 
Raum  links  vom  Verdränger  SxP\=^  x^^  s  enthält  heisse  Luft 
von  der  Temperatur  T^ .  Bewegt  sich  nun  die  Kurbel  durch  den 
Bogen  OMi.  so  geht  der  Verdränger  rasch  nach  dem  andern 
Hubende  Curve  S^SS^/;  dabei  schliessen  sich  die  Klappen  an 
den  Durchlassöffnungen  des  Verdrängers,  und  da  das  Ventil  im 
Austrittsrohr  während  dieses  Vorganges  offen  erhalten  wird,  so 
schiebt  hierbei  der  Verdränger  die  ganze  heisse  Luftmasse,  die 
sich  vor  ihm  befindet,  durch  das  Rohr  ins  Freie.  Gleichzeitig 
macht  nun  aber  der  Arbeitskolben  K  einen  Weg,  der  durch  die 
Curve  A',  KKi  bezeichnet  wird,  er  geht  erst  ein  Stück  nach 
rechts  und  folgt  dann  dem  ^'erdränger  in  der  Richtung  nach 
links,  bewegt  sich  aber  langsamer;  dadurch  wird  der  Raum 
zwischen  beiden  Kolben  fortwährend  vergrössert.  die  Klappen  im 
Arbeitskolben  werden  durch  den  üeberdruck  der  äussern  Atmo- 
sphäre eröffnet  und  die  äussere  atmosphärische  Luft  tritt  in  den 
Raum  zwischen  den  beiden  Kolben. 

Während  sonach  der  Verdr^nger  den  ganzen  Hub  zurücklegt 
und  der  Arbeitskolben  bis  K^  gelangt,  findet  gegen  beide  Flächen 
des  Kolben  atmosphärische  Pressung  />t  statt,  es  wird  also  während 


*}  Die  Bewe^Dg  der  beiden  Kolben ,  deren  Gesetz  durch  die  beiden 
Carven  des  Kolbendiagrammes  (Fig.  30;  dargestellt  wird,  Hesse  sich  durch 
verschiedene  Bewegiingsmechanismen  hervorbringen ;  auf  einfachere  Weise, 
als  dies  von  Ericsson  selbst  vorgeschlagen  wurde,  aber  sicher  nicht.  Der 
von  Ericsson  erdachte  Bewegungsmechanismus,  bei  dem  beide  Kolben 
durch  Hebel  und  Lenkstangen  auf  die  gemeinschaftliche  Kurbel  wirken,  ist 
wegen  seiner  Einfachheit  und  Vollkommenheit  bewundernswürdig. 
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des  Weges  O  Mi  der  Kurbel  von  der  Maschine  weder  Arbeit  ver- 
richtet, noch  abgesehen  von  den  Reibungswiderstftnden)  Arbeit 
consumirt;  dieser  ganze  Vorgang  nmfasst  die  Periode  der  Spei- 
sung der  Maschine;  am  Schlüsse  desselben  schliesst  man  das 
Austrittsventil  im  Austrittsrohr  und  nun  ist,  wenn  F  der  Kolben- 
querschnitt ist,  links  vom  Verdränger  das  Luftvolumen  F$  (Vo- 
lumen des  schädlichen  Raumes)  von  der  Temperatur  T,  und 
zwisqjien  beiden  Kolben  das  Luftvolumen  Fyy^  (Fig.  30)  von  der 
Temperatur  T^  enthalten.  Verfolgen  wir  nun  die  Kurbel  weiter 
auf  ihrem  Wege  von  Mi  nach  3/, ,  so  zeigt  das  Diagramm,  dass 
der  Verdränger  zurückgeht  [S-i  S^) ,  während  der  Arbeitskolben 
vorwärts,  vollends  bis  ans  Ende  seines  Hubes  [KiK^,  fortschreitet; 
dieser  Vorgang  urafasst  die  Periode  der  Compression ;  auf  diesem 
Wege  sind  die  Klappen  im  Arbeitskolben  geschlossen  und  die- 
jenigen im  Verdränger  oflFen,  die  Luft  wird  zusammengedrückt 
und  zugleich  ein  Theil  derselben  aus  dem  kalten  in  den  heissen 
Raum  hinUbergeschoben.  # 

Jetzt  erst  beginnt  nun  die  eigentliche  Arbeitsperiode,  wäh- 
rend die  Kurbel  durch  den  Weg  3f,  Jf©  in  ihre  Anfangslage  zu- 
rückkehrt, gehen  beide  Kolben  auf  den  Wegen  S^^iS^  und  K\Kx 
ebenfalls  in  die  Anfaugsposition  zurück:  ihr  Abstand  wird  dabei 
kleiner  und  kleiner  und  dadurch  die  Luft  nach  und  nach  aus 
dem  kalten  in  den  lußissen  Raum  hinübergeschoben.  In  der 
Periode  M2M2  der  Compression  absorbirt  die  Maschine  Arbeit, 
in  der  Periode  M-^^Mq  verrichtet  sie  Arbeit. 

Die  ganze  gewonnene  Arbeit  lässt  sich  nun  mit  Hülfe  der 
61.  (135)  leicht  ermitteln.  Bei  Beginn  der  Compression,  d.  h.  im 
Augenblicke  des  Absperrens  der  im  Cylinder  enthaltenen  Luft, 
war  der  Abstand  des  Verdrängers  vom  Boden  s  und  der  Abstand 
beider  Kolben  von  einander  yx ;  am  Ende  ist  die  Länge  des 
heissen ,  cylindrischen  Luftraumes  s  +  x^  und  die  Entfernung 
beider  Kolben  y^ ;  setzen  wir  sonach  s  statt  x^ ,  sowie  s  +  x^ 
statt  X  und  y^  statt  y  in  Gl.  (135),  so  findet  sich  hier  die  von 
der  Luft  im  Cylinder  verrichtete  Arbeit 

Dies   ist  jedoch   nicht   die   ganze  Arbeit,    welche  pro  Um- 
drehung auf  die  Kurbel  Übertragen  winl. 
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Während  näpilich  der  Arbeitskolben  aus  der  Entfernung  M2  K^ 
vom  rechten  Hubende  in  die  Entfernung  MqK^  übergeht,  also 
den  Weg  J/2  Äi  —  Mq^a  =  ^2  +  1/2  —  Vi  zurücklegt ,  ist  noch 
der  äussere  Atmosphärendruck  Fpi  zu  überwinden,  es  ist  also 
noch  von  vorstehender  Arbeit  L  der  Arbeitsverlust 

Fp\  ^2  +  y2  —  y\)  ^ 

in  Abzug  zu  bringen. 

Hiemach  folgt  denn  endlich  die  ganze  pro  Umdrehung  ge- 
wonnene theoretische  Arbeit  L(  der  Maschine 

oder  die  Arbeit  L^  der  Maschine  pro  Sekunde  in  Meterkilogrammen, 
wenn  die  Kurbelwelle  in  der  Minute  n  Umdrehungen  macht: 

Die  Luftmenge  G  dem  Gewichte  nach),  welche  die  Maschine 
in  der  Sekunde  ansaugt,  findet  sich  leicht  in  folgender  Art: 

Das  bei  jeder  Umdrehung  angesaugte  Luftvolumen  von 
atmosphärischer  Pressung  und  Temperatur  ist,  wie  man  sich 
leicht  überzeugt: 

F  y\—y2: 
und  dessen  Gewicht 

Fyx—y2]Px 
und  daher  das  Gewicht  G: 

Dividirt  man  Gl.  (136)  durch  die  vorstehende,  so  ergiebt  sich 
die  Beziehung  zwischen  der  Arbeit  der  Maschine  und  dem  Ge- 
wichte der  benutzten  Luft;  die  Arbeit  erscheint  dem  Werthe  G, 
%vie  natürlich,  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  proportional. 

Zur  Erläuterung  vorstehender  Formeln  soll  hier  dasselbe 
Beispiel  zu  Grunde  gelegt  werden,  welches  Bo^tius  (a.  a,  0. 
S.  31;  aufführt. 


,  VüD  ilen  iiennaiienten  Gasen. 

tti  M^r  calorischeu  Maschine  betru^^  der  Kolbenquerschnitt 

Ta.  a J*5-'-  f^f™^'  ^*''  ^^'®'^&'-  *''^'-  '^^*   *  =  0,0S4" ;  y,  =  0,275"; 

^^^  4U»;  ^2  =  0,ü25'".   Die  Temperatur  der  äussern  Luft  war 

^  ^  if  der  heissen  Luft  300"  Celsius:  d.  g.  Tj  =  283  und 

r  rsr.^r^':  hieimas  folgt  sofort  nach  Gl.  (1361  durch  SubstitatioD, 

^  —  10334    eine  Atmosphäre  gesetzt  wird: 

Ls  =--  809,04^  .  -^~ 

-  4^  Gl-   J*^'    ^*8  Luftgewiclit  pro  Sekunde 

6^  =  0.:nis7  .  — - 

<)0 

pie  Di™ion  ergicbt: 

^y  entspricht  bei  dieser  Maseliine  jedem  Kilogramm  Luft  pro 
^^gple  eine  Arbeit  von  27S6,:wi  Meterkilogr. 

Bei  den  Versuchen  machte  diese  Maschine  pro  Minute  /*  = 
15  rudrehungen:  setzen  wir  diesen  Werth  und  überdies  noch 
r—  Werth  von  F  in  vorstehende  Ausdrücke  ein,  so  folgt  ftr 
)|a8chine  die  Arbeit  pro  Sekunde 


/,,  =  107,544  Meterkilogr. 

--J  die  Luftmenge,    welche  dieselbe  in  der  Sekunde  verbraucht 

G  =  o,(MS5<)  Kilogr. 

Der  Versuch  mit  dem  Bremsdynamometer  ergab  die  Arbeit 
a;  Meterkilogr. ,  sonach  wäre  der  Wirkungsgrad  der  Maschine 
ji^  crebrUuchlichen  Sinne) 

HS 


107,544 


=  o.«>:»2 


Boötius    berechnet    die    Arbeit    derselben    Maschine    nach 

^er  andern  Formel  zu  101  Meterkilogr.,  also  wenig  abweichend 

fon  unserm  Resultate;  dessen  Formel  ist  aber,   ebenso  wie  die 

?  von  Grashof  a.  a.  0.)  von   sehr  eomplizirter  Form 

reiterer   Discussion  ihrer    logarithmisehen  Form    wegen 

licht  geeignet. 
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Obgleich  unsere  obige  Grundgleicbiing  auch  nur  als  Nähe- 
mngsgleichung  hingestellt  werden  darf,  so  hat  sie  doch  den  Vor- 
zug der  Einfachheit,  und  den,  dass  sich  mittelst  derselben  die 
Arbeit  der  Maschinen  allein  aus  den  Kolbenpositionen  bei  Be- 
ginn der  Compression  und  am  Ende  der  Arbeltsperiode  berechnen 
lägst  und  endlich,  dass  sie  eine  Discussion  zulässt,  wenigstens  so 
weit,  dass  man  erkennen  kann,  welche  Grössen  bei  der  Con- 
stmction  solcher  Maschinen  vor  Allem  ins  Auge  zu  fassen  sind. 

Setzen  wir  beispielsweise  die  Länge  s  des  schädlichen  Raumes 
Null,  und  nehmen  wir  an,  dass  beide  Kolben  am  Ende  der 
Arbeitsperiode  dicht  bei  einander  stehen ,  d.  h.  setzen  "wir  auch 
y2  =  <^  so  folgt  aus  Gl.  (136)  sehr  einfach  die  Arbeit  pro  Sekunde 


_Fp,ni2\  \ 


oder  wenn  man  die  Gl.     137)  für  G  benutzt: 

Ls  =  RG(T,-T^^y]  (138) 

Diese  Gleichung  zeigt  wenigstens,  dass  vorwaltend  die  beiden 
Werthe  a^  und  t/i ,  sowie  die  Temperaturen  T^  und  T2  auf  die 
Stärke  der  Maschine  von  Einfluss  sind. 

Ein  weiteres  Eingehen  in  die  angeregte  Frage  wäre  dem 
Zwecke  der  vorstehenden  Schrift  nicht  entsprechend. 


Theorie    der    geschlossenen  calorischen  Maschinen; 
Anwendxing  der  Sätze  vom  Kreisprozesse  auf 

permanente  Oase. 

Bei  den  geschlossenen  calorischen  Maschinen  wird  ein  in 
der  Maschine  eingeschlossenes  Luftquantum  durch  Compression 
ond  Expansion,   Erwärmung  und  Abkühlung  der  Art  durch  ver- 


*)  Der  Form  Dach  stimmt  diese  Gleichung  genau  mit  einer  empirischen 
Formel  überein,  welche  Grashof  in  einer  Besprechung  der  Resultate  von 
Bremsversuchen,  die  in  Buckau  bei  Magdeburg  an  derartigen  Maschinen  ge- 
macht  wurden,  aufstellt.  (Siehe  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure. 
B-  V.  S.  138.) 


1 


K^  Xom  den  permamfoten  Gasen. 

gchiedene  Zostinde  hindurch  gefthrt .  das8  äussere  Arbelt  ge- 
wimnen  \rini  und  das  Gm>  periodisch  in  seinen  Anfangszostiii 
XQrüekkehrt.  Der  Vorgang  hierbei  ist  nichts  Anderes,  ak  di 
Toilkommener   Kreisproxess   und   die   Sitze,    die    wir  im  enta 

j'j .  31  Abschnitt  über  einen  solchen  Pio- 

zess    vorgeführt    haben,    k5iuia 
bei  Benrtheilung  der  Vorgänge  ii 

h'  '     ..J^^^  ^^"^''    geschlossenen    caloriscliei 

Maschine     nun     ohne    Weiteres 
Terwendet  werden. 

Stellen  wir  uns  vor,  in  einer 
derartigen   Maschine   sei    gend« 
die   Gewichtseinheit    Gas   enge- 
schlössen  und  befinde  sich  im  Zu- 
:  P,       '  stand  a    Fig.  31 ;,    das  Volumen 

sei  Ti,  der  Druck  /;,  und  die  ab- 

^ c v-^^^ — x= ^      solute  Temperatur  T, .  Wir  zieben 

nun  zwei  adiabatische  Curven  al 
und  rrf,  von  denen  die  erstere  durch  den  Punkt  a  geht,  ferner 
zwei  gleichartige  Curven  ad  und  ir.  in  Betreff  deren  wir  die 
spezielle  Voraussetzung  machen  wollen,  dass  sie  dem  Gesetze 

;>»»  r"  =  Const. 

unterworfen  sind,  in  welcher  Formel  m  und  n  zwei  beliebige 
ganze  oder  gebrochene,  positive  oder  negative  Zahlen  bedeuten. 
In  dieser  Annahme  einer  bestimmten  Art  von  Curven  von  dem 
vorgeschriebenen  Gesetze  liegt  zwar  eine  gewisse  Beschränkung 
der  allgemeinen  Sätze  von  früher,  für  die  vorliegende  Auf- 
gabe aber  ist  es  nicht  der  Fall,  da  alle  bis  jetzt  prak- 
tisch an  Maschinen  durchgeführten  Kreisprozesse  durch 
vorliegende  Annahme  eingeschlossen  werden,  wie  das  Weitere 
herausstellen  wird. 

Wir  haben  früher  auf  S.  1 45  gezeigt,  dass  die  Wärmemenge, 
welche  dem  Gase  mitzutheilen  oder  zu  entziehen  ist,  wenn  Druck 
und  Volumen  sich  in  der  vorgeschriebenen  Weise  ändern,  der 
Teniperaturänderung  direct  proportional  ist;  wir 
haben  gesetzt 

dQ  =  ldt  =  XdT  (139: 
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wobei  die  constante  Grösse 

A  = c  il4ü 

m  —  n  ' 

die  spezifische  Wärme  des  Gases  für  das  Aenderungs- 
gesetz: 

^m  ^n  ^  Const. 

genannt  wurde. 

Der  Vorgang  in  unserer  calorischen  Maschine  sei  nun  fol- 
gender : 

1)  Das  Gas  werde  vom  Zustand  a  aus  ohne  Mittheilung  und 
Entziehung  von  Wärme  comprimirt,  bis  seine  Temperatur  T  ge- 
worden ist;  es  gehe  also  auf  der  adiabatischen  Linie  aus  dem 
Zustand  a  in  den  Zustand  b  über. 

2  Das  Gas  expandire  jetzt  vom  Volumen  r  auf  das  Volumen  t?2 
auf  der  Curve  b  c  vom  angegebenen  Gesetze ;  ist  die  Eudtemperatur 
im  Zustande  c:   T^^m  wäre  nach  Gleichung  (139)  die  Wärmemenge 

Q  =  i  (Tx-Tj  (141) 

dem  Gase  mitzutheilen. 

3)  Das  Gas  expandirt  weiter  ohne  Wärmemittheilung,  gehe 
also  auf  der  adiabatischen  Linie  von  c  nach  rf,  wobei  die  Tem- 
peratur T<i  auf  jT,  sinkt.  Der  Punkt  d  ist  so  gewählt,  dass 
wenn  man 

4)  das  Gas  jetzt  auf  der  Curve  da  des  angegebenen  Gesetzes 
comprimirt,  dasselbe  in  den  Anfangszustand  a  zurückkehrt ;  dabei 
ist  aber  die  Wärmemenge 

Q,=l[T,-T,]  (142) 

abzuführen. 

Während  dieses  ganzen  Prozesses  ist  nach  Früherm  eine 
Arbeit  L  gewonnen  worden,  die  durch  die  Fläche  ab  cd  gemessen 
wird  und  zwar  gilt  die  Beziehung  (nach  Gl.  22,  8.  52) 

AL^Q'-Qi^  (143) 

Ausser  dieser  Gleichung  lässt  sich  aber  noch  eine  andere 
aufstellen,  mit  deren  Hülfe  die  vorstehende  zweckentsprechend 
umgeformt  werden  kann. 

Es  wurde  früher  auf  S.  83  u.  f.   bewiesen,   dass  für  jeden 


Aa^  Von  den  permanenten  Gasen. 

L*ebergang  eines  Körpers  von  einem  beliebigen  Punkte  einer  ge- 
gebenen adiabatischen  Carve  nach  einem  beliebigen  Punkte  einer 
zweiten  adiabatischen  Linie  das  Integral 


/ 


eine  constante  Grösse  sei.  Nun  war  S  nichts  anderes  als  a  +  ^ 
d.  h.  der  Werth ,  den  wir  die  absolute  Temperatur  nennen  and 
mit  T  bezeichneten;  setzen  wir  diesen  Werth  statt  S  in  vor- 
stehende Formel  und  überdies  für  vorliegenden  Fall  dQ  nich 
61.   l^d),  so  ergiebt  sich  für  den  Uebergang  von  b  nach  c  (Fig.  i\] 


P  = 


und  fttr  den  Uebergang  von  a  nach  d 


j,     .  xdT      i .       r, 


und  hieraus  folgt  für  unseren  Fall  durch  Gleichsetzen  die  merk- 
würdige Beziehung: 

T.        T, 


1\        T 


\ 


144i 


Bestimme  ich   hieraus  IT,   und  substituire  den  Werth  in  61. 
(142  ,  so  folgt 

*und  durch  Verbindung  mit  Gl.  .141) 

öi=^Ö  (142*) 

Setze   ich  diesen   Werth  in  die  Gl.  ,143),    so   fol^t   fUr  die 
L  auch  die  Gleichung 


«  1    • 
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L  =  ^^(T-T,)  (145) 

Diese  Gleichung  spricht  ein  neues  Gesetz  aus,  das  übrigens, 
wie  ans  dem  ganzen  Gange  der  Entwicklung  hervorgeht,  nicht 
blos  fbr  Gase,  sondern  fllr  jeden  Körper  gilt.  »Ist  nämlich  bei 
einem  einfachen  umkehrbaren  Kreisprozess  vorliegender  Art  auf 
dem  Wege  ad  und  hc  die  mitgetheilte  oder  entzogene  Wärme 
der  Temperaturerhöhung  proportional,  so  berechnet  sich  die 
Arbeit  des  Kreisprozesses  allein  schon  aus  der  mitgetheilten 
Wärmemenge  Q  und  den  Temperaturen  7\  und  T  in  der  ersten 
adiabatischen  Linie  ab\  welche  der  unendlich  vielen 
Cnrven,  die  der  gegebenen  Bedingung  entsprechen, 
dabei  für  die  Strecken  ad  und  hc  auch  gewählt 
werden  mögen.« 

Bei  Gasen  ist  das  Gesetz  dieser  Curven 

pw^n  ^  Const. 

Nach  dem  Angegebenen  kommt  es  also  auf  die  Werthe  m 
nnd  n  nicht  weiter  an. 

Dem  Bau  nach  ist  die  Gl.  (145)  mit  Gl.  (29,  S.61)  identisch,  sie 
ist  aber  viel  allgemeiner,  denn  dort  haben  wir  ausdrücklich  vor- 
ausgesetzt, dass  die  Curven  ad  und  bc  isothermische  Linien 
seien,  d.  h.  dass  die  Expansion  auf  dem  Wege  bc  bei  constanter 
Temperatur  T  und  die  Compression  auf  dem  Wege  da  bei  con- 
stanter Temperatur  T^  stattfinden  solle. 

Kehren  wir  wieder  zu  vorliegender  Frage  zurück,  so  lässt 
sich  zunächst  Gl.  (145)  noch  dadurch  umformen,  dass  wir  den 
Werth  von  Q  nach  Gl.   (141)  substituiren ;  man  erhält: 

Wir  wollen  nun  im  Weitem  die  Annahme  machen,   dass  X 

positiv  ist,  d.  h.  dass  in  Gl.  (140)  wx  >  n  oder  x  >  —  ist,  eine 

Annahme,  die  immer  noch  alle  praktischen  Fälle  in  sich  schliesst. 
Ans  dieser  Annahme  geht  sofort  das  Resultat: 

Ta  >  Ti  und  Tj  >  T 

Z«Qndr,  Würuietlidorie.  14 
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hervor  uud  daraus  folgt  dann  im  Femern,  dass  bei  unserer 
ealorischen  Maschine  2\  die  tiefste  und  T^  die  höchste 
Temperatur  ist,  die  im  ganzen  Prozesse  vorkommt. 

In  Betreff  dieser  Temperaturen  sind  wir  nun  aber  im  tech- 
nischen Leben  an  gewisse  Grenzen  gebunden :  bezeichne  ich  die 
entsprechenden  Temperaturen  nach  Celsius  gemessen  mit  ^ 
und  t^.  so  können  wir  offenbar  in  der  Praxis  die  Abkühlung  der 
Luft  in  der  Maschine  höchstens  bis  auf  die  Temperatur  der 
äussern  Atmosphäre  bringen,  also  würde,  weil  im  Winter  Schnee 
und  Eis  zur  Abkühlung  verwendet  werden  könnte  (vom  tech- 
nischen Standpunkte  aus  ist  an  andere  Abkühlongsmittel  nicht 
zu  denken; ,  als  unterste  Grenze  der  Temperatur  /i  =  0  oder 
Tj  =  273  ^  anzusehen  sein. 

Aber  auch  nach  der  andern  Seite  sind  wir  beengt:  wir  sind, 
wenigstens  bis  jetzt,  nicht  im  Stande,  Maschinen  herzustellen, 
bei  denen  die  einzelnen  Thcile  und  gerade  die  hauptsächlichsten 
Theile,  wie  Kolben  und  Cylinder  eine  Temperatur  von  mehr 
als  ^  =  300^  d.  h.  Tj  =  573^  erlangen:  einzelne  Meeham'ker 
betrachten  selbst  diese  Grenze,  und  vielleicht  mit  Recht  als  schon 
zu  hoch. 

Gl.  (146)  spricht  aus.  dass  die  durch  eine  geschlossene 
calorische  Maschine  gewonnene  Arbeit  1j  um  so  grösser  wird, 
je  grösser  T^  und  je  kleiner  T^  ist,  mit  andern  Worten,  je  grösser 
das  Tcmperaturintervall  T^  —  T^  ist.  Nun  sind  wir  aber,  und 
ohne  Zweifel  auf  immer  in  Betreff  dieser  Werthe  zwischen  die 
angegebenen  Grenzen  gebannt,  daher  bleibt  uns  nur  noch  eine 
Frage  zu  beantworten  übrig,  wenn  es  sich  um  möglichst  grossen 
Effect  einer  calorischen  Maschine  handelt.  Gl.  (146;  enthält  noch 
den  Werth  T  die  Zwischentemperatur  im  Zustande  b  (Fig.  31).  In 
Betreff  dieses  Werthes  haben  wir  bei  der  Anordnung  der  calori- 
schen Maschine  vx)llkommen  freie  Hand:  man  wird  nun  aber  T 
offenbar  so  wählen  müssen,  dass  die  Arbeit  L  Gl.  (146;  ein 
Maximum  wird.     Die  angezogene  Gleichung  schreibt  sich: 


/. 


=  ^  (y,+  r,  -r-^)-. 


*)  Diese  Gleichung  geht  in  dio  unbestimmte  Form 

Z  =  oo  .  0 
über,  wenn  man  T  =  2\  ,  also  auch  nach  Gl.  (144;  T-a  =  7\  macht;  in  diesem 
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Durch   Diflferentiation  in   Hinsicht   T  giebt  aber  diese  Glei- 
chung fbr  L  ein  Maximum  für 


T  =  VT^T^  (147) 

Ist  also  die  obere  und  untere  Grenze  der  Temperaturen  ge- 
geben, wie  das  in  Wirklichkeit  der  Fall  ist.  so  ergiebt  sich  das 
Maximum  der  Arbeit  der  Maschine,  wenn  man  die  Compression 
auf  dem  Wege  ab  (Fig.  31;  so  weit  fortsetzt,  bis  die  Temperatur 
von  T,  auf  T  =  yl\l\  gestiegen  ist. 

Jetzt  bestimmt  sich  nun  auch  die  Temperatur  T-^  im  Zustand 
d  nach  Gl.   (144) 

7\  T, 


T.,  =  '-^=VT,T^  =  T  (148) 

Hieraus  folgt  ein  weiteres  und  für  die  Beurtheilung  der  Ma- 
schine solcher  Art  sehr  wichtiges  Resultat.  Für  den  vortheil- 
haftesten  Gang  der  Maschine  soll  zwischen  den  Temperaturen 
die  vorstehende  Beziehung  gelten,  d.  h.  der  Punkt  d  soll  auf 
der  durch  h  gehenden  isothermischen  Curve  bd 
liegen. 

Auf  dem  Wege  bc  beginnt  nun  aber  die  Wärmemitthei- 
lung bei  der  Temperatur  T  und  wird  bis  zur  Temperatur  Ti 
hinauf  fortgesetzt,  während  die  Wärmeentziehung  auf  dem 
Wege  da  mit  der  gleichen  Temperatur  T  anfängt  und  bis  Zi 
herab  fortgesetzt  wird.  Die  Wärmeentziehung  findet  sonach  auf 
dem  ganzen  Wege  da  bei  niedrigerer  Temperatur  statt,  als  die 
Wärmemittheilung  auf  dem  Wege  bc^  die  Wärmemenge  Qi  lässt 
sich  daher  nicht  und  auch  nicht  einmal  ein  Theil  davon  bei  dem 
gleichen   Prozesse    wieder   verwerthen;    mit   kurzen   Worten   die 


Falle  sind  aber  die  beiden  Curven  bc  und  ad  iFig.  31  j  isothermische  Curven, 
für  welche  nach  S.  144  wi  =  w,  also  die  spezifische  Wärme  /.  nach  Gl.  140) 
/  =  oo  wird. 

Für  diesen  wichtigen  Ausnahmefall  berechnet  sich  aber  die- gewonnene 
Arbeit  nach  Gl.  (145;.  wenn  dort  T  =  T2  gesetzt  wird  und  unter  Q  dort 
die  Wärmemenge  verstanden  wird,  die  bei  eonstanter  Temperatur  Ti  auf  dem 
Wege  h  c  dem  Gase  zugeführt  wird.  Diese  Wärmemenge  lässt  sich  dann  nicht 
mehr  als  Funktion  der  Temperatur  darstellen,  sondern  ist  durch  Anfangs- 
und Endvolumen  oder  Anfangs-  und  Enddruck  auszudrücken.  Wir  kommen 
unten  auf  diesen  Ausnahmefall  zurück. 

14» 
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BogenanntcD  Regeneratoren,  auf  deren  Erfindung  man  B.  Z.  so 
grosse  Hoffnungen  für  den  weitem  Ausbau  der  cailorischen  Ha- 
schine setzte,  sind  vollständig  wirkungslos. 

Die  Wilrmemenge  Qj  können  wir  zwar  in  einem  Regenerator 
aufspeichern  und  irgendwie  verwerthen,  fttr  die  Maschine  selbst 
aber  ist  diese  Wärmemenge  nicht  weiter  verwendbar*).  Nardami, 
wenn  die  Maschine  nicht  das  Maximum  der  Arbeit  liefert,  wenn 
z.  B.  die  Expansion  auf  der  Cnrve  cd  nicht  weit  genug  stattfinde, 
d.  h.  am  Ende  Ty  >  T  ist,  Hesse  sich  ein  Theil  der  Wärme  durch 
den  Regenerator  aufsammeln  und  bei  der  Wärmemittheilmig  anf 
dem  Wege  bc  \m  Anfange  wieder  verwenden.  Ist  aber,  wie  wir 
es  ftar  das  Maximum  der  Arbeit  als  nöthig  gefanden  haben: 
y,  =  r  ^  V  Ti  To  so  nützt  die  Anbringung  eines  Regenerators 
nichts. 

Setzen  wir  nun  den  gefundeneu  Werth  von  T  in  die  Gl.  145) 
und  (14(5;  ein,  so  erhält  man  das  Maximum  der  Arbeit,  das  wir 
mit  Zy,;,  bezeichnen  wollen: 


A  V7j 

oder  auch: 

i^m  =  ^  (V2V-  vT;y  (150) 

Beide  Formeln  bezogen  auf  die  Gewichtseinheit  Luft ;  arbeiten 
in  der  Maschine  3/Kil.  Luft,   so  ist  nach  der  letzten  Gleichung 

L,^  =  ^M[VT^^yT,Y  (151) 

und  in  Gl.  il49;  bedeutet  dann  Q  die  ganze  Wärmemenge,  die 
pro  Spiel  zugeführt  werden  muss;  diese  Gleichung  lehrt  zugleich, 
dass  die  Maximalleistung  nur  von  Q  und  den  Grenztemperaturen 
jTi  und  jfi  abhängt,  nicht  aber  von  dem  speziellen. Gesetze  der 
Curven  ad  und  bc,  d.  h.  von  den  Werthen  m  und  n  der  Gl.  (140), 
ebensowenig  aber  auch  von  dem  Drucke  pi ,  welchen  das  Gas 
beim  Beginne  eines  Kreislaufes  hat. 

Damit  aber  das  Maximum  der  Arbeit  erzielt  werde,   müssen 

♦)   Auf  die  Wirkungslosigkeit  des  Regenerators  bei  richtig  arbeitenden 
calorischen  Maschinen  hat  zuerst  Hirn  aufmerksam  gemacht 
lilirn,  Theorie  mecanique  de  la  chaleur.; 
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die  Yerhältiiisse  —  und  —  für  die   Compression   und   die  Ver- 

V  Vi 

bältnisse  —  und  -^  ftir  die  Expansion  bestimmte  Werthe  haben. 

Da  a&  und  cd  adiabatisehe  Gurven  sind,  so  folgt  für  vorliegenden 
Fall  nach  Gl.  (77)  S.  131 

1  1 

r\»_1 j      ^J  /^2U_l 


f = iif^' ""  l  =  if^ 


oder  wegen  der  Beziehung  (148) 


1 


-^lVM'-'='>^  (152) 


Femer  schreibt  sich  die  Gleichung  ftir  die  Druckänderungen 
der  Cunren  ad  und  bc  (Fig.  31)  nämlich: 

/'» t?»»  =  Constant 

wenn  wir  —  =^  r  setzen,  auch 
m 

pv^  =  Const 

und  hieraus  leiten  sich  leicht  die  folgenden  Formeln  ab.   wenn 
man  das  Gesetz  von  Mariotte  und  Gay-Lussac  beachtet: 


^-i^=(^  !-3, 


Ftir  vorliegenden  Fall  folgt  daher 

I 


und  fUr  daa  Maximum  der  Arbeit  unter  Benutzung  der  Gl.  (148) 

-L  =  {VßF^  =  ^  (154) 
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Auf  Ubnlichem  Wege  lägst  sich  auch  leicht  der  Dmek  de» 
Gases  in  den  4  Zuständen  ab  cd  bestimmen,  wenn  der  Druck /»t 
fUr  den  Anfangszustand  a  bekannt  ist. 

Nehmen  wir  hinsichtlich  der  Temperaturen  die  äussersten 
praktischen  Grenzen  t^  =  i)  und  t^  =  *iüO,  d.  h.  7^  =  273  und 
72  =  573,  so  ergiebt  sich  für  das  Maximum  der  Arbeit  der 
oalorischen  Maschinen  unter  den  gemachten  allgemeinen  Voraus- 
setzungen^ nach  Gl.    149;  wenn  wir  dort: 

yi^^  /hn  =  23,9374 
/7r=/273  =  16.5227 


und 


A  = 


424 


Bubstituiren : 


Lfn  =  131,335  Q  Meterkilogr. 

Soll  die  Maschine  im  Maximum  N  Pferdestärken  Leistung 
geben  und  bedeutet  Q^^  die  Wärmemenge ^  die  stündlich  der 
Maschine  zuzuführen  ist,  so  ist  i>^  =  3600.75  iV=  131,335  Qf^ 

und  hieraus  folgt 

o. 

=  2058 


N 

Diese  Zahl  giebt  an,  welche  Wärmemenge  stündlich  pro 
Pferdestärke,   vom  Feuerraume    aus,    der  Maschine  wirUieh 

T 

zuzuführen  ist.    Multiplicirt  man  diesen  Werth  mit  -=f    oder    mit 

Vt7 

Rücksicht  auf  Gl.  ;i47)  mit  -^y^  =0,6902,  so  folgt  nach  Gl.  .142») 

9^  =  1420 

d.  h.  die  Wärmemenge,  die  stündlich  pro  Pferdestärke 
abzuführen  ist.  Aus  dem  erstem  Werthe  Hesse  sich  je  nach  der 
Anlage  der  Heizvorrichtung  auf  die  erforderliche  Brennmaterial- 
menge, aus  dem  letztern  Werthe  auf  die  Wassermenge  schliessen, 
die  zur  Abkühlung  (Wärmeentziehung)  sich  nöthig  macht.  Beide 
Werthe  sind  als  Minimalwerthe  anzusehen,  denen  wir  uns  so  sehr 
als   möglich    zu  nähern  hätten:    sie   gelten    ohne   Rücksicht   auf 
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neTerloste  und  für  den  vortheilhaftesten  Gang  der 
^bine,  d.h.  wir  haben  auch  angenommen,  dass  die  Verhält- 
s^ertbe  der  Compression  und  Expansion  so  gewählt  wurden, 
i  die  Zwischentemperaturen  nach  (148)  sind: 

r=  T3  =  /T^Ta  =  395,51 

1.  das8  nach  Celsius  t  =  i^  =  122,5io  ist. 

Vorstehende  Werthe  sind  übrigens  noch  ganz  unabhängig  von 
m  Grcsetze  der  Curven  bc  und  ad,  d.h.  von  den  Werthen  m 
id  n  der  Gl.  (140)  nur  den  Fall  m  =  71  ausgenommen.  Die 
erschiedenen  bis  jetzt  ausgeführten  Maschinen  unterscheiden  sich 
her  nur  durch  diese  Curve,  daher  geht  aus  Vorstehendem 
ervor,  dass  theoretisch  genommen  keine  der  bis  jetzt  ausgeführten 
rilorischen  Maschinen  einen  Vorzug  vor  der  andern  hat. 

Führen  wir  die  angenommenen  Werthe  von  T| ,  T2  und  A 
weh  in  61.  (151)  ein,  in  welcher  M  das  Gewicht  der  Luft- 
menge  ist,  welches  in  der  Maschine  thätig  ist,  so  ergiebt  sich: 

L^  ==  23310,6. AJf  Meterkilogr. 

jk  Maximalarbeit  pro  Spiel. 

Macht   die   Maschine    bei    der  Arbeit   von    ^V  Pferdestärken 
«  Spiele  in  der  Minute,  so  ist 

uLJy^  =  60  .  75  .iV 

Die  Substitution  in  vorige  Gleichung  giebt  dann  das  Gewicht 
<fer  Luft,  welche  in  der  Maschine  arbeitet 

M  =  0,  I9;i04  .  -^  kilogr.  (t 55) 

Xennen  wir  Vi  das  Volumen  dieser  Luftmenge  im  Zustande  a 

Rg  «^1  im  Beginn  des   Kreisprozesses  und  ist   pi   der  Druck, 

so  ist 

Dieser  Werth  in  Gl.  il55)  substituirt  und  T^  =  273, 
*  =  29,272  gesetzt  giebt,  wenn  pi  in  Atmosphären  gemessen 
'«rien  soll : 

Vi  =0,14928    -^~  (150) 
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Das  Volnmen  V  im   Aagenblick  der  gr^ssten   CompresM 
(Zustand  b,  Fig.  31)  findet  sich  nach  61.  (i52j 

1  I 

r  =  r,  .  (-y^  r  "  ^  =  l\  (0,69024)  '  ~  ^  =  0,4049  •  J\       (157; 

and  das  Volumen    F,   im  Aagenblick   der  grOssten  AaBdehnnng 
(Znstand  d,  Fig.  31)  findet  sich  nach  Ol.  (154) 


\yt.: 


) 


^3=^1    M^  (158, 


Die  letzten  Formeln  geben  uns  Aufscbluss  über  die  GröSBe 
der  Maschine,  da  sie  angeben,  wie  gross  das  Luftvolumen  in  den 
verschiedenen  Zuständen  seines  Kreislaufes  ist.  Man  erkennt  au 
den  allgemeinen  Formeln,  dass  nun  aber  die  Grösse  der  Maschine 
von  den  Werthen  X  und  r  zunächst  abliängt,  d.h.  von  dem  Ge- 
setze, nach  welchem  die  Druckänderungen  auf  dem  Wege  ad  joA 
bc  (Fig.  31)  stattfinden.  Femer  hängt  aber  die  Grösse  der  Ma- 
schine nach  Gl.  (156)  nur  noch  ab  von  u^  p^  und  N^  die  Maschine 
wird  um  so  geringem  Raum  einnehmen,  je  mehr  Spiele  sie 
in  der  Minute  macht,  je  grösser  der  Druck  der  Luft 
und  je  kleiner  die  geforderte  Leistung  ist. 

Dass  die  Grösse  der  Maschine  mit  der  Leistung  wächst,  ist 
selbstverständlich;  was  femer  die  Zahl  der  Spiele  in  der  Minute 
betriflft,  so  sind  wir  darin  in  der  Praxis  beschränkt,  da  die  Wider- 
stände sehr  rasch  mit  schnellerm  Gange  der  Maschine  wachsen 
(besonders  diejenigen  Widerstände,  welche  der  Bewegung  der  Luft 
durch  die  einzelnen  Theile  der  Maschine,  durch  Köhren  etc.  sich 
entgegen  stellen) :  die  Wärmeaufnahme  und  Wärmeabgabe  von 
Seiten  der  Luft  findet  nach  den  Versuchen  von  Combes  u.  A. 
allerdings  ausserordentlich  rasch  statt. 

Will  man  daher,  dass  calorische  Maschinen  von  grosser  Stärke 
nicht  ganz  unförmliche  Dimensionen  erhalten,  so  bleibt  uns  nur 
ein  Ausweg  übrig,  man  muss  den  Anfangsdruck  pi  so 
gross  als  möglich  halten. 

Ich  schliesse  daraus,  dass  alle  solche  calorische  Maschinen, 
welche  ihren  Kreislauf  mit  Luft   von   atmosphärischer   Pressung 
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beginnen,  und  das  ist  bei  allen  Maschinen  der  Fall,  welche  bei 
jedem  Spiele  die  Luft  ausstossen  und  neue  Luft  von  atmosphärischer 
Pressung  ansaugen,  nimmermehr  eine  Zukunft  haben  und  dass 
solche  Maschinen  uift  nie  die  Dampfmaschinen  ersetzen  werden, 
wenn  es  auf  Entwicklung  grosser  Arbeitsleistungen 
ankommt. 

Diejenigen,  welche  sich  mit  der  E^*age  der  VervoUkqmmnung 
calorischer  Maschinen  beschäftigen ,  haben  daher  ihr  Augenmerk 
nur  auf  geschlossene  Maschinen,  bei  denen  immer  die  gleiche 
Luftmenge  thätig  ist,  zu  richten.  Vor  dem  Ingangsetzen  der 
Maschine  muss  die  Luft  stark  comprimirt  werden.  Auf  die  Stärke 
der  Maschine  hat  jedoch,  wir  wiederhqlen  das,  der  grössere  Druck 
der  eingeschlossenen  Luft  keinen  Einfluss,  nur  die  Grösse  der 
Maschine  wird  dadurch  herabgezogen  und  in  dem  Umstände,  dass 
calorischen  Maschinen  von  grosser  Stärke  colossale  Dimensionen 
gegeben  werden  mussten,  liegt  es  ja  eben,  dass  die  grossen  Hoff- 
nungen, die  man  auf  Einftihrung  dieser  Maschine  setzte,  sehr 
herabgestimmt  worden  sind. 

Die  calorischen  Maschinen,  die  bis  jetzt  vorgeschlagen  und 
ausgeftihrt  wurden,  unterscheiden  sich  im  Wesentlichen  dadurch, 
dass  das  Gesetz  der  beiden  Curven  ad  und  bc  (Fig.  31)  ver- 
schieden ist.  Wir  wollen  hier  nur  auf  zwei  der  wichtigsten 
Systeme  näher  eingehen  und  nur  die  Frage  über  die  Grösse 
solcher  Maschinen  etwas  weiter  verfolgen,  denn  die  Frage  über 
die  Maximalleistung  ist  vorhin  schon  allgemein  erledigt  worden: 
in  dieser  Beziehung  findet  kein  Unterschied  unter  den  einzelnen 
Maschinensystemen  statt. 

1)  System  Stirling.  Hier  findet  die  Wärmez i\führung  und 
Wärmeableitung  bei  constantem  Volumen  statt,  es  sind  also 
die  beiden  Curven  ad  und  hc  [Fig.  31:  gerade  Linien,  welche 
der  Ordinatenaxe  0  Y  parallel  laufen. 

Hier  ist  in  der  Gleichung 

;)'»t?»  =  Const. 


m  =  0;  daher  folgt  nach  Gl.   (14(» 


1  =  C  =  0,16S47 

und  der  Werth  r  findet  sich  aus 
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n 

r  =  —  =00 
m 

Für  solche  Maschinen  ist  das  Gewicht  der  eingeschlossenen 
Luftmenge  nach  61.   (155) 

■MM-  A  -^' 

M=  1,1458  — 

und  nach  Gl.  (156)  das  Volumen   Fj ,  das  hier  mit  V-^  identisch  ist 

V,  =  V,  =  0,8861  -^-  • 

während    nach  Gl.   (157)    das  Volumen    V  im    Augenblick   der 
grössten  Compression,  das  hier  mit  V^  identisch  ist,  beträgt: 

^  Vr=  F2  =  0,4049  F, 

2)  System  Ericsson.  Aeltere  Maschine.)  Die  Wärme- 
Zuführung  und  Wärmeentziehung  findet  bei  constantem  Drucke 
statt,  die  Curven  ad  und  bc  sind  gerade  Linien,  parallel  der 
Abscissenaxe  OX . 

Hier  ist  «  =  0  und  daher  folgt  nach  Gl.   (140) 

A  =  xc  =  0,23751 


und 


n 

m 


Für  solche  Maschinen  ist  das  Gewicht  der  arbeitenden  Luft- 

menge  nach  Gl.  (155; 

N 

M=  0,81276  . 

u 

also  unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  etwas  geringer,   als  bei 
Maschinen  des  ersten  Systemes. 

Das  Volumen  V^  im  Beginn  des  Kreislaufes  ist  nach  Gl.  1^^^ 

N 

Fl  =  0,62854 


up^ 


Das    Volumen    im    Augenblick    der    stärksten    Compressi  ^ 

nach  (157) 

N 

V  =  0,25449     — 
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id  das  Volumen  im  Attgenblick  der  stärksten  Expansion  nach  (158) 

F3  =  0,91060  . 


M/;, 


Diese  Maschine  fällt  sonach ,  trotz  des  geringem  Luft- 
gewichtes,  welches  in  ihr  thätig  ist,  etwas  grösser  aus,  als  die 
Maschine  nach  Stirling's  System. 

Die  Wärmeentziehung  findet  bei  constantem  Drucke  p^  statt; 
während  der  Wärmemittheilung  ist  hingegen  der  Druck  />2»  wi® 
leiebt  zu  übersehen  nach  61.  (78)  S.  131  nämlich 


PI  =  (  ^-) 


zu  berechnen,  woraus  sich,  wegen  des  Werthes  von  T  nach  61. 
I4S,>  fttr  die  MaximalleistuDg  findet: 


_...   //2Ux--l_ 


3,5785/)! 


Fttr  eine  Leistung  von  iV  =  100  Pferdestärken  und  w  =  10 
^^pielen  pro  Minute  (welch'  letzterer  Werth  aber  ohne  Zweifel 
schon  zu  hoch  gegriffen  ist)  und  für  die  Anfangspressung  P\  =  ^ 
Atmosphäre  ergiebt  vorstehende  Formel  fttr  F3 : 

F:,  =  9,100  Cubikmeter 

ftr  den  Inhalt,  welchen  der  Treibcylinder  der  Luft  am  Ende 
der  Expansion  darbieten  muss  und  dabei  mtisste  in  der  Com- 
pressionsperiode  der  Druck  von  /^j  =  1  auf  pi  =  3,578  Atmo- 
sphären gebracht  werden,  sowie  das  Luftvolumen  von  6,2854  Cubikm. 
iof  2.5449  Cubikmeter.  Würde  dieselbe  Maschine  nur  zwischen  den 
?>paniiUDgsgrenzen  p^  und  /?2  =  2/>,  Atmosphären  arbeiten,  so 
wire  die  Zwischentemperatur  T  nach  der  Gleichung 


T,         \p,  I 


X-    1 


Wstimmt : 

T=  1,2233  .  Ti  =  333,960 
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• 


nnd  daher  nach  61.  [146]  die  Arbeit  pro  Spiel: 

L  =  ^ T ^ 

L  =  53,6992  31 

oder   wenn   die   Maschine   bei   u   Umdrehungen   pro   Minute  Ai 
Pferdestärken  giebt,  also 

L  =  75.60  — * 

?/ 

ist, 

u 
während  vorhin  für  die  Maximalleistung 

3f=0,S127« 

gefunden  wurde.  Bei  gleicher  Luftmenge  M  und  gleicher  Um- 
drehungszahl u  findet  sich  daher  durch  Division 

iVi  =  0,9698  N. 

Ist,  wie  hier  angenommen,  das  Gompressionsverhältniss  ^ 

nicht  richtig  gewählt^  so  fällt  natürlich  auch  der  TreibcyUnder 
grösser  aus,  als  oben  fUr  die  Maximalarbeit  gefunden  wurde. 

Die  angegebenen  Dimensionen  des  Treibcylinders  selbst  ftr 
die  Maximalleistung  sind  schon  ganz  unförmliche;  bei  einer 
Dampfmaschine  von  gleicher  Stärke  Mitteldruck  mit  Expansion 
und  Condensation)  würde  sich  der  Inhalt  des  Dampfeylinders  auf 
etwa  1,2  Cubikmeter  herausstellen. 

Sollte  der  Treibcylinder  unserer  calorischen  Maschine  kernen 
grössern  Inhalt  haben,  als  dieser  Dampfcylinder ,  so  mttsste  bei 
iV  =  1 00  Pferdestärken  und  w  =  1 0  Umdrehungen  nach  dem  fllr  V^ 
gegebenen  Ausdrucke  die  Pressung  der  Luft  bei  der  Wärme- 
entziehung 

0,9106.  100         4    «^  A^  ... 

/>,  =     '        .    ~  =  7,588  Atmosphären 

sein  und  der  Druck  bei  der  Wärmemittheilung  auf 

p^  =  7,588 . 3,5785  =  27,154  Atmosphären 


\ 
\ 
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gebracht  worden  sein;  in  der  That  Resultate,  die  nicht  sehr 
«rnnthigen,  die  Flrage  weiter  zn  verfolgen,  welche  Gonstraction 
Ar  ealorische  Maschinen  von  grosser  Stärke  einen  praktischen 
Erfolg  erwarten  lässt. 

Anders  gestaltet  sich  die  Frage  aber  bei  Maschinen  von 
geringer  und  mittlerer  Stärke;  Maschinen  solcher  Art,  die  man 
erfahmngsgemäss  sehr  rasch  arbeiten  lassen  kann,  werden  ohne 
Zweifel  noch  vielseitige  Anwendung  finden,  nur  müssen  sie  flir 
Hochdruck  nnd  so  construirt  werden,  dass  die  in  der  Maschine 
eingeschlossene  Luft  die  einzelnen  Perioden  des '  Kreislaufes 
möglichst  genau  in  der  Art  durchläuft,  wie  ich  es  oben  allgemein 
f&r  Entwicklung  der  Maximalarbeit  hingestellt  habe. 

Es  mögen  nun  schliesslich  die  Formeln,  die  wir  oben  für 
den  Kreisprozess  einer  geschlossenen  calorischen  Maschine  gegeben 
haben,  noch  etwas  verallgemeinert  werden.  Wir  haben  nämlich 
oben  voransgesetzt ,  dass  die  beiden  Gurven  ab  und  cd  (Fig.  31) 
adiabatische  Gurven  seien,  dass  also  auf  diesen  Wegen  die  Gom- 
pression  und  Expansion  ohne  Mittheiluug  und  Entziehung  von 
Wärme  stattfinde ,  eine  Annahme;  die  allerdings  bei  den  bis  jetzt 
in  Vorschlag  gekommenen  Maschinen  wenigstens  nahezu  erfüllt  ist. 

Wir  wollen  nun  aber  voraussetzen,  dass  sowohl  das  Gurven- 
paar  ab  und  cd  Fig.  31,  als  auch  das  Paar  bc  und  da  dem 
Gesetze 

p^  t?'»  =  Gonst. 

unterworfen  ist,   nur  dass  bei  beiden  Paaren  die  Werthe  von  m 
md  n  verschieden  sind. 

Wir   setzen   für  das  Paar  ab  und   cd  den  Werth  —  =  n 

m 

rar  das  Paar  bc  und  ad  aber  —  =  r-i,  sowie  die  zugehörigen  nach 

Gl.  (140,  berechneten  Wärmecapacitätcn,  rcsp.  A,  und  i^. 

Dann  ist  f)lr  den  Uebergang  abc  die  Wärmemenge,   welche 
nzafthren  ist: 

Q  =  A,  (T— ■  T,)  +  A2  (Tl  —  T]  il59) 

uxi  die  Wärmemenge,  welche  auf  dem  Wege  cäa  abzuführen  ist 

Q,  =  A,  (r,  -  r,)  +  ^  (22  -  ^3)  (160) 


\ 
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und  dann   folgt   die   bei   diesem  Prozesse   gewonnene  Arbeit  L 
wieder  aus: 

AL  =  Q  -  Q^  (161) 

Die  Wer  Temperaturwerthe  T^ ,  T,  T^  und  T3  stehen  aber  auck 
hier  wieder  in  einfacher  Beziehung  unter  einander. 

Auf  welchem  Wege  auch  der  Uebergang  von  a  nach  c  statt- 
finden mag,  immer  ist,  wie  nun  mehrfach  hervorgehoben  wurde, 
der  Werth  des  Integrales: 


p=i4 


eoustant. 

So  findet  sich  denn  fWr  den  Weg  abc 


J  T.  J  T 


T 


und  für  den  Uebergang  acd  wäre: 


CtjdT      Clyd'i 
\     T      "^)     T 


P=  I  '".;  '  + 1-^=  h  logn.  J»  +  A,  logn.  -| 


Durch  Gleichsetzen  beider  Werthe  findet  sich: 


i^mMwm 


und  daraus  folgt  durch  einfache  Umformung 

Zii  _  ^  •■  162 

r,      T 

genau,  wie  es  schon  oben  in  Gl.  144;  gefunden  wurde.  Setet 
man  den  aus  dieser  Formel  entspringenden  Werth  von  Ts  i" 
Gl.    160    ein,  so  folgt  sofort 

Q,=?.,^   T-T,   +1,^  ,T,-T) 


\ 
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md  wenn  wir  diesen  Werth  von  Q  (Gl.  159,  nach  Angabe  von 
Gl.  löl  .1  subtrahiren ,  die  Arbeit  ftlr  einen  Kreislauf  und  fQr  die 
Gewichtseinheit  Luft: 


oder  dnrch  61.  (159)  dividirt: 

(^-Ä,)Q  {T-  r,)  {T^-T) 


(163) 


L  = 


AT  li  {T -  T,)  +  li  {T2  -  T) 


(164) 


Setzen  wir  in  diese  Gleichungen  ^2  =  ^ ;  ^  =  A,  so  kommen 
wir  auf  die  speziellen  Fälle,  die  oben  behandelt  wurden.  (Gl.  145 
und  146.; 

Hätten  wir  es  mit  einer  calorischen  Maschine  zu  thun,  in 
welcher  M  Kilogr.  Luft  arbeiten,  so  ist  nach  Gl.  (163)  die  Arbeit 
pro  Spiel 


L  =  ^^^^^M{T^Tii    T^-T] 


(165) 


Setzen  wir  beide  Werthe  X^  und  hi  positiv  voraus,  so  ist 
7'>r,  und  Zli  >>  T\  also  ist  dann  T^  der  kleinste  und  T^  der 
griisste  Temperaturwerth ;  sind  diese  Werthe,  wie  es  in  der 
Praxis  der  Fall  ist,  vorgeschrieben,  so  würde  man  wieder  die 
Zwischentemperatur  T  so  zu  wählen  haben,  dass  vorstehende 
Arbeit  L  ein  Maximum  ist. 

Die  Formel  schreibt  sich  aber  auch : 


L=h^M{T-,  +  T,-'^-T) 


^  hier  ist  der  Klammerausdruck  ein  Maximum  für 


dann  ist  auch  nach  Gl.   (162; 


T^  =  VT,  T<i=:T 


166 


^s  gleiche  Resultat ,  wie  früher :  mau  erkennt  daraus,  dass  der 
^ortheilhafteste  Werth  der  Zwischentemperaturen  T  und  T^  un- 
abhiagig  von  dem  Gesetze  der  Curven   ist,   welche  in  Figur  31 


224  Von  den  permanenten  Gasen. 

die  Fläche  ab  cd  abschliessen ,  wenn  nur  jedes  Paar  gegenüber- 
liegender Curven  der  verlangten  Bedingung 

p"»  i?»»  =  Const. 

unterworfen  ist.  ^Vorausgesetzt ,  dass  nicht  m  =  n  ist.)  Die 
Substitution  der  Werthe  T  und  T.  in  die  Gleichung  für  die  Ar- 
beit L  giebt  dann  den  Maximal werth  L^  der  Arbeit: 

L^  =  ^~^M[\%-\T,Y  it67,. 

Die  vorstehenden  Gleichungen  gebe  ich  als  die  Fundamental- 
gleichungen flir  calorische  Maschinen,  sie  gelten  für  unendlich 
verschiedene  Systeme;  flir  ein  bestimmtes  System  hat  man  nur 
den,  den  beiden  Curvenpaaren  der  Fläche  ab  cd  entsprechenden 
Werth  von  A^  und  l^  zu  substituiren ;  für  die  bis  jetzt  vorge- 
schlagenen Systeme  ist  allerdings  A|  =  0,  die  wichtigsten  Fälle 
dieser  Art  wurden  oben  schon  speziell  behandelt;  doch  Hesse 
sich  wohl  denken,  dass  Constructionen  derartiger  Maschinen  auf- 
tauchcn,  bei  denen  X^  von  Null  verschieden  ist,  d.  h.  die  beiden 
Curven  ab  und  cd  keine  adiabatischen  Linien  sind. 

Fände  z.  B.  die  Zustandsänderung  des  Gases  auf  den  Wegen 
ab  und  cd  bei  constantem  Volumen  und  die  auf  den  Wegen 
bc  und  da  bei  constantem  Drucke  statt,  so  wäre  nach  Gl.  ,140] 
A,  =  c  und  ^2  =  ^^»  Sjonach  in  vorstehenden  Formeln 

^  —  A,  =  c  ;x  —  1) 

zu  setzen.     Die  Fläche  ab  cd  wäre  dann  eine  Kechteckfläche. 

Für  den  technischen  Gebrauch  würde  man  die  Gin.  (165J  and 
(167)  dadurch  umformen,  dass  man  die  Arbeit  der  Maschine  in 
Pferdestärken  [N)  und  die  Zahl  der  Spiele  pro  Minute  (u)  ein- 
setzen, also  L  und  L^  durch  den  Werth 

N 
60  .  75  - 
u 

ersetzen  würde.  Ebenso  würde  man  in  gleicher  Weise,  wie  es 
oben  geschehen  ist,  das  Gewicht  M  der  arbeitenden  Luftmenge, 
durch  das  Volumen  Fi ,  den  Druck  p^  und  Temperatur  Tx  er- 
setzen, also  schreiben 
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It  T, 

itsprechend  dem  Anfangszustand  a  (Fig.  31):  ftlr  die  andern 
renzzustände  b,  c  und  d  bestimmt  sich  dann  Volumen  und 
ruck  leicht  unter  Zugrundelegung  der  bekannten  Temperaturen 
ich  der  Gl.     153;  S.  213. 

Die  ganze  Aufgabe  ist  so  leicht  durchführbar,  dass  es  un- 
*4Mg  erscheint,  durch  numerische  Beispiele  weitere  Erläuterungen 
1  g:eben. 

Gewinnen  die  calorischen  Maschinen  wirklich  noch  eine 
lebnische  Bedeutung,  so  liegen  jetzt  wenigstens  für  eine  gewisse 
lasse  derselben  die  Hauptgleichungen  zu  deren  Beurtheilung 
sd  Berechnung  vor. 


Deber  die  disponible  Arbeit  und  vom 
*  der  calorischen  Maschinen. 

Unter  Wirkungsgrad  einer  Maschine  versteht  man  das  Ver- 
tähniss  der  von  der  Maschine  gelieferten  Arbeit  zur  disponiblen 
Aibcit,  d.  h.  zu  der  Arbeit,  welche  in  der  gleichen  Zeit  uns  zur 
Hrwerthung  und  Ausnutzung  mittelst  der  Maschine  zur  Disposition 
?^llt  wurde.  Dieses  Verhältniss  ist  natürlich  immer  ein  echter 
^öch:  die  Maschine  erscheint  dann  aber  um  so  vollkommener, 
j*  naher  dieser  Bruch  der  Einheit  rückt. 

Für  calorische  Maschinen  sind  oben  die  Formeln  zur  Be- 
^^^  ihrer  Leistung  entA;\äckelt  worden,  allerdings  ohne 
*^cht  auf  Wärme-  und  Luftverluste ,  aber  mit  Rücksicht  auf 
^  Arten  der  Kreisprozesse ,  welche  bei  verschiedenen  Systemen 
^^•rischer  Maschinen  bis  jetzt  angewandt  worden  sind. 

^ttn  tritt  aber  die  Frage  heran,   auf  welche  Weise  für  ca- 

»•n^elie  Maschinen    überhaupt    die    disponible    Arbeit    bestimmt 

**rteü  soll.    Der  zunächst  liegende  Gedanke  ist  der,    die  ganze 

'f'Qeinenge   Q,    welche    der  Maschine  pro  Sekunde  zugeleitet 

»lj  •  (J 

^' in  Arbeit  auszudrücken,   d.  h.  den  Werth  —   zu  berechnen 
"^  fiesen  Werth  als  disponible  Arbeit  anzusehen ;    von  der  Ma- 
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8(fhine  wäre  daim  zu  verlangen,   dass  sie  den  möglichst  gnlMdeo 
Theil  dieser  Arbeit  nutzbar  zu  machen  hätte. 

Man  könnte  aber  auch  von  einem  andern  GesicbtspnDkte 
ausgehen.  Die  Wärme,  welche  wir  unsem  Maschinen  zufthren, 
erzeugen  wir  im  Feuerraum  durch  Verbrennung  von  BreDn- 
materialien;  da  uns  nun  die  sogenannte  Heizkraft  der  verschie- 
denen Brennstoffe  bekannt  ist,  d.  h.,  da  wir  wissen,  welche 
Wärmemenge  bei  der  Verbrennung  der  Gewichtseinheit  Brenn- 
stoff frei  wird,  so  könnten  wir  auch  die  in  der  Sekunde  im 
Feuerraum  durch  die  Verbrennung  frerwerdende  Wärmemenge  ia 
Arbeit  ausdrucken  und  diese  Arbeit  als  disponibel,  als  techniaeh 
wirklich  verwerthbar  ansehen  und  hiernach  den  W^erth  der  calo- 
rischen  Maschinen  (wozu  auch  im  weitem  Sinne  die  Dampf- 
maschinen zu  rechnen  sind    1)eurtheilen. 

Die  zuletzt  angedeutete  Bestimmung  der  disponiblen  Arbeit 
ist  nun  auch  wirklich  von  einzelnen  Schriftstellern,  meines  Wissens 
zuerst  von  Kedtenbacher,  gewählt  worden,  und  hat  zu  dem 
demtlthigendcn  Kesultate  geftlhrt,  dass  unsere  heutigen  Dampf- 
maschinen, wie  die  Luftexpansionsmaschinen  vom  meehanischei 
Standpunkte  aus,  als  die  unvollkommensten  aller  Umtriebs- 
maschinen  erscheinen ;  auf  diese  Weise  hat  man  dann  gefnoden,^ 
dass  die  Dampfmaschinen  im  Mittel  einen  Wirkungsgrad  von 
0,04  bis  0.05  aufweisen"*  und  dass  bei  den  besten  Maschinen 
dieser  Art  der  Wirkungsgrad  kaum  0,07  Übersteige! 

Bei  den  besten  Wasserrädern  und  Turbinen  erhebt  sich  aber 
bekanntlich  der  Wirkungsgrad  bis  auf  0,So.  Der  Vergleich  mit 
den  Dampfmaschinen  ftlhrt  daher  zu  dem  Schlüsse,  dass  man  bei 
diesen  Maschinen  das  Brennmaterial  auf  ganz  unverantwortliche 
Weise  •  verwendet :  daher  kommt  es  auch ,  dass  die  Frage  über 
den  Wirkungsgrad  der  Dampfmaschinen,  dieser  Maschinen,  die 
so  unfassbar  viel  zu  der  ganzen  Entwicklung  der  neuem  Zeit 
beigetragen  haben ,  unter  Mechanikern  nicht  gern  behandelt  Triid 
und  dass  der  geistvolle  Redten ba eher  mehrfach  in  seinen 
Schriften  andeuten  konnte,  dass  jede  neue  constructive  Verbesse- 
rung im  Baue   der  Dampfmaschinen  und   spezielles  Studium  ein- 


*,  Redteiibjiche  r,    Dor  Maschiueubjiu.    Mannheim  1S03.  B.  2.  S. 5iÖ. 
Auch  der  Verfasser  liat  in  der  ersten  Auf  laj^e  der  vorliegouden  Schrift  «b 
ähnliches  Urtheil  gelallt  ;S.  I2:r. 
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Iner  Theile  derselben  8o  lange  keine  grosse  Bedeutung  habe, 
3  man  nicht  eine  ganz  neue  Art  der  Ausnutzung  des  Dampfes 
id  der  Wärme  überhaupt  entdecke. 

Glücklicher  Weise  ruhen  diese  Urtheile  auf  ganz  unrich- 
gen  Annahmen,  auf  einer  falschen  Bestimmung  derjenigen 
rbeit,  die  uns  in  der,  aus  der  Verbrennung  von  Körpern  hervor- 
ibenden  Wärme  zur  Verfügung  steht.  Ich  werde  im  Folgenden 
erlegen,  da«s  die  calorischen  Maschinen  (mit  Einschluss  der 
suupfmaschinen)  weit  besser  und  vollkommener  sind,  als  man 
smlich  allgemein  jetzt  angenommen  hat. 

Wenn  man  bei  einer  Maschine  dieser  Art  die  in  Arbeit  aus- 
drückte Wärmemenge  als  disponibel  betrachten  will,  welche 
3r  Maschine  zugeleitet  wird,  so  verhält  sich  dies,  wie  ich 
igen  werde,  genau  so,  als  wollte  man  bei  der  Bestimmung  der 
sponiblen  Arbeit  bei  einem  Wasserrade  oder  einer  Turbine  das 
3wicht  der  Wassermenge ,  die*  pro  Sekunde  herbeikommt,  nicht 
it  dem  Grefälle,  vom  Oberwasserspiegel  bis  zum  Unterwasser- 
iegel gemessen,  multipliciren.  sondern  mit  dem  Grefälle  gemessen 
m  Ober>vasserspiegel  bis  zum  Meeresspiegel. 

Liegt  man  hingegen  bei  der  Beurtheilung  der  Grrösse  der 
sponibeln  Arbeit  diejenige  in  Arbeit  bestimmte  Wärmemenge, 
e  im  Feuerraume  frei  wird,  zu  Grunde,  so  verhält  es 
h  damit  gerade  so,  als  wollte  man  bei  dem  Wasserrade  als 
»ponibles  Gefälle  den  Verticalabstand  vom  Niveau  der 
lelle  des  Wasserlaufes  bis  zum  Meeresspiegel  ge- 
*hnet,  einführen!  — 

Auf  diese  Weise  die  disponible  Arbeit  berechnet,  würde 
DU  begreiflicher  Weise  selbst  beim  besten  Wasserrade  auf  einen 
rschwindend  kleinen  Wirkungsgrad  führen.  AVer  wird  dann 
raus  rückwärts  auf  eine  schlechte  Construction  des  W^asserrades 
id  auf  eine  prinzipiell  unrichtige  Benutzung  der  AVasserkraft 
bliessen  wollen? 

So  sonderbar  das  Alles  scheint,  so  ist  man  docji  gerade  bei 
5r  Beurtheilung  der  Daifipfmaschinen  auf  diesen  Fehler  verfallen. 

Mein  Vergleich  ist  keineswegs  ein  oberflächlicher,  vielmehr 
rerde  ich  zeigen,  dass  sich  merkjurUrdiger  Weise  zur  Berechnung 
er  disponibeln  Arbeit  calorischer  Maschinen  und  Dampfmaschinen 
Lieselbe  Formel  ergiebt,  die  wir  bei  Berechnung  der  dispo- 
übeln   Arbeit    der    hydraulischen    Umtriebsmaschinen    benutzen. 

15* 
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• 

Die  Arbeit  er^iebt  sich  hier,  wie  dort,  durch  das  Produkt  aus  den 
Gewichte  eines  gewinsen  Stoffes  in  eine  vorgeschriebene  Fallhöke. 
Die  ganze  hier  angeregte  Frage  ist  von  hoher  Wichtigkeit 
und  es  wird  daher  gewiss  nicht  ungei'echtfertigt  erscheinen,  wenn 
ich  dieselbe  im  Folgenden  gründlich  und  einmal  vom  rein  tech- 
nischen Standpunkt  aus  beleuchte.  Es  ist  doch  gewiss  eine 
Ehrenrettung  unserer  Dampfmaschine  nicht  ohne  Bedeutnog  nnd 
wichtig  ist  es,  den  wissenschaftlichen  Nachweis  za  fbhren,  da» 
die  calorischen  Maschinen  und  Dampfmaschinen  nicht  nur  5*, 
der  disponibeln  Arbeit  verwerthen,  sondern  weit  mehr.  & 
muss  das  erreichbare  Ziel  in  der  Verbesserung  dieser  Maschinen 
einmal  festgestellt  werden,  damit  wir  hinsichtlich  der  Verbessening 
der  Dampfmaschinen  nicht  einem  leeren  Phantom  nachjagen,  son- 
dern in  voller  Erkenntniss  des  möglich  Erreichbaren  unsere  Kräfte 
verwerthen. 

Kehren  wir  noch  einmal  zur  Betrachtung  des  Kreisprozesse» 
zurück,  wie  wir  ihn  auf  S.  206  den  Untersuchungen  der  calorischen 
Maschinen  zu  Grunde  legten. 

Es  sei  Fig.  32  die  Gewichtseinheit  Gas  im  Zustande  a  ge- 
geben, durch  das  Volumen  v^ ,  den  Druck  pi  und  die  Temperatnr 

Ti ;   wir  ziehen  wieder  die  adi»- 
^"    "  batischcn  Curven  ab  und  rrf  und 

die  beiden   Curven   bc  und  ad, 

c  T-^^  ^*^  ^^"*  Gesetze  p^  r"  =  Const. 

^^äI  *  unterworfen  sein  sollen.    Das  Gas 

,-»/'  ;^="3^  beschrieb    in   der   Maschine  den 

'^'^^^'%:'-^\  Kreislauf  ab  cd;    auf  dem  Wege 

'^''^(ßit/'ij:^''''  bc  ist  die  Wärmemenge  Q  zo- 

I        ^:>>  I  I      '  und  auf  dem  We«:e  da  die  Wärme- 


j^*    1^  I  menge  Qi  abzuführen  und  ferner 

p      ^     '  sei    Ti   der  kleinste   und  Tj  der 

'I  j  grösste  der  im  ganzen  Prozesse 

I 1 —  -^-  -  ^y \  -  vorkommendenTemperaturwerthc. 


Die  Zwischentemperaturen  T  und 
Ti  sind  dann,  wenn  7',  und  7\  vorgeschrieben  sind  der 
Beziehung 

r,        T 


^ 
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lach  Gl.  (144'!  unterworfeD.  sonst  ist  aber  einer  dieser  Werthe. 
;•  B.  r,  willkürlich;  mit  andern  Worten,  die  beiden  Curvcn  bc 
ind  ad  können  wir  beliebig  wählen. 

Die  durch  diesen  Prozess  zu  gewinnende  Arbeit  beträgt  nach 
51.   (145; 

—    4  7»  '.  -*   —  ^\ 

Ist  nun  die  Wärmemenge  Q  bestimmt  vorgeschrieben  (ebenso 
wie  Tx  und  T2) ,  so  wird  man  doch  oflFenbar  den  Prozess  so  wäh- 
en.  dass  die  Arbeit  L  ein  Maximum  wird  und  dem  entsprechend 
Iber  die  Zwischentemperaturen  T  und  7 3  verfügen. 

Vorstehende  Gleichung  schreibt  sich  aber  auch 


^-^0-^1 


md  daraus  ersieht  man  ohne  alle  Rechnung,  dass  die  grösst- 
nOgliche  Arbeit,  die  man  [durch  die  W^ärmemenge  Q  gewinnen 
uinn.  sich  ergiebt,  wenn  man  den  Werth  T  so  gross  wie  möglich 
Tvählt,  d.  h.  T  =  Ti  macht.  Dann  folgt  aber  auch  sofort  T3  =  2\ 
ind  das  absolute  Maximum  der  Arbeit,  das  mit  Z^  bezeichnet 
^'erden  mag,  findet  sich  daher  aus  vorstehender  Gleichung  für  /. , 
trenn  dort  T^  statt  T  gesetzt  wird : 

Das  ist  nun  aber  auch  die  wahre  disponible  Arbeit 
der  calorischen  Maschine:  da  wir  in  der  Technik  in  Betreff 
der  Temperaturen  2\  und  Ti  zwischen  feste  Grenzen  eingeschlossen 
sind  wir  haben  dieselben  oben  schon  zu  /j  =  0  und  ti  =  300'». 
d.h.  zu  Tx  ==  273*'  und  T2  =  57:V>  angenommen  ,  so  ist  der  durch 
61.  1I6S!  gegebene  Arbeitswerth  /^^  der  Wärmemenge  Q  der 
höchst  erreichbare. 

Die  Entwickelung  zeigt  zugleich,  dass  wir  sogar  durch 
caloriBche  Maschinen  die  ganze  Arbeit  gewinnen  k()nnten  ab- 
gesehen von  Luft-  und  Wärmeverlusten  und  den  Widerständen 
in  der  Maschine  selbst; ,  wenn  man  T  =  T^  und  1\  =  T^  macht, 
d.h.  wenn  die  beiden  Curven  bc  und  ad  isothermische 
Linien  sind;  man  hätte  die  Wärmemittheilung  auf  der  Curve  bc 
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bei  der  constanten  Tiöchsten)  Temperatur  T^  und  die  Wärmeib- 
leitang  auf  dem  Wege  da  bei  der  constauten  (niedrigsten)  Ten- 
peratur  T^  stattfinden  zu  lassen.  Der  Ausnahmefall  m  =  i 
fuhrt  also  auf  das  absolute  Maximum  der  Arbeit 

Sind  aber,  wie  das  bei  den  bis  jetzt  ausgeflihrten  caloriscbeQ 
Maschinen  der  Fall  ist,  die  Curven  hc  und  ad  dem  Gesetie 
pm^n  __.  Const.  unterworfen  (mit  Ausnahme,  dass  »i  =  »  ist,  w 
ist  die  von  diesen  Maschinen  gelieferte  Arbeit  jederzeit  kleiner, 
als  sie  sich  nach  Gl.  (168;  herausstellt.  FUr  irgend  eine  beliebige 
Zwischentemperatur  T  fand  sich  nach  Gl.  ;145;  die  Arbeit 

^  =  AT  C^'  -  ^'5 
und  das  Maximum  der  Arbeit  dieser  Maschine  nach  Gl.   149 

_Q  yi\-yt; 

Dividiren  wir  diese  beiden  Formeln  durch  die  disponible  Ar- 
beit nach  GL  (168),  so  folgt  der  Wirkungsgrad  rj  dieser  HaschiBe 
für  eine  beliebige  Zwischentemperatur  T 


r, 


T-i  \T—  T,)  jgtj. 


'        T    T^  —  T^ 


2  —  ^1/ 

hingegen  der  Maximalwirkungsgrad  r^niax- 


r 


VT'i 


inuix 


Vt2  +Vt, 


1701 


und  diese  Formeln  gelten  für  alle  calorischen  Maschinen,  welches 
auch  die  Werthe  m,  «,  l  entsprechend  dem  Gesetze  der  Curven  hc 
und  ad  des  Kreislaufes  sein  mögen,  den  Fall  m=n  ansgenommeo. 
Setzen  wir  den  Erfahrungen  zu  Folge  als  äusserste  Grenie 
wieder  Tj  =  573  und  T,  =  273,  so  folgt  der  Maximalwirkungs- 
grad*) 

nmax  =  0,5910 

*)  Der  Maximal  Wirkungsgrad  calorischer  Maschinen  ist  zuerst  nach  richtig^ 
Grundsätzen  von  Hirn  (Theorie  m<^canique  de  la  chaleur.  S.  28S)  herechoet 
worden.  Hirn  berechnet  diesen  Wirkungsgrad  speziell  aber  nur  fUr  dasSystea 
S t i r li n g  und  System  Ericsson,  Hir  beide  Maschinen  findet  H i r n  (in Folge 
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fabd  mnss  aber  die  Zwisehentemperatar  nach  Gl.  (148) 

T=  Tg  =  395,51 
oder 

•    /=  122,510 
leiD. 

Wäre  diese  Zwischentemperätur  nur  T  =  333,96  oder 
/=  60,960  80  folgt  der  Wirkungsgrad  nach  Gl.  (169)  (Vergl.  S.  219) 

ri=  0,3486 

Die  disponible  Arbeit  selbst  ist  übrigens  (168) 

La  =  0,5235  .  ^ 

Man  erkennt  aus  diesen  Zahlenwertheu ,  dass  schon  die  bis 
jetzt  angewandten  Systeme  calorischer  Maschinen  die  Wärme  in 
oemlich  befriedigender  Weise  benutzen  können,  dass  aber  auch 
Kkr  viel  darauf  ankommt,  den  ganzen  Kreisprozess  in  richtiger 
Weise  so  durchzuführen,  dass  die  angegebenen  Bedingungen 
iDDdchtlich  des  richtigen  Werthes  der  Zwischentemperatur  T 
nr  Erlangung  des  Maximalwirkungsgrades  erfüllt  werden. 

Wir  könnten  femer  schliessen,  dass  es  nur  ein  Mittel  giebt 
<ien  Wirkungsgrad  dieser  Maschinen  zu  erhöhen,  nämlich  das,  die 
Differenz  der  Grenztemperaturen  7\  und  T<i  zu  vergrössem; 
Waren  wir  z.  B.  im  Stande  in  calorischen  Maschinen  als  obere 
Temperaturgrenze  ^  =  500  statt  300"  zu  verwenden ,  so  wäre 
^1  =  773  in  Gl.  (170)  einzusetzen  und  man  würde  dann,  die 
«atere  Grenze  7\  =  273  beibehalten ,  als  theoretischen  Maximal- 
Wirkungsgrad  erhalten: 


I 


^  Rechenfehlers;  verschiedeue  Werthe  für  den  Maximalwirkungsgrad, 
feist  ihm  daher  entgangen,  dass  dieser  Werth  für  alle  Maschinensysteme 
^gleiche  ist  und  nur  von  den  Grenztemperaturen  abhängt. 

Später  hat  Cazin  'Theorie  el^mentaire  des  machines  ä  air  c^aud.  Ver- 
>>iilee  IS65)  fUr  verschiedene  Systeme  calorischer  Maschinen  den  Maximal- 
viriiuDgsgrad  auf  gra  ph  i  schem  Wege : durch  Flächenbestimmungen)  ermittelt. 
I^r  Weg  ist  natürlich  ein  bedeutender  Umweg  und  konnte  Cazin  nicht 
ttf  uuer  Gesetz  führep 

Unsere  Formeln  df  Textes  sind  so  einfach,  dass  die  Methode  von  Cazin 
*olil  kaam  weitere  V    wendung  finden  wird. 
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freilich  eine  yerbältnissniässig  geringe  Erhöhung! 

Die  hier  angegebenen  Wirkungsgrade  sind  überdies  noch  rein 
theoretisch  bestimmte,  in  Wirklichkeit  würden  sie  noch  wesentlich 
kleiner  ausfallen,  da  wir  nie  im  Stande  sein  werden,  die  den 
Rechnungen  zu  Grunde  liegenden  Kreisprozesse  vollkommen  doreh- 
zuführen  und  wir  überdies  auch  die  in  der  Maschine  auftretenden 
Verluste  an  arbeitender  Luft  und  an  Wurme  nie  werden  be- 
seitigen können. 

.  Diese  Umstände  ins  Auge  gefasst  und  beachtet,  dass  die  oben 
berechneten  Wirkungsgrade  noch  bedeutend  unter  denjenigen 
stehen,  die  wir  bei  hydraulischen  Umtriebsmaschinen  erreichen, 
könnten  nun  leicht  zu  dem  Schlüsse  führen,  es  sei  durch  die 
ganzen  obigen  Betrachtungen  im  Grunde  doch  erwiesen,  dass  die 
calorischen  Maschinen  unter  allen  Umständen  die  in  der  Wärme 
zu  Disposition  stehende  Arbeit  schlechter  verwerthen,  als  die 
Wasserrüder  die  im  Wasser  verfügbare  Arbeit.  Dieser  Schloss 
wäre  aber  nicht  richtig:  es  muss  nämlich  ausdrücklich  bemerkt 
werden,  dass,  so  allgemein  meine  obigen  Entwickelangen  er- 
scheinen, da  sie  unendlich  verschiedene  Systeme  calorischer 
Maschinen  umfassen,  die  Formeln  und  zwar  vor  Allem  die  Haupt- 
formel ;170;,  die  speziell  den  Maassstab  für  die  Güte  der  Maschine 
liefert,  doch  nur  unter  einer  gewissen  Beschränkung  gelten.  Ich 
habe  nämlich  ausdrücklich  vorausgesetzt,  dass  die  beiden  Cnr?en 
bc  und  ad  des  Kreisprozesses  iFig.  32  ein^  geschlossenen  Maschine 
der  Bedingung 

^m  ^n  ^  Const. 

unterworfen  seien,  wo  m  und  n  beliebige  Constante  vorstellen, 
jedoch  die  Ausnahme  m  =  n  zunächst  unbeachtet  bleiben  soUte. 
Dann  ist  nämlich ,  wie  wir  gezeigt  haben ,  auf  dem  vorgeschrie- 
benen Wege  die  Temperaturänderung  des  Gases  der  mitgetbeilten 
oder  entzogenen  Wärmemenge  direct  proportional.  Unter 
dieser  Voraussetzung,  die  ja  eben  von  den  bis  jetzt  in  Vorschlag 
gekommenen,  geschlossenen  calorischen  Maschinen  erfüllt  werden, 
gelten  die  obigen  Rechnungsresultate. 

Wenn  wir  nun  für  solche  Maschinen  als  theoretischen  Maximal* 
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Wirkungsgrad  allgemein  für  die  angenommenen  Grenzteniperaturen 
den  Werth  0,59io  gefunden  haben  und  dieser  Werth  zu  klein 
erscheint,  so  trifft  der  Vorwurf  nicht  die  calorischen  Maschinen 
tberhaupt,  sondern  nur  die  bei  der  Rechnung  vorausgesetzten 
Systeme  derartiger  Maschinen,  d.  h.  die  bis  jetzt  in  Vorschlag 
gekommenen;  vor  Allem  gilt  das  dem  System  Stirling  und 
System  Ericsson  (ältere  Maschine  .  Maschinen  solcher  Art  sind 
prinzipiell  zu  verwerfen  und  ihr  Fehler  liegt  darin,  dass 
eben  die  Curven  br  und  ar/ allgemein  dem  Gesetze />"*  i?'*  =  Const. 
unterworfen  sind. 

Eine  Vervollkommnung  solcher  Maschinen  wird  daher  nur 
dadurch  zu  erreichen  sein ,  dass  man  die  Zustandsänderungen 
der  Luft  auf  den  Wegen  bc  und  ad  nicht  nach  dem  Gesetze 
pw  ^n  __  Coxist.  stattfinden  lässt ,  also  beispielsweise  nicht  bei 
eonstantem  Volumen  (Stirling;  oder  constantem  Drucke  Ericsson), 
und  das  war  es,  was  ich  zunächst  beweisen  wollte. 

Nun  stellt  sich  aber  auch  sofort  die  Frage,  welches  andre 
Gesetz  für  die  beiden  Curven  bc  und  ad  zu  wählen  ist.  wenn  sich 
das  vorhin  Angenommene  als  unpraktisch  herausstellte.  Die 
Beantwortung  dieser  Frage  erfordert  aber  keine  neue  Untersuchung, 
sondern  ist  schon  in  dem  Vorstehenden  enthalten.  Merkwürdiger 
Weise  führt  uns  gerade  der  Ausuahmsfall  m  =  /*  auf  das  einzig 
zu  empfehlende  System  calorischer  Maschinen,  wir  sollen  in 
unserm  Kreisprozesse  für  die  Curven  bc  und  ad  isothermische 
Linien  wählen ,  die  Wärmemittheilung  auf  dem  Wege  b  c  bei  con- 
stanter  (höchster'  Temperatur  To ,  die  Wärmeentziehung  auf  dem 
Wege  da  bei  constanter  ^niedrigster)  Temperatur  Tx  stattfinden 
lassen.  Setzen  wir  nämlich  in  Gl.  (169)  T=  T^  und  T^  =  T,,  so 
folgt  der  theoretische  Maximalwirkungsgrad 

also  das  höchst  Erreichbare ;  eine  solche  Maschine  wird  die  ganze 
disponible  Arbeit  verwerthen.  Begreiflicher  Weise  wird  man  nie 
dazu  gelangen ,  eine  solche  Maschine  herzustellen,  ebenso  wenig, 
wie  wir  je  eine  hydraulische  Umtriebsmaschine  werden  erbauen 
lernen,  welche  die  ganze  disponible  Wasserkraft  verwerthet. 
Man  erkennt  aber  doch  jetzt  deutlich  das  Ziel,  dem  man  zn- 
xuBtreben  hat. 

Im   Prinzip    sind    allein    diejenigen    calorischen 
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Maschinen  die  richtigen,  bei  denen  die  beiden  Cur- 
ven  ah  und  cd  des  Kreisprozesses  •Fig.32j  adiabatische 
Curven  und  die  Linien  bc  und  ad  isothermische  Cnr- 
ven  sind*].  Jede  andre  Curvenart  führt  schon  theu- 
retisch  auf  kleinere  Maximalwirkungsgrade. 

Es  mag  nun  eine  calorische  Maschine  der  yoUkonunensten 
Art  noch  näher  untersucht  werden ,  indem,  wir  obige  allgemeinen 
Gleichungen  in  die  in  der  Technik  gebräuchliche  Form  darstelkn. 

Die  Arbeit  einer  solchen  vollkommenen  Maschine  wäre  nach 
Gl.   (168)  pro  Spiel 

oder  wenn  wir  die  auf  dem  Wege  da  zu  entziehende  Wärme- 
menge Qx  einführen  und  die  Beziehung  142*  S.  208)  auf  vor- 
liegenden Fall  anwenden,  also 


substituiren : 

Wird  das  spezifische  Volumen  in  den  vier  Grenzzuständen 
ab  cd  mit  f?i,  r,  f?2  und  r.»  bezeichnet,  so  ist  die  Wärmemenge  Qi, 
welche  auf  dem  Wege  da  bei  constanter  Temperatur  7\  und  bei 
der  Compression  von  ^3  auf  r,  der  Luft  zu  entziehen  ist,  nach 
Gl.  74)  S.  124 

Qi  =  -4/>,  ri  logn.  ^ 
oder  wegen  der  bekannten  Beziehung 

auch: 

Qi  ==AMTi  logn.  ^ 


*)  Es  darf  schon  hier  hervorgehoben  werden,  ich  komme  aber  unten  bei 
den  Untersuchungen  des  Verhaltens  der  Dämpfe  darauf  zurück,  dads  unsere 
Dampfmaschinen  in  Wirklichkeit  calorische  Maschinen  vom  vorth eilhaftesten 
System  sind.  Wir  haben  dort  wirklich  einen  Kreisprozess  derjenigen  Art,  der 
oben  als  der  vollkommenste  hingestellt  worden  ist. 


y^ 
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Setzt  man  diesen  Werth  in  die  Gleichung  für  L^  ein,  so  folgt 
die  Arbeit  pro  Spiel 

Diese  Gleichung  setzt  aber  noch  voraus,  dass  gerade  die 
Gewichtseinheit  Luft  arbeite:  nehmen  wir  hingegen  wieder  an, 
dass  in  der  Maschine  M  Kilogramm  Luft  eingeschlossen  sind ,  so 
folgt,  wenn  wir  das  Volumen  dieser  L'uftmenge  in  den  vier  Grenz- 
zuständen mit  Fi ,  F,  V2  und  F,  bezeichnen ,  auch  die  Arbeit 
pro  Spiel 

Nennen  wir  nun  die  Pressungen  in  den  vier  Grenzzuständen 
abcd :  PxPPrp^-i  so  ist  p^  der  kleinste  und  p  der  grösste  Druck, 
der  während  des  Kreislaufes  vorkommt,  während  das  grösste  Vo- 
lumen Fj ,  das  kleinste  F  ist. 

Bestimmen  wir  nun  das  Gewicht  der  Luft  nach  der  Formel 

so  findet  sich  durch  Substitution  die  Arbeit  aucli 

I'a=^./>.^^^logn.^ 

Statt  des  Verhältnisses  F3  :  F^  führt  man  nun  am  besten  das 
Verhältniss  des  grössten  zum  kleinsten  Drucke  ein;  nach  be- 
kannten Sätzen  ist  unter  der  angenommenen  Bezeichnung 

X 


und 

P3  ~v, 

and  hieraus  folgt  durch  Verbindung: 

Ii ^  P-iTiV-'^  (171) 


1- A/Hv 
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Setzen  wir  das  in  die  letzte  Gleichung  für  L^  ein.  80  folgt 
die  Arbeit  pro  Spiel. auch: 


/.=  ^^./>3^1ogn.^J^)^ 


Macht  die  Maschine  u  Spiele  in  der  Minute  bei  der  Leistung 
von  N  Pferdestärken,  so  gilt  auch  noch  die  Beziehung 

MLa  =  60.75  iV 

Setzt  man  daher  noch  den  hieraus  entspringenden  Werth  von 
La  in  die  vorstehende  Gleichung  und  nimmt  man  p  und  p^  in 
Atmosphären  gegeben  an,  so  folgt  endlich: 

X 

X';./';.^^logn.^  (p)^^  =  0,4354r.:^  ,72, 

ij  p_^      l't'  W 

oder  wenn  auch  hier  wieder  die  äusserst  zulässigen  Grenzen  ftlr  ' 
die  Temperaturen:   T,  =  273  und  T2  =  573  gesetzt  werden: 

und  endlich    wenn    man    statt    des  natürlichen   den   Briggschen 
Logarithmus  setzt: 

Aus  dieser  Formel  schliesst  sich  nun  leicht  auf  die  allge- 
meinen Eigenschaften  einer  vollkommenen  calorischen  Maschine. 

Das  Volumen  F3  am  Ende  der  stärksten  Expansion,  aus  dem 
man  auf  die  Grössenverhältnisse  der  ganzen  Maschine  schliesit, 
fällt  um  so  kleiner  aus .  je  kleiner  die  Leistung ,  je  grösser  die 
Anzahl  u  der  Spiele  und  je  grösser  der  kleinste  Druck  p^  ist: 
überdies  aber  hängt  F,  auch  ab  und  das  ist  diesem  System  eigen- 
thtimlich  von  dem  grössten  im  Prozesse  vorkommenden  Drucke  p; 
die  Gleichung  giebt  nur  dann  einen  reellen  Werth  von    F^,  wenn 

p  >  1 2,8037. />:5  (173 

und  zwar  soll  die  Differenz  der  Werthe  auf  beiden  Seiten  de» 
Ungleichheitszeichens  so  gross  als  möglich  sein.  Das  wird  nun 
im  Allgemeinen  auf  sehr  hohe  Pressungen  führen. 
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Nehmen  wir  beispielsweise  />.,  =  1  und  p  =  20  Atmosphären, 
so  giebt  obige  Gleichung 

l\  =  0.88847  — 

■Vergl.  die  Beispiele  auf  S.  218  und  219. 

Trotz  der  enormen  Pressung  im  Zustande  der  stärksten  Com- 
pression  i20  Atmosphären] ,  fällt  sonach  bei  grossen  Leistungen 
die  Maschine  noch  sehr  unförmlich  aus.  Im  Augenblicke  der 
stärksten  Compression  ist  übrigens  das  Luftvolumen,  wie  sich 
leicht  nach  Gl.    171-  findet: 

Für  die  praktische  Ausführung  sind  sonach  die  Verhältnisse 
einer  vollkommenen  calorischen  Maschine  keineswegs  sehr  günstig. 

Die  Hauptbedingung  173i  kann  man  offenbar  nur  erfüllen, 
wenn  p:^  kleiner  und  zwar  bedeutend  kleiner,  als  der  äussere 
Atmosphärendruck  genommen  wird  und  dann  muss  die  Compres- 
sion bis  auf  möglichst  hohen  Druck  p  fortgesetzt  werden,  bis  auf 
weit  höheren  Druck,  als  bei  den  bis  jetzt  ausgeführten  Maschinen 
geschehen  ist. 

Die  Pressungsdifferenzen  fallen  hier  desshalb  sehr  bedeutend 
aus,  weil  auf  der  adiabatischen  Curve  ab  (Fig.  32)  allein  durch 
Compression  die  Temperatur  der  Luft  von  0^  auf  300*^  C.  erhöht 
werden  soll ;  eine  Aufgabe,  die  praktisch  kaum  lösbar  sein  wird ; 
immerhin  darf  man  keineswegs  behaupten,  dass  die  calorischen 
Maschinen  keine  Zukunft  haben  können,*  es  lassen  sich  doch  wohl 
Anordnungen  finden,  welche  den  hier  aufgestellten  Forderungen 
wenigstens  nahezu  genügen,  vor  Allem,  wenn  die  Maschine  ver- 
hältnissmässig  geringe  Leistung  entwickeln  soll. 

Die  oben  entwickelten  Sätze  geben  doch  nun  im  Allgemeinen 
an,  welche  Bedingungen  eine  vollkommene  calorische  Maschine  zu 
erfüllen  hat  und  wie  sich  die  bis  jetzt  in  Vorschlag  gekommenen 
Systeme  gegenüber  diesen  Bedingungen  verhalten. 

Es  bleibt  mir  nun  schliesslich  noch  übrig,  die  Bedeutung  der 
allgemeinen  Formel  flir  die  disponible  Arbeit  [Gl.  (168)]   der  calo- 
rischen Maschinen,   welche  Formel  wir  später  auch  bei  Beurthei- 
•  lung  der  Dampfmaschinen  wieder  verwenden  werden,  noch  näher 
zu  erläutern. 
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In  der  angegebenen  Gleichnng: 

La  =  ^iT^-T,  174: 

bedeutet  Q  die  Wärmemenge,  welche  während  eines  Kreislaafe» 
der  Maschine  zugeftibrt  wird,  and  T^  die  höchste,  Tx  die  niedriggte 
der  im  ganzen  Prozesse  vorkommenden  Temperaturen.  Ist  Q^ 
die  Wärmemenge,  welche  während  dieses  Prozessies  abzuleiten 
ist,  so  gilt  nach  61.   (142*;  auch  noch  die  Beziehung 

Theoretisch  könnte  man  die  ganze  Arbeit  gewinnen,  wenn 
man  die  Wärmezuleitung  bei  constanter  Temperatur  T^  and  die 
Wärmeableitung  bei  constanter  Temperatur  Tj  stattfinden  lassen 
wUrde.  Die  beiden  Curven  br  und  ad  (Fig.  32)  mUssten  iso- 
thermische  Linien  sein,  während  ab  und  cd  adiabatische 
Curven  darstellen.  Für  den  Fall,  dass  wirklich  vier  Curven 
dieser  Art  die  Arbeitsfläche  umschliessen,  lässt  sich  aber,  wie  ich 
im  1.  Abschnitte  S.  66  u.  f.  bei  näherer  Erläuterung  der  Kreis- 
prozesse gezeigt  habe,  der  vorstehenden  Gleichung  eine  eigen- 
thümliche  Bedeutung  unterlegen. 

Auf  die  dort  angegebene  Darstellung  kommen  wir  hier  zurück, 
werden  aber,  da  wir  die  Verhältnisse  bei  calorischen  Maschinen 
und  Dampfmaschinen  im  Auge  behalten  wollen,  die  Frage  in  einer 
dem  Techniker  geläufigen  Form  behandeln. 

Angenommen,  bei  der  Anlage  einer  hydraulischen  ümtriebs- 
maschine  sei  das  Gewicht  der  Wassermenge,  die  in  der  Sekunde 
herbeiströmt  und  zur  Benutzung  zur  Verfügung  steht,  G  Kilogr.: 
wir  beziehen  ferner  die  Lage  der  Wasserspiegel  auf  den  Meeres- 
spiegel, es  sei  h^  der  Verticalabstand  des  Oberwasserspiegels 
und  //,  der  Abstand  des  Unterwasserspiegels  vom  Meeresspiegel. 
Das  ganze  zur  Disposition  stehende  Gefälle  ist  sonach  h^  —  h^ 
und  sonach  folgt  die  Arbeit,  welche  bei  diesem  Wasserlaufe  pro 
Sekunde  zur  Verfügung  steht: 

Könnte  man  die   ganze  Höhe  h^  bis  zum   Nullpunkte  (dem 
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Meeresspiegel;  verwertheu.  so  wäre  die  Arbeit  W,  die  pro  Sekunde 
gewonnen  würde: 

W  =  G  //2 

Diese  Arbeit  ist  aber  nicht  zu  benutzen,  vielmehr  ist  in  der 
Höhe  ^1  das  Wasser,  nachdem  es  arbeitsverrichtend  niedergesunken 
»ein  kann ,  wieder  abzuliefern ;  die  Arbeit  Tfi ,  die  im  Wasser 
verbleibt,  ist  aber 

W^  =  Gh^ 

Die  beiden  letzten  Gleichungen  geben 

und  die  Substitution  in  die  Gleichung  für  L^  giebt. 

IV 

^a  =  J-    h  —  K  (177; 

Diese  Gleichungen  stimmen  aber  der  Form  nach  vollkommen 
mit  den  Gin.  (174)  und  (175^  Uberein,  was  dort  die  absoluten 
Temperaturen  T^  und  T^  sind,  sind  hier  die  Höhen  h^  und  //i, 
der  absolute  Nullpunkt  spielt  dort  die  gleiche  Solle,  wie  hier 
das  Niveau  des  Meeresspiegels,   und  die  beiden  gleichen  Werthe 

und  -r-T^  können  wir  als  das  Gewicht  der  Wärmemenge  Q  von 


A  T2         A  Ti 

der  Temperatur  T2  oder  der  W^ärmemenge  öt  von  der  Temperatur  Ti 
irnfTassen.  Eine  gewisse  Wärmemenge  von  bestimmter  Temperatur 
läset  sich  daher  ansehen,  wie  eine  flüssige  Masse,  die  wir  arbeits- 
verrichtend um  eine  gewisse  Höhe  T2  —  T^  niedersinken  lassen; 
die  Wärmemittheilung  bei  constanter  Temperatur 
erscheint  wie  ein  Herbeifliessen  dieser  Masse  auf 
bestimmter  Höhe  und  die  Wärmeableitung  bei  con- 
stanter niedrigerer  Temperatur,  wie  ein  W^eg- 
fliessen  der  Masse  im  tiefer  gelegenen  Niveau. 

Man  erkennt  nun  auch  deutlich,  welchen  Fehler  man  begeht, 
wenn  man  bei  calorischen  Maschinen  und  Dampfmaschinen .  die 
der  Maschine  in  der  Zeiteinheit  zugeführte  Wärmemenge  Q  in 
Arbeit  ausdrücken,  d.  h.  den  Werth  Q:A  berechnen  wollte  und 
man  diesen  Werth  als  disponible  Arbeit  ansehen  würde;  man 
Tvürde  den  gleichen  Fehler  machen,  wenn  man  bei  einer  W^asser- 
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radanlage  nicht,  wie  es  geschieht,  die  disponible  Arbeit  naek 
61.  (177)  bestimmen,  sondern  annehmen  wollte,  diese  Arbeit  be- 
trage 

nämlich  gleich  der  Arbeit ,  welche  gewonnen  würde ,  wenn  da« 
Wassergewicht ^  G  vom  Oberwasserspiegel  bis  zum  Meeres- 
spiegel arbeitsverrichtend  herabsinken  könnte. 

Der  Besitzer  einer  calorischen  Maschine  oder  einer  Dampf- 
maschine befindet  sich  sonach  in  derselben  Lage,  \We  der  Besitzer, 
einer  hydraulischen  Umtriebsmaschine ;  er  veraiag  nur  ein  be- 
stimmtes Wärmegewicht  resp.  Wassergewicht  auf  einem  bestimmt 
vorgeschriebenen  Gefälle  T^  —  T,  resp.  ho  —  ä,  seiner  Maschine 
zur  Ausnutzung  zu  bieten.  Bei  calorischen  Maschinen  haben  wir 
oben  als  das  höchst  Erreichbare  das  Temperaturgefälle  T^  —  T\ 
=  300«  angegeben :  bei  Dampfmaschinen  ist  es  aber ,  wie  sich 
zeigen  wird,  weit  geringer.  Findet  die  Wärmemittheilung  und 
Wärmeentziehung  nicht  bei  constanter  Temperatur  statt,  so 
verhält  es  sich  damit  gerade  so,  als  wenn  das  Wasser  bei  der 
Anlage  einer  hydraulischen  Maschine  in  verschiedenen  Höhen 
zu-  und  abströmen  würde:  wir  machen  dann  eben  nicht  das 
ganze  Gefälle  vom  Ober-  bis  zum  Unterwasserspiegel  nutzbar, 
kann  aber  im  letztem  Fall  von  einem  mittlem  disponiblen 
Gefälle  sprechen ;  ganz  ähnlich  verhält  es  sich  auch  bei  dem  Kreis- 
prozesse der  calorischen  Maschinen. 

Findet  die  Wärmemittheilung  beim  Uebergange  eines  Körpers 
von  einer  adiabatischen  Curve  zur  andern  bei  veränderlicher 
Temperatur  statt,  so  ist  das  ganze  Wärmegewicht  nach  früherem : 


J  AT 


179i 


Wäre  dieselbe  Wärmemenge  Q  bei  constanter  Temperatur 
Ty  zwischen  den  gleichen  adiabatischen  Cur\'^en  zugeleitet  worden, 
so  bestände  auch  die  Beziehung 

P  =  ^y-  (180) 

und    für    den   Rückgang    in   den  Anfangszustand   bei    constanter 
Temperatur  Ts,,  wobei  die  Wärmemenge  Qj  abzuführen  ist: 
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P=^^  (181) 

Die  gewonnene  Arbeit  wäre  dann 

T      Q—Qi 
^=^ — 

* 

oder  nach  der  Verbindung  der  61.  ;i80)  und  (181) 

L  =  ^  [Ty-  T,)  =  P   Ty-  T.)  (182) 

Hiernach  lässt  sieh  jeder  Kreisprozess  auf  den  Normalfall 
zurttckfllhren ,  bei  welchem  die  Arbeitsfläche  von  zwei  isothermi- 
Bchen  und  zwei  adiabatischen  Curven  begrenzt  wird;  mit  andern 
Worten,  es  lässt  sich  jeder  Kreisprozess  auffassen,  wie  das  Herab- 
sinken eines  Wärmegewichtes  P  um  eine  gewisse  Höhe  Ty  —  T«. 

Den  gleichen  Fall  haben  wir  auch  bei  der  Anlage  von  hy- 
draulischen Motoren;  ist  das  Profil  des  Oberkanales  verschie- 
den von  dem  des  Unterkanales ,  so  erfordert  die  genaue  Be- 
stimmung der  disponibeln  Arbeit  eine  ganz  ähnliche  Rechnung, 
dann  ist  nicht  ohne  Weiteres  die  disponible  Arbeit  einfach  das 
Produkt  aus  dem  Gewichte  der  Wassermenge  pro  Sekunde  in 
den  Abstand  beider  Wasserspiegel,  vorausgesetzt;  dass  wir  nur 
das  eigentliche  Druckgefälle  benutzen  können. 

Die  Reduction  eines  beliebigen  Kreisprozesses  auf  |den  Nor- 
malfall mit  Hülfe  vorstehender  Formeln  mag  noch  durch  ein  Bei- 
spiel erläutert  werden. 

Legen  wir  die  bekannte  Bezeichnung  der  Fig.  32  S.  228  zu 
Grunde  und  nehmen  wir  an,  die  beiden  Curven  bc  und  ad  seien 
dem  Gesetze  p^  v*  =  Const.  unterworfen,  so  ist  (den  Fall  m  =  n 
ausgenommen; : 

dQ  =  XdT 
sonach  nach  Gl.  (179;  das  Wärmegewicht 


9 

P  =  ,'  !<«..  ^' 

und 

<3  — »(!■,- r). 

Z  #  u  n  e  r ,  Winnetheorie. 
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Daher  folgt  nach  Gl.  (180) 


T..= 


Ti  —  T 


y    log.  r,  -  log.  T 

Hingegen  ist,  weil  nach  Gl.  (142*)  S.  208 
ist,  ans  Gleichung  (181) 

r,  Q 


T  = 


^~  T  AP 
odw  vorstehende  Werthe  von  Q  und  P  sabstitairt : 

^        T  log.  T^  —  log.T 

HiemacAi  ist  dieser  Kreisprozess  auf  den  NormalMl  srorftck- 
geftthrt;  die  Arbeit  ist  dieselbe,  die  man  gewinnen  wttrde,  weoB 
die  WärmemittheilHng  bei  constanter  Temperatur  Ty  and  die 
Wärmeableitang  bei  constanter  Temperatur  7^  erfolgen  wttrde. 

Das  TemperatorgefUlle  fär  diesen  Kreisprozess  ist  dann: 

riogn.-^ 

Die  Substitution  dieses  Werthes  und  des  angegebenen  Werthes 
von  P  in  Gl.  *[1S2)  führt  dann  auf  dieselbe  Formel  filr  die  ge- 
wonnene Arbeit,  die  wir  oben  unter  No.  146  auf  S.  209  ftir  den 
gleichen  Fall  schon  angegeben  haben. 
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Die  Dämpfe  im  gesättigten  und  überhitzten  Zustande. 

• 

Mit  dem  Namen  »Dampf«  bezeichnet  man  eine  Grasart,  welche 
aus  einer  tropfbaren  Flüssigkeit;  gewöhnlich  durch  Wärme- 
mittheilnng,  entstanden  ist  und  die  umgekehrt,  gewöhnlich  durch 
AbktLhlung  d.  h.  Wärmeentziehung  wieder  in  den  flüssigen  Zustand 
zurückgeführt  werden  kann. 

So  lange  die  Dämpfe  noch  mit  der  Flüssigkeit,  aus  der  sie 
hervorgingen,  in  Berührung  stehen,  zeigen  sie  sich  in  ihrem 
Verhalten  wesentlich  von  den  permanenten  Gasen  verschieden; 
nur  dann  wenn  die  Dämpfe  sich  frei  von  Flüssigkeit  befinden, 
können  sie  durch  Erwärmung,  Compression  u.  s.  w.  in  einen 
Zustand  versetzt  werden,  der  dem  eines  permanenten  Gases 
ähnlich  ist.  Im  erstem  Falle  bringt  die  geringste  Abkühlung 
eine  theilweise  Condensation  hervor,  während  im  andern  Falle 
die  Dämpfe  unter  Umständen  einen  verhältnissmässig  grossen 
Wärmeverlust  ertragen  können,  ohne  auch  nur  theilweise  con- 
densirt  zu  werden.  Dämpfe  der  erstem  Art  nennt  man  »gesättigte 
oder  saturirte  Dämpfe«,  während  die  der  andem  Art  »ungesättigte 
oder  überhitzte  Dämpfe«  genannt  werden. 

So  lange  der  Dampf,  selbst  mit  den  geringsten  Mengen 
derjenigen  Flüssigkeit  in  Berühmng  steht,  aus  der  er  hervorging, 
ist  er  jederzeit  gesättigt,  er  befindet  sich  in  seinem 
€ondensationspunkte,  doch  kann  man  sich  natürlicher  Weise  auch 
gesättigten  Dampf  ohne  seine  Flüssigkeit  denken,  man  hat  sich 
nur  vorzustellen,  dass  bei  seiner  Bildung  so  eben  das  letzte 
Flüssigkeitselement  in  Dampf  überging. 

Ungesättigter  oder  überhitzter  Dampf  kann  hingegen,  zu- 
sammengebracht mit  seiner  Flüssigkeit,  nicht  bestehen. 

Befindet  sich  in  einem  Gefässe  die  Gewichtseinheit 
Hischung  einer  Flüssigkeit   und   ihres   Dampfes   abgesperrt,    so 
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zeigt  s^ch,  dass  der  spezifische  Druck  p  nur  von  der  Temperatur  U 
nicht  aber  von  dem  spezifischen  Volumen  der  Mischung  abhängt; 
vermehrt  oder  vermindert  man  nämlich  das  Qefässvolumen  und 
sorgt  man  durch  Mittheiluug  oder  Entziehung  von  Wärme  daflir, 
dass  am  Ende  die  Temperatur  wieder  die  anfängliche  ist,  so  ist 
das  auch  mit  dem  Druck  p  der  Fall,  vorausgesetzt,  dass  an 
Ende  der  Operation  noch  Flüssigkeit  vorhanden,  der  Dampf 
also  noch  im  gesättigten  Zustande  ist. 

Erhöht  oder  erniedrigt  man  die  Temperatur  t  der  Flttssigkdts- 
und  DampfmischuDg,  so  steigt  oder  sinkt  auch  in  ganz  bestimmter 
Weise  die  Spannung  oder  der  Druck  p ;  der  Druck  bleibt  dann 
aber  wieder  auf  constanter  Höhe ,  wenn  wir,  wie  vorhin  bei  ver- 
änderlichem Gefassvolumen ,  die  Temperatur  constant  erhalten: 
dabei  ist  aber  begreiflicher  Weise  mit  der  Ausdehnung  des 
Gefässes,  d.  h.  des  Volumens  der  Mischung  eine  DampfbOdung, 
das  Verdampfen  eines  Theiles  der  Flüssigkeit  verbunden,  während 
umgekehrt  bei  einer  Volumenverminderung  unter  constanter 
Temperatur  ein  Niederschlagen  von  Dampf  stattfindet. 

Aus  diesen  Beobachtungen  geht  hervor,  dass  der  Druck  p 
des  gesättigten  Dampfes  nur  eine  Funktion  der  Temperatur  t 
ist,  also  unabhängig  vom  Volumen  der  Mischung  von  Flttssigkeit 
und  Dampf  oder  wie  sich  auch  sagen  lässt,  unabhängig  vom 
Mischnngsverhältniss  ist.  Dieses  Mischungsverhältniss  werden 
wir  in  der  Folge  durch  die  Gewichtsmenge  Dampf  ausdrücken, 
welche  in  der  Gewichtseinheit  Mischung  von  Flttssigkeit  und 
Dampf  enthalten  ist.  Diese  Gewichtsmenge  bezeichnen  wir 
durchgängig  mit  x  und  nennen  diesen  Werth  die  spezifische 
Dampfmenge:  das  Gewicht  der  Flüssigkeit  beträgt  dann  natürlich 
1  —  X  Kilogramm. 

Wiederholen  wir  mit  der  Flüssigkeits-  und  Dampfmischung 
den  vorhin  angegebenen  Versuch,  indem  wir  das  GtefUss  erweitern, 
durch  Wärmezuleitung  die  Temperatur  t  constant  erhalten  nnd 
fortwährend  neue  Flüssigkeitstheile  in  Dampf  überführen,  so 
wird  endlich  ein  Moment  eintreten,  in  welchem  eben  das  letzte 
Flüssigkeitselement  in  Dampf  übergeht;  in  diesem  Augenblicke 
ist  die  spezifische  Dampfmenge  x=  \  und  bis  dahin  erhielt  sich 
auch  der  Druck  p  unverändert  auf  gleicher  Höhe  und  der  Dampf 
blieb  gesättigt. 

Führt  man  aber  den  Versuch  weiter  aus,    d.  h.  setzt  man 
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Erweiterung  des  Gefässes  und  Wärmemittheilnng  weiter  fort, 
aber  der  Art,  dass  die  Temperatur  t  auch  im  Weitem  auf  der 
Höhe  von  vorhin  erhalten  wird ,  so  •  zeigt  nun  der  Dampf  ein 
ganz  andres  Verhalten;  der  Druck  nimmt  nämlich  von  jetzt  an 
um  so  mehr  ab,  je  mehr  das  Volumen  vergrössert  wird  und  zwar 
erscheint  jetzt  der  Druck  p  nicht  mehr  als  Funktion  der  Tem- 
peratur t  allein,  sondern  zugleich  im  bestimmten  Zusammenhange 
mit  dem  spezifischen  Volumen  v.  Dieser  Dampf  ist  nun  überhitzt 
und  entfernt  sich  begreiflicher  Weise  um  so  weiter  von  seinem 
Condensationspunkte,  je  weiter  man  die  Ausdehnung  fortsetzt; 
bis  endlich,  wie  wir  mit  grosser  Wahrscheinlichkeit  schlies^en 
dürfen,  das  Verhalten  dieses  Dampfes  mit  dem  eines  vollkommenen 
permanenten  Gases  übereinstimmt. 

Kehren  wir  nun  aber  den  Versuch  um,  indem  wir  überhitzten 
Dampf  bei  constanter  Temperatur,  also  unter  Wärmeentziehung 
eomprimiren,  so  wächst  der  Druck  fortwährend  mit  kleiner 
werdenden  Volumen  bis  zu  |dem  Augenblicke),  in  welchem  der 
Dampf  gesättigt  ist:  von  da  bleibt  der  Druck  j!?  constant  jand 
die  Compression  des  gesättigten  Dampfes  findet  unter  fort- 
währenden Niederschlagen  von  Dampf  statt,  bis  endlich  aller  Dampf 
in  Flüssigkeit  übergegangen  ist  und  nun  die  weitere  'Volumen- 
Verminderung  nur  unter  sehr  bedeutender  Druckzunahme  und 
nur  bis  zu  gewissem  Grade  möglich  ist. 

Man  erkennt  also,  dass  für  eine  bestimmte  Temperatur, 
sobald  der  Dampf  in  den  gesättigten  Zustand  übergegangen  ist, 
eine  weitere  Druckerhöhung  nicht  möglich  ist^  vielmehr  mit  der 
Compression  jetzt  nur  die  Condensation  verbunden  ist.  Aus 
diesem  Grunde  sagt  man  von  dem  gesättigten  Dampfe,  er  befinde 
sich  im  Maximo  der  Spannung,  es  existirt  bei  gleicher  Temperatur 
kein  Dampf  von  höherm  Drucke. 

Der  überhitzte  Dampf  hingegen  hat  bei  gleicher  Temperatur 
jederzeit  einen  geringem  Druck,  als  der  gesättigte  Dampf  und 
daher  umgekehrt  auch  bei  gleichem  Drucke  eine  höhere  Tem- 
peratur; aus  dem  letztem  Grunde  nennt  man  eben  den  Dampf 
überhitzt. 

Denken  wir  uns  einen  gesättigten  Dampf  von  bestimmter 
Temperatur  t  und  ohne  Beimischung  von  Flüssigkeit,  so  wird 
das  spezifische  Volumen  v  (Volumen  der  Gewichtseinheit)  und 
die  Dichtigkeit  y   (Gewicht  der  Volumeneinheitj   dieses  Dampfes 
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einen  bestimmten  Werth  haben  und  beide  Grössen  können,  wie 
der  Druck  p,  als  Funktionen  der  Temperatur  t  allein  angesdben 
werden.  Ueberdies  übersieht  man  leicht,  dass  beim  gesättigten 
Dampfe,  wenn  wir  ihn  mit  Überhitztem  Dampf  von  gleicher 
Temperatur  vergleichen,  die  Dichtigkeit  y  ein  Maximum  und 
das  spezifische  Volumen  v  ein  Minimum  ist. 

Es  wurde  schon  oben  berührt,  dass  sich  der  überhitzte 
Dampf  in  seinem  Verhalten  um  so  mehr  dem  eines  permanenten 
Gases  nähert,  je  weiter  er  sich  von  seinem  Condensationsponkte 
entfernt  befindet.  Von  welchem  Momente  an  diese  Ueberein- 
Stimmung  im  Verhalten  (Befolgung  des  Gesetzes  von  Mariotte 
und  Gay-Lussac;  aber  auch  nur  annähernd  bei  den  ver- 
schiedenen Dampfarten  angenommen  werden  kann ,  ist  leider  bis 
jetzt  nur  sehr  unsicher  bestimmt,  nur  so  viel  ist  als  sicher  anzu- 
nehmen, wie  Gl  au si US  zuerst  zeigte  und  worauf  ¥nr  zurück- 
kommen, dass  diese  Uebereinstimmung ,  wie  noch  die  meisten 
Lehrbücher  der  Physik  angeben,  keineswegs  schon  vom  Conden- 
sationspunkte  an  gerechnet,  angenommen  werden  darf. 

Wir  haben  auch  schon  früher  ausgesprochen  (S.  100) ,  dass 
man  in  der  mechanischen  Wärmetheorie  mit  Zuverlässigkeit  bis 
jetzt  nur  die  beiden  Grenzzustände  der  Dämpfe  mathematischer 
Behandlung  unterwerfen  kann;  den  Zustand  nämlich,  in  welche 
der  Dampf  sich  befindet,  wenn  er  gesättigt  ist.  und  den  Zustand, 
in  welchem  er  als  ein  permanentes  Gas  erscheint.   Beide  Zustände 
liegen  verhältnissmässig  weit  auseinander  und  gehen  nicht  plötzlich 
in   einander   über.     Für  den   zweiten   der   angegebenen   Grenz- 
zustände   gelten    alle    Entwickelungen ,     die    obep    im    zweiten 
Abschnitte   gegeben   wurden,    leider  fehlen   uns   aber   noch  für 
hoch  überhitzte  Dämpfe  die  wichtigsten  Constanten,   um  von  den 
dort  gegebenen  Formeln  praktischen  Gebrauch  zu  machen. 
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A.  Das  Verhalten  der  gesättigten  Dämpfe« 
Von  der  Expansivkraft  der  gesättigten  Dämpfe. 

Die  Expansivkraft  oder  der  Druck  p  der  gesättigten  Dämpfe 
ist,  wie  vorhin  hervorgehoben  wurde,  unabhängig  vom  Volumen 
und  dem  Mischungsverhältniss  einer  Mischung  von  Flüssigkeit 
and  Dampf  und  nur  als  Funktion  der  Temperatur  /  anzusehen. 
Es  ist  nun  aber  bis  jetzt  noch  nicht  gelungen ,  auf  theoretischem 
Wege  fttr  die  verschiedenen  Dampfarten  die  Form  der  Funktion 
p=iF[t)  aufzufinden;  die  Beziehung  zwischen  den  beiden 
Werthen  p  und  t  ist  uns  nur  durch  Versuche^ und  zwar  vor 
Allem  durch  die  berühmten  Versuche  Regnault's  bekannt, 
deren  Resultate,  soweit  es  speziell  die  Wasserdämpfe  betrifft, 
durch  die  mit  gleicher  Sorgfalt  ausgeführten  Versuche  von 
Magnus  ihre  Bestätigung  finden. 

Regnault's  Versuche*)  erstrecken  sich  über  eine  grosse 
Zahl  von  Dampfarten,  von  denen  wir  in  der  Folge  jedoch  nur  die- 
jenigen hervorheben,  die  eine  technische  Verwendung  (bei  Dampf- 
maschinen) schon  gefunden  haben  oder  möglicher  Weise  noch 
finden  können  und  über  welche  Kegnault  auch  noch  Beobach- 
tungen anderer  Art  angestellt  hat,  deren  Resultate  gebraucht 
werden,  wenn  es  sich  darum  handelt,  die  Lehren  der  mechanischen 
Wärmetheorie  auf  Untersuchungen  des  Verhaltens  dieser  Dämpfe 
anzuwenden. 

Diejenigen  Dampfarten,  welche  auf  Grund  der  Re  gn  au It' sehen 
Versuche  eine  derartige  weitere  Untersuchung  zulassen  und 
deren  Verhalten  durch  die  Tabellen  am  Schlüsse  dieses 
Werkes  näher  dargelegt  wird,  sind  die  gesättigten  Dämpfe  von 
Wasser  (Tab.  1,  aundJ),  Aether  (Tab.  2,  «undJ;,  Alkohol 
(Tab.  3,  a  und  J) ,  Aceton  (Tab.  4,  a  und  6) ,  Chloroform 
(Tab.  5,  a  und  6),  Chlorkohlenstoff  (Tab.  6,  a  und  6), 
SchwefelkohleüTstoff  (Tab.  7,  aund  J;. 

Von  allen  übrigen  Dampfarten  fehlen,  wie  wir  später  zeigen 
werden,  noch  gewisse  Werthe;  von  denselben  haben  wir,  wegen 
ihrer  merkwürdigen  Eigenschaften  nur  die  Dämpfe  von  Queck- 
silber und  Kohlensäure  (Tab.  S  und  9)  aufgenommen.   Tab.  10 


')  Regnault,  Relation  des  cxp^riences  etc. 
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endlich  bezieht  sich  wieder  auf  Wasserdämgfe,  wie  Tab.  1, 
mit  dem  Unterschiede  gegen  Letztere,  dasB  sie  in  einer,  speziell 
für  technische  Zwecke  bequemem  Form  angeordnet  ist.  Tabelle  1 
bis  7  erste  Hälfte  [a]  und  Tab.  8  und  9  sind  in  gleicher  Weise 
geordnet;  Col.  1  giebt  die  Temperatur  t  nach  Celsius  (Luft- 
thermometer) ;  die  Col.  2  giebt  die  absolute  Temperatur  bestimmt 
durch  die  Formel  T  =  a  +  ^  =  273  +  ^;  bei  den  Wasserdämpfen 
fortschreitend  von  5  zu  5^,  bei  den  übrigen  Dämpfen  von  10 
zu  10^;  die  Col.  3  giebt  dann  nach  Regnault  den  Druck /»  des 
gesättigten  Dampfes  und  zwar  in  Millimeter  Quecksilbersäule 
gemessen:  will  man  den  spezifischen  Druck  wissen  (Druck  in 
Kilogrammen  pro  Quadratmeter) ,   so  hat  man  die  Werthe  dieser 

Columne  nur  mit  -=^  zu  multipliciren ,  während  sich  der  Druck 

in  Atmosphären  ergiebt ,  wenn  man  die  Werthe  p  der  Tabellen 
mit  760  dividirt.  Die  in  den  Tabellen  angegebenen  Werthe  fllr 
die  Dampfspannung  sind  nicht  direct  beobachtet,  sondern  nach 
einer  empirischen  Formel  berechnet.  Regnault  hat  nämlich 
(M^moires  de  FAcad^mie  des  sciences  t.  XXI)  seine  Versuchs- 
resultate graphisch  dargestellt,  indem  die  Temperatur  /  als  Abscisse 
und  der  beobachtete  Druck  p  als  Ordinate  aufgetragen  wurde. 
Die  Verbindung  der  einzelnen  so  bestimmten  Punkte  führte  dann 
auf  eine  Curve,  deren  Verlauf  im  Weitern  für  jede  beliebige 
andre  Temperatur  den  zugehörigen  Druck  leicht  ermitteln  lässt. 
Das  wahre  Gesetz  dieser  Curve  ist  nicht  bekannt,  wohl  aber 
sind  eine  grosse  Menge  empirischer  Formeln  angegeben  *  worden 
'vergl.  Poggendorff's  Annalen  Bd.  18.  —  Dove,  Bepertorium 
Bd.  1 ' ,  welche  den  Verlauf  dieser  Curven  für  verschiedene  Dampf- 
arten mehr  oder  weniger  genau  wiedergeben. 

Von  allen  diesen  Formeln  erwähnen  wir  aber  hier  nur 
diejenige,  welche  Regnault  nach  dem  Vorgange  von  Biot  zur 
Darstellung  seiner  Versuchsreihen  gewählt  hat  und  nach  welcher 
auch  die  Columne  3  der  angehängten  Tabellen  berechnet  ist. 
Die  Formel ,  die  auch  wir  im  Weitern  unsern  Untersuchungen  zu 
Grunde  legen  werden,  lautet  allgemein  für  jede  Art  von  ge- 
sättigten Dampf 

\o^.  p  =  a  +  ba^  +  cß^  .  183; 

wobei   %  ^=  t  —  ^,   ist 
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bedeuten  a,  b,  c,  a  und  ß  constante  Grössen,  die  für 
jede  einzelne  Dampfart  auf  Grund  der  Versuche  ermittelt  werden 
mossten  und  deren  Werthe  Begnault  in  seinem  Werke  (Relation 
des  exp^riences  t.  2.  p.  651)  tabellarisch  zusammengestellt  hat. 
Der  angegebene  Logarithmus  ist  der  Brigg'  sehe  und  der  Druck  p 
ist  in  Millimeter  Quecksilbersäule  gemessen ;  t  ist  die  Temperatur 
laeh  Celsius  und  Iq  eine  constante  Grösse,  welche  von  Kegnault 
willkürlich  gewählt  wurde  und  welche  die  Temperatur  desjenigen 
der  fttnf  Versuche  ist,  der  dem  kleinsten  Drucke  entspricht.  Die 
Ermittelung  der  fünf  Constanten  der  Gl.  (183j  ist  auf  analytischem 
Wege  nur  möglich,  wenn  die  fllnf  Werthe  von  p,  welche  der 
Constantenbestimmung  zu  Grunde  gelegt  werden,  bei  gleichen 
Temperaturintervallen  gewählt  werden,  was  Regnault  auf 
Grand  der  graphischen  Darstellung  seiner  Versuchsresultate  leicht 
ermöglicht  war. 

Ist  flir  eine  Reihe  derartiger  Versuche  '  ^o  die  Temperatur 
fllr  den  Versuch,  welcher  dem  kleinsten  Drucke  entspricht, 
ond  (^  die  Temperatur  des  nächstfolgenden  Versuches,  so  ist 
allgemein  bei  gleichen  TemperaturdifTerenzen 

wobei  n  =  0,  1,  2,  3  u.  s.  w.  zu  setzen  ist;    die  Substitution  in 
61.    183:  giebt  dann 

log.  p  =  a  +  ba'^  -'i  —  ^^  +  c[i^  ^^  —  ^^' 
oder  wenn  wir  vorübergehend  setzen: 

aj  =  a^i  -  ^0  und  ß^=ß^x-^o  (184) 

log.  p  =  u  -\-  ba^"  +  c/?!*»  (185) 

Setzen  wir  jetzt  der  Einfachheit  wegen  log.  p  =  y  und 
uiterscheiden  wir  die  fünf  Versuchswerthe  von  log.  p  durch  die 
Bezeichnung 

yüy\y2y.\y\ 

und  setzen  wir  der  Reihe    nach  w  =  0,   1,  2,  3,  4,   so  schreibt 
rieh  61.    185.  für  die  fünf  Versuche: 

yo  =  ö  +  *  +  c 

y,  =ö  +  iöf,  +  cß^ 
t/2  =  a  +  *«i^  +  cß^^ 
y.\  =-a  +  ba^'-'^  +  cß^^ 
^4  =  a  +  />a,4  +  cß^^ 
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Fuhren  wir  ferner  noch  für  die  Differenzen  zweier  benaeli- 
barter  Werthe  folgende  Bezeichnung  ein: 

y\  —  yo  =  iy^ 
yi  —  y\=  iy\ 
ys  —  yi  =  iyi 
Vi  —  yi  =  ^y,\ 

so  ergeben  sich  durch  entsprechende  Verbindung  der  gegebenen 
Formeln  zunächst  zur  Ermittlung  der  Constanten  a,  und  ßx  die 
beiden  Gleichungen 

^   ,  ^  _iy\  'iy2  —  iy(i'^y:\ 


und  dann  folgt: 


^  (dy,)2  —  dy„dy2 

7  ^    ßi'^yo  —  ^yi 


(A  — i)(A-«i) 
ö  =  yo  —  *  —  ^ 

und  endlich  nach  den  Gin.   ;184) 

l                                                  1 
log.  a  = log.  Ol  und  log.  ß  = log.  /?, 

Auf  dem  hier  angedeuteten  Wege*)  sind  die  Constanten  in 
den  Regnau loschen  Formeln  berechnet  worden,  wie  sie  sieb 
in  dessen  Schriften  angegeben  finden.  Die  Angabe  aller  dieser 
Constanten  ist  hier  unterlassen,  ich  habe  vielmehr  vorgez(^n,  in 
der  folgenden  Zusammenstellung  zur  Erleichterung  der  numerischen 
Rechnungen  neben  den  Werthen  von  a  für  verschiedene  Dampfarten 
die  Werthe  von  log.  iba'^)  und  log.  [cfP^]  als  Funktionen  der  Tem- 
peratur t  anzugeben,  dabei  mussten  freilich  die  Vorzeigen  des  zweiten 
und  dritten  Gliedes  der  Gl.   fl83)  speziell  aufgeführt  werden. 

*)  Ich  habe  es  nicht  für  überflüssig  gehalten .  die  Formeln  zur  Berechnung 
der  fünf  Constanten  hier  anzugeben,  weil  sich  in  der  Schrift  Regnaults 
(M6moires  de  TAcad^mie  t  XXI.  S.  596)  in  den  beiden  Formeln  fUr  «i  +f^i 
und  «i/?i  Druckfehler  befinden,  worauf  Moritz  im  Bulletin  de  TAcad^mie  de 
St-Petersbourg  t.  13.  S.  A'A  aufmerksam  machte.  Im  zweiten  Bande  der  »Bei»- 
tions  etc.«  macht  auch  Regnault  selbst  davon  Anzeige. 
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Von  deo  geaättigten  IMimpfon. 


Mit  Hülfe  der  in  vorstehender  Znsammenstellang  gegebom 
Werthc  lassen  sieb  nun  leicht  die  Tabellen  1  bis  9  Colanuie  3 
controUiren*)  und  auch  für  andere  Temperatorwerthe  die  WoAe 
des  Druckes  p  ermitteln.  Zum  Vergleich  «der  yerschiedeBen 
'Dampfarten  unter  sich  sind  aber  die  Tabellen  nicht  sehr  beqnenif 


. --^ 

Teap«mtiir  t  (Geliiii«! 

1 
i 

Druck 

r 

1 

2 

3 

1 

4 

in  Atmosphären. 

Wasser. 

Aether. 

Alkohol.             Aeel»  | 

'l 

1             !      100.00 

34.950 

7a.299 

56.111  1 

2             |!       120.60 

55.806 

96.823      >       78.111  1 

3             :       133.91 

69.607 

108.832 

92.MI 

4             '       144.00 

80.211 

117.980 

103.mI 

5                    152.22 

88.961 

125.485              112.311  1 

6                    159.22 

96.473 

131.910 

lU-in 

•7                     165.34 

103.085 

137.567 

mm 

8              i       170.81 

109.005 

142.647 

133.1« 

9                     175.77 

114.369 

147.276 

138.su 

10                    180.;u 

• 

119.389 

151.543 

144.M 

Diese  Znsan 

imenstellnng  i 

St  besonders 

für  technischi 

i  B«h- 

nungen  recht  brauchbar,  sie  gewährt  aber  auch  sonst  bequonen 
Ueberblick  über  das  Verhalten  der  verschiedenen  Dampfarten. 
Eigenthümlich  treten  die  Quecksilberdämpfe  hervor;  diese  Däpi- 
pfe   und  die  Kohlensäuredämpfe  schliessen   gewissermassen  alle 

*)  Die  Werthe  des  Dampfdruckes  p  filr  verschiedene  Temperaturwertfae  i, 
wie  sie  sich  in  den  angehängten  Tabellen  finden,  sind  von  Regnault  gegeben, 
mit  Ausnahme  der  für  Wasser  (0—1 OOO)  und  fUr  Aceton  gegebenen  Werthe. 
(S.  0.)  Bei  der  Controlle  der  Regnaul  tischen  Tabellen  fand  sich  ferner,  daas 
such  die  für  den  Druck  des  gesättigten  Aetherdampfes  angegebenen  Werthe 
(Relations  etc.  t.  2.  S.  392)  nicht  ganz  genau  mit  den  Werthen  überehi- 
stimmen,  auf  welche  die  dort  gegebene  Formel  fuhrt.  Die  Conatanten  der 
Formel  für  Aether  sind  richtig ,  der  Fehler  muss  bei  Berechnung  der  Tabelle 
(S.  392)  begangen  worden  sein.  Die  Abweichungen  sind  jedoch  so  geringfügig, 
dass  ich  es  nicht  für  nöthig  gehalten  habe ,  eine  neue  Tabelle  zu  bereehnen. 


\ 
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ick  gebe  daher  im  Folgenden  eine  Zusammenstellung  von  Zahlen- 
werthen,  welche  die  Temperatur  der  verschiedenen  Dämpfe  für 
PHnsongen  von  1  bis  10  Atmosphären  angiebt.  Da  die  Formel  (183) 
aeh  nicht  für  t  direct  auflösen  lässt,  so  mussten  die  Werthe  der 
Mgenden  Tafel  durch  Interpolation  gefunden  werden. 


Higto  SimpfiB  Ton : 

llii^l^       Chlorkohlen- 

Btoff. 

k 

7 

Schwefel- 
kohlenstoff. 

Quecksilber. 

1 

Druck 
in  Atmosphären. 

r 

M-IM               76.521 

46.254 

1 
357.347 

1 

».587      i       101.371 

69.251 

397.317 

2 

«.»0             117.906 

84.45ß 

423.010 

3 

MM]             130.502 

96.174 

442.469 

4 

IBä            141.178 

105.863 

458.328 

5 

11L7M      ,       150.1S8 

114.209 

471.851 

6 

W.m      '.       158.123 

121.593 

483.709 

7 

H0.M4                  — 

128.252 

494.316 

8 

MI.;m 

134.342 

505.152 

9 

B1.343 



139.972 

513.907 

10 

1 

ftbrigen  Dämpfe  zwischen  sich  ein  und  bilden  die  Grenzen.  Die 
Temp«ratiir  der  gesättigten  Quecksilberdämpfe  ist  bei  gleichem 
Drveke  weit  höher,  als  bei  allen  übrigen  Dämpfen,  während 
mgekehrt  die  Kohlensäuredämpfe  schon  bei  geringer  Temperatur 
so  bedeatenden  Druck  zeigen,  dass  sie  in  vorstehende  Zusammen- 
stellong  nicht  mit  aufgenommen  werden  konnten.  Nach  Tab.  9 
beträgt  der  Druck  gesättigter  Kohlensäuredämpfe  schon  bei  0^ 
Celsius  26906,60  Millimeter  Quecksilbersäule  oder  35,403  Atmo- 
spUren  and  bei  45^0.  ist  der  Druck  76314,60  Millimeter  oder 
100,414  Atmosphären.  Wegen  des  abweichenden  Verhaltens, 
weldies  gerade  diese  Dämpfe  zeigen,  sind  sie  hier  mit  auf- 
genommen worden;  sollte  es  gelingen,  das  Gesetz  der  Dampf- 
bOdimg  und  das  innere  Wesen  der  Dämpfe  überhaupt  aufzu- 
decken ,  so  werden  gerade  die  Tabellen  8  und  9  zur  Prüfung  der 

Ableitungen  gute  Dienste  leisten. 
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Ich  glaube,  dass  überhaupt  die  Tabellen  im  Anhange  unter 
Umständen  von  grösserm  Nutzen  werden  können,  als  es  vielleicht 
auf  den  ersten  Augenblick  scheinen  mag  und  habe  mich  daher 
sofort  nach  dem  Erscheinen  des  2.  Bandes  von  Kegnaulfs  »Be- 
lations  des  exp^riences«  ohne  Bedenken  der  zeitraubenden  und 
mühevollen  Berechnung  dieser  Tabellen  unterzogen ;  ein  Vergleich 
gleichartiger  Werthe  der  Tabellen  für  verschiedene  Dämpfe  kann 
möglicher  Weise  allein  schon  auf  ganz  neue  Beziehungen  und 
auf  die  Entdeckung  eines  Gesetzes  führen ,  welchem  alle  Dampf- 
arten in  gleicher  Art  unterworfen  sind. 

Die  Auffindung  eines  solchen  Gesetzes  ist  überhaupt  nur  aaf 
zwei  Wegen  denkbar ;  entweder  dadurch ,  dass  es  gelingt  aus  der 
innem  Constitution  der  Flüssigkeiten  und  Gasarten  das  Gesetz 
der  Dampfbildung  abzuleiten  oder  dadurch,  dass  man  die  fllr 
verschiedene  Dampfarten  erhaltenen  Versuchs-  und  Rechnungs- 
r.esultate  sorgfältig  unter  einander  vergleicht.  Eine  solche  Ver- 
gleichung  wird  aber  nun  durch  meine  Tabellen  ermöglicht. 

Von  allen  Dampfarten  ist  der  Wasser  dampf,  wegen  seiner 
Verwendung  in  der  Praxis,    bei  Weitem  der  wichtigste,   es  ist 
deswegen  speziell  für  diese  Dampfart  noch  Tabelle  10  angefbgt 
worden,  welche  alle  Werthe  enthält,  die  besonders  für  Beurtheilong 
der  Dampfmaschinen  von  Wichtigkeit  sind.     Die  erste   Columne 
giebt  den  Dampfdruck  in  Atmosphären  von  */io  Atmosphären  bis 
7  Atmosphären  fortschreitend  von   Yio  zu  7io  ^^^  von  7  bis  14 
Atmosphären   fortschreitend   von    y^    zu    */4   Atmosphären.     Die 
zweite  Columne    giebt  den   entsprechenden  Druck   in  Millimeter 
Quecksilbersäule    und    Columne   3   den    Druck    in    Kilogrammen 
pro  Quadratmeter   (spezifischer   Druck).     Columne  4  giebt  daoB 
die   entsprechende   Dampftemperatur,    ebenfalls    auf   Grund  von 
Regnaulfs   Versuchen   durch    Interpolation   gefunden,    wie  die 
Werthe  vorstehender  Zusammenstellung.     Von  Tabelle  10  sowohl, 
als  von  der  zuletzt  gegebenen  Uebersicht  werden  wir  in  der  Folge 
bei  der  Darlegung  des  Verhaltens  von  Dampf-  und  Flttssigkdts- 
mischungen  durch  spezielle  Beispiele    häufig  Gebrauch  machen, 
weil   es   bequemer   und  gebräuchlicher   ist,    bei   den    Zustands- 
änderungen  der  Mischungen  nicht  die  Temperatur-,    sondern  ik 
Druckänderungen  als  bekannt  vorauszusetzen. 

Die  Anwendung  der  Sätze  der  mechanischen  Wärmetheorie 
auf   Untersuchung    des    Verhaltens    der    Dämpfe     erfordert  nun 
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aber  nicht  nur  die  Kenntniss  der  Beziehung  zwischen  Druck  p 
und    Temperatur  t,    sondern    man   muss   auch   wissen,    wie   der 

Differentialquo^ent  -j- ,  der  in  den  wichtigsten  Formeln  erscheinen 

wird,    mit    der    Temperatur    zusammenhängt.     IMese    Beziehung 
lässt  sich  aber  leicht  aus  Regnault's  Formel  ableiten. 
Multiplicirt  man  die  Gleichung 

log.  />  =  a  +  6a^4-f/?^ 

auf  beiden  Seiten  mit  dem  natürlichen  Logarithmus  von  10 
Dämlich  2,302585093,  welchen  Werth  wir  mit  k  bezeichnen  wollen, 
8o  erscheint  links  der  natürliche  Logarithmus  von  p ;    man  erhält 

logn.  p  =  ka  +  kba^  +  kcß^ 

Differentiirt  man  diese  Gleichung  und  beachtet  man  dabei, 
dass  T  =  ^  —  t^  ist,  wobei  ^  eine  constante  Grösse  ist,  so  folgt : 

^    =  kb  logn.  a^a'  +  kc  lognr.  ßß' 
put 

oder  wenn  wir  die  natürlichen  Logarithmen  der  rechten  Seite 
durch  die  Brigg' sehen  ersetzen: 

-^  =  (kU  log.  a)  a^  +  {k^c  log.  ß]  ß^ 

Da  nun  nach  frühern  Angaben  die  Constanten  i,  c,  a  und  ß 
fär  die  verschiedenen  Dämpfe  bekannt  sind,  so  lassen  sich  die 
beiden  Coefficienten  von  a^  und  ß^  berechnen ;  bezeichnen  wir  die- 
selben mit  m  und  »,   setzen  wir  also 

m  =  k'^ö  log.  a  und  n  =  k^c  log.  ß  ilSö) 

Bo  folgt: 

'^§.  =  ma^  ^nß'  (187) 

pat 

,  Ich  habe  in  folgender  Uebersicht  nicht  die  Werthe  von  m 
und  /*,  sondern  der  bequemern  Anwendung  wegen  die  Werthe 
von  log.  (ma^j  und  log.  (nß'^)  als  Funktionen  von  /  angegeben, 
mnsste  aber  in  Folge  dessen  in  den  ersten  beiden  Columneh  die 
Vorzeichen  der  beiden  Glieder  der  rechten  Seite  der  Gl.  (187) 
besonders  anführen. 

Z  e  n  n  «  r ,  Wärmetheorie.  1 7 
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Mit  Hülfe    der  Ausdrücke   der   folgenden   Zusammenstellini; 
sind  nun  die  Werthe: 

dp 
pdf 

der  Tabellen  1  bis  9  [a]  Colamne  5  berechnet  worden.  Diese 
Werthe  sind  in  die  Tabellen  aufgenommen  worden,  weil  sie.  wie 
sich  später  zeigen  wird,  ebenfalls  eine .  wichtige  Rolle  spielen: 
multiplicirt  man  sie  mit  dem  zugehörigen  Werth  von  p,  so  er- 
geben sich  dann  die  den  einzelnen  Temperatarwerthen  ent-  , 
sprechenden  Werthe  des  Differentialquötienten 

dp 
dt 

welche  Werthe  in  Columne  4  der  angegebenen  Tabellen  auf- 
geführt sind.  Dieser  Differentialquotient  erscheint  in  Millimeter 
Quecksilbersäule  gemessen,  in  der  Anwendung  bei  den  nnten 
folgenden  Formeln  muss  er  in  Kilogrammen  pro  Quadratmeter 
ausgedrückt  werden;   zu  diesem  Zwecke  hat  man  die  Tabelleo- 

werthe  nur  mit  zu  multipliciren. 

760  ^ 

Es  mag  nun  noch  durch  ein  Beispiel  der  Gebrauch  der 
beiden  Uebersichtstabellen  erläutert  werden. 

Es  sei  der  Druck  gesättigter  Acetondämpfe  für  die  Tempe- 
ratur <  =  1 00®  zu  bestimmen ;    hier  folgt  nach  der  Tafel  S.  253 

log.  (ia^)  =  -h  0,5312766  —  0,0026148  t  =  0,2697966 
log.   (c//^  =  —  0,9645222  —  0,0215592  t  =  —  3,1204422 

=      0,8795578—4 

woraus  sich  ergiebt: 

ha^  =   1,8612155 
cß^  =  0,0007578 

Da    nun    femer    a  =  5,3085419    ist,    so    folgt  mit  Rücksicht 
auf  die  angegebeneu  Vorzeichen  von  ba^  und  cßf^  nach  61. 

log.  p  =  3.4465686 

und' 

p  =  2796,20  Millim. 

wie  auch  Tabelle  4  a  angiebt. 
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E«  Hei  fernerhin  für  Acetondämpfe  der  Differentialquotient  ~ 

fitr  5  Atmosphären  Druck  zu  bestimmen;  hier  giebt  die  Ueber- 
sicht  S.  254  /=  lV2,:m^  und  für  diese  Temperatur  folgt  nadi 
der  vorstehenden  Tafel: 

log.    ma^:  =  —  I.;r2«85a5  —  0.002614S  t  =  —  1.6204981 

=         0.3795U19  — 2 

log.     nfi^)  =  —  1.90045S2  —  0.0215592  t  =  —  4.3275779 

=         0.6724221  —  5       i 

Hiernach  1 

ma^  ^=  0.02:j960S 

Ufi^  =  0.0000470 

und  durch  Addition  nach  Gl.     187) 

^  =  0. 024007  s 

pdf 
Dieser  Werth  mit  />  =  5  multiplicirt;  giebt 

-^  =  o.iioo.jo  in  Atmosphären, 

=  760.0,120o;m)  =  91,230  in  Millimeter  Quecksilber, 

=  10334  .0,120039  =  1240,4^  in  Kilogr.  pro  Quadratmeter. 


Von  der  Flüssigkeits-  und  Verdampflingswärme. 

Wir  gehen  nun  zur  Beantwortung  der  Frage  über» 
welche  Wärmemenge  einer  gewissen  Menge  z.  B.  der  Gewichte- 
einheit  Flüssigkeit  von  bestimmter  Temperatur  mitgetheilt  wer- 
den muss,  um  daraus  gesättigten  Dampf  von  vorgeschriebene 
Temperatur  oder  gegebenem  Druck  zu  erzeugen. 

In  der  hier  gegebenen  Fassung  wird  die  Frage  in  den 
altern  Lehrbüchern  der  Physik  und  Mechanik  gestellt  und  beant- 
wortet und  zwar  in  neuerer  Zeit  immer  unter  Zugrnndelegong 
der  Resultate  der  Versuche  von  Kegnault.  Die  mechanische 
Wärmetheorie  lehrt  aber,   dass  die  Frage  in   der  hier  gestellten 
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Weise  gar  keine  Beantwortung  zulässt,  und  dass  es  unmöglich 
ist,  aus  der  Anfangstemperatur  der  Flüssigkeit  und  der  Tempe- 
ratur des  daraus  gebildeten,  gesättigten  Dampfes  allein  die  Wärme- 
menge zu  bestimmen,  welche  diese  Zustandsänderung  erforderte; 
vielmehr  verlangt  diese  Bestimmung  noch  eine  genauere  Angabe 
darüber,  auf  welche  Weise  die  Flüssigkeit  in  den  dampf- 
förmigen Zustand  übergegangen  ist;  da  dieser  Uebergang  auf 
nnendlieh  verschiedenen  Wegen  erfolgen  kann,  so  wird  auch  in 
jedem  einzelnen  Falle  die  Wärmemenge,  welche  der  Flüssigkeits- 
und Dampfmischung  von  aussen  her  zur  Erzielung  des  verlangten 
Ueberganges  mitgetheilt  werden  muss,  eine  andre  sein. 

So  könnte  man  sich  ein  mit  Flüssigkeit  und  Dampf  gefülltes 
Gefass  denken,  dessen  Rauminhalt  während  der  Wärmemittheilung 
coustant    erhalten    oder    verringert    oder    vergrössert    wird;    das 
Letztere   könnte  dann   wieder  unter  Ueberwindung  eines  äussern 
Druckes  erfolgen,    der  nach  irgend  welchem  Gesetze  variirt.    In 
jedem   einzelnen   Falle   könnte   recht   wohl    die    vorgeschriebene 
Dampfmenge    von  bestimmter  Temperatur    erzeugt  worden  sein; 
da    aber   die   während   der   Zustandsänderungen   von   der  Masse 
aufgenommene   oder   verrichtete   äussere  Arbeit   von   der  Grösse 
und  dem  Gesetz  der  Veränderung  des   äussern  Druckes  ab- 
fängt,  so  ist  das  auch  der  Fall  mit  der  Wärmemenge,   die  bei 
jedem  einzelnen  Versuche  der  Masse  mitzutheilen  war. 

Wüssten  wir  daher  nicht,  wie  Regnault  seine  Versuche 
durchführte,  so  würden  vom  Standpunkte  der  mechanischen  Wärme- 
theorie aus  seine  hieher  gehörenden  Untersuchungen  fUr  uns  ganz 
-werthlos  sein.  Glücklicherweise  sind  aber  diese  Versuche  in  einer 
«olehen  Weise  durchgeführt  und  besehrieben*),  dass  wir  voll- 
ständig *in  den  Stand  gesetzt  sind,  den  Weg  der  Veränderungen 
zu  überblicken,  und  dadurch  werden  die  Angaben  Regnaulfs 
Air  unsere  Zwecke  von  der  grössteu  Bedeutung  und  bilden  im 
Verein  mit  andern  seiner  Untersuchungen  einen  Theil  der  Grund- 
lage von  allem  Folgenden. 

Die  Versuche  Regnaulfs  erstrecken  sich  hauptsächlich 
nach  zwei  Richtungen.  Zunächst  verdanken  wir  ihm  Angaben 
darüber,  welche  Wärmemenge  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit 
mitzQtheilen  ist,   um  deren  Temperatur  um  ein  vorgeschriebenes 


*)  Begnaalt,  Relations  des  exp^riences  etc.  B.  I  u.  II. 
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Maa88  zu  erhöhen;    mit  auderu  Worten   Angaben   Ober  die  8p^ 
zifische  Wärme  der  Flüssigkeiten. 

Bezeichnen  wir  die  spezifische  Wärme  irgend  einer  FIfissig- 
keit  mit  c.  so  ist  die  Wärmemenge  dq,  welche  die  Gewichts- 
einheit bei  der  Temperaturerhöhung  dt  fordert, 

dq  =  rd  f 

und  wenn  die  Erwärmung  von  0^  Celsius  auf  t^  stattfinden  soll 

7=  Irr//  :ISS' 

Diese  Wärmemenge  soll  im  Weitem  die  »Flüssigkeits- 
wärme«  genannt  werden.  Regnault  leitet  aus  seinen  Versacben 
empirische  Formeln  ab.  durch  welche  die  Wärmemenge  q  als  Funk- 
tion der  Temperatur  /  erscheint,  mit  Hülfe  dieser  Formeln  findet 
sich  dann  die  spezifische  Wärme  deV  Flüssigkeit  durch: 

.  =  -*!*  189. 

at 

indem  man  den  ersten  Differentialquotienten  ermittelt. 

Für  diejenigen  Flüssigkeiten,  deren  Dämpfe  wir  oben  hin- 
sichtlich ihres  Spannungsgesetzes  schon  betrachtet  haben,  giebt 
Regnault  die  folgenden  Formeln  zur  Bestimmung  der  Flüssigkeit?- 
wärme  q: 

Wasser  q  =  t  +  O.ooo  02  ^  +  O.ooo  ooo  a  P  190) 

Aether   q  =  0.52901  t  +  O.ooo  295  0  fi  .    (191) 

Alkohol  q  =  0.54754  /  +  0.001 121S  /2  4.  0.000  002  206  t^  192) 

Aceton    q  =  0.50643  /  -f  0.000  3965  f^  il93} 

Chloroform  q  =  0.23235  f  +  0.000  0507  /2  ;|94^ 

Chlorkohleustoff      q  =  0.19798  t  +  O.ooo  0906  fi  ^195 

Schwefelkohlenstoff^  =  0.23523  t  +  O.ooo  0815  t^  196 

Für  Quecksilber  und  Kohlensäure  liegen  keine  Versuche  vor; 
für  Quecksilber  im  flüssigen  Zustande  kennt  man  zwar  die  spe- 
zifische Wärme  c,    doch   nicht  das   Gesetz   der  Veränderlichkeit 


Flüssigkeits-  und  Verdampfungswäruie.  263 

deiselben  &kr  so  weit  abliegende  Temperaturwerthe ,   wie  sie  dem 
Terdjunpfen  unter  den  gewöhnlichen  Pressungen  entsprechen. 

Bevor  wir  nun  aber  von  den  vorstehenden  Ang;aben  R  e  g  n  a  u  I  f  s 
Gebnmch    machen,    ist   es  nothwendig,    die  Formel   (188)   einer 
PrQfang  zu  unterwerfen.     Wenn  der  Werth  q  die  Wärmemenge 
iDgiebt,    welche   die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  zur  Erwärmung 
TOD  0^  auf  t^  forderte,   so  ist  noch  die  Frage  aufzuwerfen,  unter 
wekhen  Verhältnissen  die  Erwärmung  bei  Regnault 's  Versuchen 
stattfand:   mit  der  Erwärmung  der  Flüssigkeit  ist  eine  Volumen- 
iDdemng  (im  Allgemeinen  Ausdehnung]  verbunden,    da  nun  auch 
die  Flüssigkeit  dabei  gewöhnlich  einem  gewissen,  constauten  oder 
Terinderlichen  äussern  Drucke  ausgesetzt  ist,    so  wird  mit  der 
Erwärmung  jederzeit    eine  Aufnahme   oder  Abgabe  von  Arbeit, 
also  ein  Gewinn  oder  Verlust  von  Wärme  verbunden  sein,  ftlr 
jeden  einzelnen  Fall  würde   also  q  einen  andern  Werth  haben; 
lar  dann,   wenn  mit  der  Erwärmung  der  Flüssigkeiten  keine, 
oder   verschwindend   kleine  Volumenänderungen   ver- 
bmden  sind,    kommt  auf  die  Grösse  und  das  Gesetz  der  Ver- 
f    inderlichkeit  des  äussern  Druckes  nichts  an;   könnten  wir  sonach 
diese  Annahme  machen,   so  wäre  damit  die  allgemeine  Verwend- 
baikeit  der  Gl.   (188)  erwiesen.     Wir  haben  sonach  zunächst  die 
Versnchsresultate  zu  erwähnen,  die'  sich  auf  die  Volumenänderung 
der  FlUssigkeiten  b§i  Wärmemittheilung  beziehen.    Diese  Versuche 
sind  aber  für  eine  genaue  Prüfung  der  vorliegenden  Frage  sehr 
«nTollständig ,   wir  kennen  bis  jetzt  von  oben  genannten  Flüssig- 
keiten in  dieser  Beziehung  nur  das  Verhalten  von  Wasser,  Aether, 
Alkohol    und    Schwefelkohlenstoff   unter    der    alleinigen   Voraus- 
setzung,  dass  die  Ausdehnung  unter  atmosphärischem 
Drucke    erfolgt;    über    das  Verhalten  der  Flüssigkeiten  aber 
bei  Volumenänderungen    unter    einem    Drucke,    der    gleich    dem 
der  jeweiligen  Temperatur  entsprechenden  Dampfdruck  ist,  liegen 
leider  gar  keine  Beobachtungen  vor  und   doch  ist   das  gerade 
ü  Fall,  ;der  für  vorliegende  Zwecke  von  besonderer  Bedeutung  ist. 
Die   bekannten   Beobachtungen   und   Angaben    von   Kopp*) 
leigen  nur,    dass  die  Ausdehnung  der  vorhin  genannten  Flüssig- 
kdten  bei  der  Erwärmung  unter  atmosphärischem  Druck    sehr 
gering  suid;.  verbinden  wir  damit  die  Hypothese,  dass  die  Aus- 

•  Kopp,  Po^gendorflTs  Annalen.  Bd.  72. 
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deliDung  noch  weniger  beträgt ,  weun  die  Flüssigkeit  unter  dem 
meist  viel  höheren  Drucke  ihres  Dampfes  steht ,  so  können  wir 
uns  bei  allen  folgenden  Untersuchungen  die  Annahme  erUnbeo. 
es  seien  die  Volumenänderungen  der  Flüssigkeit  einer  Mischung 
von  Flüssigkeit  und  Dampf  als  verschwindend  klein  gegen  die 
Volumenänderungen  anzusehen,  welche  mit  der  Dampfbfldong 
und  der  Condensation  von  Dämpfen  verbunden  ist. 

Wir  werden  daher  jederzeit  das  Volumen  der  Ge- 
wichtseinheit Flüssigkeit  als  eine  constante  GrOsse 
ansehen,  welche  Temperatur  die  Flüssigkeit  auch 
haben,  und  welchem  Drucke  sie  auch  ausgesetzt 
sein  mag.  Der  Fehler,  den  wir  mit  dieser  Annahme  begehen, 
ist  gewiss  höchst  unbedeutend,  da  wir  in  allen  folgenden  Unter- 
suchungen die  Voluinenänderungen  von  Flüssigkeits-  und  Dampf- 
mischungcn  in's  Auge  fassen  werden  und  die  Volumen- 
änderungen  der  Flüssigkeit  allein  gegen  die  des  Dampfes  dabei 
kaum  in  Betracht  kommen. 

Immerhin  wäre  es  von  grosser  Wichtigkeit,  wenn  diese  Lücke 
in  unserer  Kenntniss  des  Verhaltens  der  Flüssigkeiten  durch  ge- 
naue und  umfassende  Versuche  beseitigt  würde;  es  wäre  keines- 
w^egs  undenkbar,  dass  der  Ausdehnungscoef&cient  der  Flüssig- 
keiten bei  hoher  Temperatur  *  und  unter  dem  entsprechen- 
den Dampfdrucke  grösser,  vielleicht  beträchtlich  grösser  sieb 
herausstellen  könnte,  als  der  Werth  ist,  den  man  bei  der  Aus- 
dehnung unter  atmosphärischem  Drucke  gefunden  hat;  es  handelt 
sich  eben  nur,  wenn  wir  mit  a  das  Volumen  der  Gewichtseinheit 
Flüssigkeit  bei  der  Temperatur  /  bezeichnen  und  wir  uns  vor- 
stellen, die  Flüssigkeit  stehe  unter  dem  ihrer  Temperatur  ent- 
sprechenden Drucke  ihres  Dampfes  um  Ermittlung  der  Funktion 

a  :=/  {t):   es  wäre  dann  ^   nicht  der  Ausdehnungscoef&cient  im 

gewöhnlichen  Sinne,  sondern  er  würde  unter  der  Voraussetzung 
gelten,  dass  mit  der  Temperaturerhöhung  der  Flüssigkeit  zugleich 
der  Druck  gegen  die  Flüssigkeitsoberfläche  in  dem  Maasse  wächst, 
wie  das  mit  dem  Dampfdrucke  der  Fall  ist. 

Wollte  man  den  Weg,  den  Regnault  bei  Bestimmung  der 
Flüssigkeitswärme  eingeschlagen  hat,  genau  nach  den  Gmnd- 
sätzfen  der  mechanischen  Wärmetheorie  verfolgen  und  dabei  auf 
die    angegebene    Volumenänderung     der  .  Flüssigkeit    Rücksicht 
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nehmen,  so  würden  dessen  oben  zur  Berechnung  von  q  gegebenen 
Formeln  eine  ausserordentlich  complicirte  Bedeutung  erhalten. 
So  bestimmte  Regnault  die  FlUssigkeitswärme  des  Wassers  auf 
folgend^  Weise. 

Er  Hess  aus  einem   kleinen  DampfkesseK   in  welchem   sieh 
Wasser   von    der  Temperatur   t    unter    dem    dieser   Temperatur 
entsprechenden  Dampfdruck  befand,   durch  ein   mit  einem  Hahne 
Tersehenes  Rohr  eine  gewisse  Quantität  Wasser  nach  einem  weiten 
mit  kaltem  Wasser  gefüllten  Behälter    Calorimeter'  strömen.    Aus 
der  anfiinglieh    im  Calorimeter   befindlichen  Wasscrmenge.    dem 
Gewichte    des   übergegangenen   heissen  Wassers   und   der  durch 
dessen  Uebertritt  bewirkten  Temperaturerhöhung  im  Calorimeter 
bestimmte    sich   dann,    mit    Rücksicht    auf  WUrmeverluste ,    die 
Wärmemenge,    welche  das  heisse  Wasser  bei  der  beobachteten 
Temperaturdifferenz  abgegeben  hatte ;  diese  Wärmemenge  ist  nun 
aber  streng  genommen  nicht  gleichbedeutend  mit  derjenigen,  die 
erforderlich  wäre,   dieselbe  Wassermenge  auf  irgend  eine  Weise 
I.  B.   anter   vorgeschriebeuera  constanten  Druck   wieder  auf  die 
Kesseltemperatur  zu  erwärmen.   Der  Vorgang  bei  diesem  scheinbar 
einiachen   Versuch  ist  sehr  verwickelt:    der  Dampfkessel   bildet 
ein  AnsstrOmnngsgefäss,  aus  dem  das  Wasser  unter  dem  Dampf- 
drücke,   der  nahezu  constant  ist,  ausströmt  und  zwar  unter  Auf- 
nahme von  Arbeit;  in  der  Vorlage,  hier  im  Calorimeter,  verrichtet 
das  Wasser  Arbeit,  um  sich  [nahe  unter  atmosphärischem  Drucke; , 
Baum  zu  machen:    der  Ueberschuss  dieser  Arbeiten  im   Vereine 
mit   der  Arbeit,    welche  der  Volumenänderung  entspricht,    wird 
auf   Erzeugung    der    Geschwindigkeit    verwendet,    mit    der    das 
Wasser    in   das   Calorimeter    tritt.      Die    dieser   Geschwindigkeit 
entsprechende   Arbeit  verwandelt  sich   in  Wärme  und  wird  zur 
Temperaturerhöhung   im   Calorimeter   mit  beitragen.     Der   ganze 
Vorgang  lässt  sich  leider  bis  jetzt  nicht  genauer  verfolgen,  soviel 
giebt  aber  glücklicher  Weise  die  nähere  Ueberlegung,    dass  wir 
trotz  dieser  Unsicherheit  bei  allen  folgenden  Untersuchungen  von 
den  Regnanlt*8chen  Angaben  und  zwar  in  der  oben  angegebenen 
Weise  ohne  Bedenken   Gebrauch    machen    können;    der  Einfluss 
der  in  Wärme  verwandelteo   lebendigen  Kraft  der  Bewegung  und 
der    Volumenänderung    des    überströmenden    Wassers    auf    die 
Endtemperatur    im    Calorimeter   ist   ohne    Zweifel   ein    sehr   un- 
bedeutender. 
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Eine  andere  VersucIiRreihe  Kegnanlfs  bezieht  sich  uf 
Ermittlung  der  Wärmemenge,  welche  zur  Dampfbildang  er- 
forderlich ist,  indem  nämlich  die  Wärmemenge  beobachtet  wurde, 
welche  frei  wurde,  wenn  der  Dampf  unter  constantem.Dmck 
sich  niederschlug.  Diese  Wännemengc  ist  offenbar  gleichbedeu- 
tend mit  derjenigen,  die  unter  denselben  Umständen  zur  Dampf- 
bildung d.  h.  bei  Erzeugung  unter  constantem  Drucke 
der  Masse  mitzutheilen  ist. 

Kegnault  leitet  aus  seinen  Versuchen  für  die  oben  ange- 
gel)cnen  Flüssigkeiten  empirische  Formeln  ab,  mittelst  deren  mu 
die  sogenannte  Gesammtwärme,  die  wir  mit  l  bezeichnen 
werden ,  berechnen  kann  und  versteht  unter  (resammtwftnne  die- 
jenige Wärmemenge,  »die  man  der  Gewichtseinheit  Flttflaigkrit 
von  0^  Temperatür  zuführen  muss ,  um  dieselbe  unter  constaDtea 
Druck  p  in  gesättigten  Dampf  vom  Druck  p  und  der  Tempera- 
tur f  zu  verwandeln.« 

Die  Dampferzengung  in  der  angedeuteten  Weise  stellt  nai 
sich  am  besten  folgendermassen  vor. 

Die  Gewichtseinheit  der  Flüssigkeit  von  ü^  Temperatur 
befindet  sich  in  einem  mit  einem  Kolben  versehenen  Cylinder. 
Der  Kolben  ruht  auf  dem  FiUssigkeitsspiegel  und  ist  von  aussen 
her  pro  Quadrateinheit  mit  p  belastet,  wobei  p  zugleich  den 
spezifischen  Druck  des  zu  erzeugenden  Dampfes  repräsentirt 
Fuhrt  man  jetzt  dieser  Flüssigkeit  Wärme  von  aussen  zu ,  so  wird 
dieselbe  zunächst  von  0"  auf  t^  erwärmt,  bevor  die  Dampfbildoiig 
eintritt,  denn  erst  bei  der  Temperatur  t  ist  die  Expansivkraft 
der  Dämpfe   so  gross,    dass    der   äussere   Druck  p  tlberwnuden 


f-     -■ 


Gesättigte  Dämpfe 
Ton 

Wasser  .  .  . 
Aether  .  .  . 
Aceton  .  .  . 
Chloroform  .  . 
Chlorkohlenstoff 
Schwefelkohlenstoff 


(reitainintwärme  X 


X  =  606,50  +  0,305  t 

=     94,00  -:f  0,45000   t  —  0,000555m 

=    140,50   +  0.36644    t  —  0,000516 

=      07,00   +  0,1375    f 

=      52,00   +  0,14625    t   —  0,000172 

=      90,00   +  0,14601    t   —  0,0004123 


\ 
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werden  kann,  und  die  sich  bildenden  Dämpfe  durch  Zurück- 
schieben des  Kolbens  sich  Raum  machen  können.  Die  Wärme- 
menge, die  bis  .zum  Eintritt  der  Dampf  bildung  zuzuleiten  ist,  ist 
das,  was  wir  oben  die  FlUssigkeitswärme  genannt  und  mit  q  be- 
zeichnet haben;  sie  berechnet  sich  nach  den  oben  gegebenen 
Formeln  für  jede  Temperatur.  Wird  jetzt  die  Wärmezuflihrung 
weiter  fortgesetzt,  so  bildet  sich  nun  Dampf  von  der  Span- 
nung p ,  der  Kolben  weicht  zurück ,  bis  endlich  alle  Flüssig- 
keit in  Dampf  übergegangen  ist.  Während  der  Dampfbildung  ist 
Dmck  und  Temperatur  unveränderlich:  die  Wärmemenge,  die 
während  derselben  zugeführt  werden  muss,  mag  mit  r  bezeichnet 
und  nach  Clausius  die  »Verdampfungswärmeu  genannt 
werden.  Sie  ist  identisch  mit  dem ,  was  man  in  den  Lehrbüchern 
der  Physik  unter  latenter  oder  gebundener  Wärme  des  Dampfes 
versteht. 

Die  gesammte  Wärmemenge  A,  die  hiemach  erforderlich  ist, 
um  aus  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  von  0®  unter  constan- 
tem  Drucke  jo  gesättigten  Dampf  vom  Drucke  p  und  der  Tem- 
peratur t  zu  erzeugen  ist  daher: 

A  =  (/  +  '•  197) 

Aus  seinen  Versuchen  leitet  nun  Regnault  für  die  ver- 
schiedenen im  Folgenden  angegebenen  Dämpfe  die  beistehenden 
Formeln  für  die  Gesammtwärme  A  ab ;  die  ftr  die  Verdampfungs- 
wärme r  angegebenen  Formeln  sind  dann  leicht  aus  der  Beziehung 

r  =  A  —  q 
abzuleiten. 


Verdampfungswänue  r. 


(50(5,50    —    0.605  /       —    0,000  02  /2   _  (>  ooo  000   13  f?               198) 

94,00   —   0,07901  t  —    0,000  8.514  f^  (199) 

140.50  —   0,13999  /   —    0.000  9125  t^  (200) 

^7,00   —    0,09485  t   —    0,000  0507  /2  /201) 

52,00   —    0,0517;<  t  —   0,000  2626  /2  202) 

90,00    —   0,08922  t  —   0,000  4938  f^  (20H) 


ti 
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Nach  den  hier  und  den  auf  S.  262  flir  q  gegebenen  Formeln 
sind  nun  die  auf  Tab.  1  bis  7,  h  (zweite  Hälfte)  in  den  ereten 
Columnen  angeführten  Werthe  berechnet. 

Columne  1  giebt  die  Temperatur  t,  Col.  2  die  Gesammt- 
wMrme  A  des  entsprechenden  Dampfes,  Col.  3  giebt  die  Flttssig- 
keitswärme  q  und  Col.  4  die  Verdampfungswärme  r  =  X  —  q. 

Nur  fttr  Alkoholdämpfe  sind  die  Werthe  von  X  direct 
den  Angaben  Regnault*8  entnommen;  Kegnanlt  hat  hier 
für  A  keine  empirische  Formel  aufgestellt,  weil,  wie  Col.  2, 
Tab.  3,  h  zeigt,  diese  Grösse  sich  in  so  eigenthttmlicher  Weise 
mit  der  Temperatur  zu  ändern  scheint,  dass  nur  durch  eine  sehr 
umständliche  Form  <ler  empirischen  Formel  das  Gesetz  nähemngs- 
weise  hätte  dargestellt  werden  können.  FUr  die  Dämpfe  Ton 
Quecksilber  und  Kohlensäure  fehlen  noch  die  Beobachtungen 
über  die  Gesammtwärme  und  die  FlUssigkeitswärme  *) . 

Die  Haupttabelle  für  Wasserdämpfe  (Tab.  10;  enthält  die 
genauen  Werthe  der  •FlUssigkeitswärme  q  in  Col.  5  für  ver- 
schiedene Dampfspannungen  angegeben.  Die  beiden  Werthe  i 
und  r  enthält  zwar  die  Tabelle  nicht  direct  gegeben,  doch 
lassen  sich  dieselben,  wie  sich  noch  zeigen  wird,  der  Tabelle 
ebenfalls  entnehmen. 


Von  der  äussern  und  innem  latenten  Wärme. 

Die  Versuche  von  Regnault,  deren  Resultate  im  Vor- 
stehenden angegeben  wurden,  so  weit  sie  für  die  folgenden  Unter- 
suchungen von  Wichtigkeit  sind,  geben  uns  Aufschluss  darüber, 
welche  Wärmemenge  der  Gewichtseinheit  der  bezeichneten  Flüssig- 
keiten von  aussen  zuzuführen  ist,  um  unter  constantem  Drucke 
gesättigten  Dampf  von  vorgeschriebener  Temperatur  zu  bilden; 
man  ersieht,   welcher  Theil  erst  zur  Erwärmung  der  Flüssigkeit, 


*)  Ausser  für  die,  in  der  obigen  Zusammenstellung  aufgeführten  Dämpfe» 
giebt  Regnault  nur  noch  für  Benzindämpfe  die  Gesammtwärme  und  zwar; 

A=  109,00  -f-  0,2442U  t—  0,0001315  ^ 

Da  aber  die  FlUssigkeitswärme  q  dieses  Dampfes  nicht  ermittelt  ist,  so 
habe  ich  unterlassen,  diesen  Dampf  in  die  Tabellen  mit  aufzunehmen. 
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welcher  Theil  feraer  zur  Dampf bildung  verbraucht  wird;  die 
Versuche  geben  aber  durchaus  keinen  Äufschluss  darüber, 
welche  Wärmemenge  schliesslich  in  einem  Kilogramm  Dampf 
von  t^  Temperatur  und  im  gesättigten  Zustand  enthalten  ist. 
Nach  der  mechanischen  Wärmetheorie  ist  es,  entgegengesetzt  den 
bisherigen  Annahmen,  unmöglich,  dass  die  Gesammtwärme  l  nach 
der  Bildung  des  Dampfes  auch  wirklich  noch  in  demselben  ent- 
halten sein  kann,  da  der  Dampf  in  dem  Gylindcr,  in  welchem 
wir  uns  vorhin  die  zu  verdampfende  Flüssigkeit  eingeschlossen 
dachten,  sich  Raum  machte  und  zu  diesem  Zwecke  den  Kolben 
mit  constantem  Drucke  p  zurückschieben  inusste.  »Der  Dampf 
hat  sonach  während  seiner  Bildung  im  vorliegenden  Falle 
Arbeit  verrichtet,  und  dieser  Arbeit  entspricht  eine  ge- 
wisse Wärmemenge,  die  während  des  Vorganges  ver- 
schwindet und  auf  deren  Bestimmung  es  nun  zunächst  hier 
ankommt.« 

Denken  wir  uns  wieder  die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  habe 
die  Temperatur  0^  und  das  Volumen  er,  sie  sei  unter  dem  Druck  p 
in  einem  Gtefässe  eingeschlossen  und  soll  nun  unter  constantem 
Drucke  p  in  gesättigten  Dampf  von  der  Temperatur  t  und  vom 
Drucke  p  verwandelt  werden.  Durch  Wärmezuführung  wird 
zunächst  die  Flüssigkeit  bis  t^  erwärmt;  da  bis  dorthin  keine 
Verdampfung  stattfindet  und  wir  überdies  das  spezifische  Vo- 
lumen a  der  Flüssigkeit  als  constant  ansehen,  so  ist  die  äussere 
Arbeit  Null.  Wird  nun  aber  die  Wärmezuleitung  weiter  fort- 
gesetzt und  zwar  so  weit  bis  alle  Flüssigkeit  in  gesättigten  Dampf 
vom  Drucke  p  übergegangen  ist,  so  ist  damit  eine  Volumenver- 
grösserung,  also  Arbeitsverrichtung  verbunden :  die  ganze  äussere 
Arbeit  berechnet  sich  aber  leicht  nach  der  Formel: 


L  = 


Da  nämlich  p  constant  ist ,   das  Anfangsvolumen  a  beträgt, 
80  findet  sich  leicht  durch  Integration,  wenn  wir  noch  das  spezi- 
fische  Volumen   des   gesättigten  Dampfes   vom  Drucke  p   mit  s 
bezeichnen,   die  während  der  Dampf  bildung  verrichtete  äussere 
Arbeit  : 

L=p[s  —  6) 
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und  hiernach  ist  die  Wärmemenge,  welche  dieser  Arbeit  entspricht 
und  bei  diesem  Prozesse  verschwindet: 

Ap  Ä  —  a 

Wir  wollen  nun,  wie  Clausius  es  gethan  hat,  (fXr  die 
Differenz  s  —r  a,  die  Differenz  des  spezifischen  VolumenB  des 
Dampfes  und  desjenigen  der  Flüssigkeit,  den  Buchstaben  u  ein- 
führen .  weil  in  den  folgenden  Gleichungen  die  beiden  Werthe  s 
und  a  immer  in  der  Verbindung  [s  —  a  vorkommen ;  wir  schreiben 
also  für  die  Wärmemenge,  welche  in  Arbeit  verwandelt  wird 
und  verschwindet,  wenn  die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  unter 
constantem  Drucke  in  Dampf  verwandelt  wird,  die  Formel  in 
der  Gestalt: 

Apu 

Den  Werth  a  betrachten  wir  als  constant,  die  Werthe  s  und  u 
hingegen  sind  als  Funktionen  der  Temperatur  t  oder  des  Druckes 
p  anzusehen  und  als  solche  noch  näher  zu  bestimmen. 

Betrachten  wir  den  Werth  Apu  als  schon  bekannt  flir  jede 
Temperatur  oder  für  jeden  Druck,  so  ergeben  sich  zunächst 
folgende  wichtigen  Schlüsse. 

Die  ganze  Wärmemenge,  welche  erforderlich  ist  um  die 
Gewichtseinheit  Flüssigkeit  von  0»  Temperatur  unter  constantem 
Drucke  p  in  gesättigten  Dampf  zu  verwandeln,  nannten  wir  nach 
Regnault  die  Gesammtwärme  und  haben  sie  oben  mit  X  be- 
zeichnet und  sie  für  verschiedene  Dampfarten  nach  Regnaalt 
als  Funktion  der  Temperatur  /  gegeben. 

Da  nun  aber  bei  der  Dampf bildung  in  der  vorgeschriebenen 
Art  die  Wärmemenge  Apu  verschwindet,  so  ist  offenbar 
von  der  ganzen  zugeführten  Wärmemenge  A  im  Dampfe  schliesslich 
nur  noch  die  Wärmemenge  (A — Apu]  zurückgeblieben. 
Bezeichnen  wir  diesen  Rest  mit  /,  so  folgt  dife  Beziehung 

J=l  —  Apu  (204' 

Die  Wärmemenge  /  nenne  ich  »die  im  Dampfe  enthaltene 
Wärme«  oder  kurz  die  »Dampfwärme«,  der  Werth  giebt  an. 
wie  viel  Calorien  Wärme  in  der  Gewichtseinheit 
von  gesättigten  Dampf  gewissen  Druckes  p  mehr 
enthalten  sind,  als  in  der  Gewichtseinheit  Flüssig- 
keit von  0"  Temperatur. 
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Die  latente  Wärme  oder  Verdampfungswärme  r 
ergab  hingegen  nach  obiger  Darstellung  die  Wärmemenge,  welche 
der  Gewichtseinheit  einer  Flüssigkeit  zugeführt  werden  muss,  die 
schon  die  Temperatur  t  des  zu  bildenden  Dampfes  hat,  unter 
der  Voraussetzung,  dass  die  Bildung  des  Dampfes  bei  constantem 
Drucke  stattfindet.  Subtrahirt  man  von  dem  Werthe  r  die  in 
Arbeit  verwandelte  Wärme  Apu,  so  ergiebt  die  DilBFerenz,  die 
mit  Q  bezeichnet  werden  mag,  die  Wärmemenge,  die  in  der 
Gewichtseinheit  Dampf  von  der  Temperatur  t  mehr 
erhalten,  als  in  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit 
von  gleicher  Temperatur.     Den  Werth 

Q  =  7'  —  Apu  ;205; 

nenne  ich  die  »innere  latente  Wärme%  während  der 
Wärmemenge  -4 />«  die  Bezeichnung  »äussere  latente  Wärme« 
beigelegt  werden  mag,  weil  beide  zusammengenonmien  den  Werth  r 
geben,  der  in  physikalischen  Werken  unter  dem  Naiuen  »latente 
Wärme«  aufgeführt  wird. 

Die  beiden  Grössen  /  und  q  habe  ich  in  die  Wärmelehre 
eingeführt,  nicht  nur  weil  dadurch  alle  auf  das  Verhalten  des 
Dampfes  bezüglichen  Rechnungen  wesentlich  vereinfacht  werden , 
sondern  weil  dieselben  eine  allgemeinere  Bedeutung  haben,  als 
die  Grössen  l  und  r.  Die  Dampfwärme  J  und  innere  latente 
Wärme  g  sind  beide  gänzlich  unabhängig  von  der  Art 
und  Weise,  wie  der  Dampf  gebildet  wurde,  während  man  bei 
der  Anwendung  der  Gesammtwärme  ?.  und  der  Verdampfungs- 
wärme r  stets  im  Auge  behalten  muss,  dass  sie  voraussetzen,  die 
Dampfbildung  habe  unter  constantem  Drucke  stattgefunden. 

Beide  Grössen  /  und  q  stehen  übrigens  in  einfachem  Zu- 
sammenhange. Nach  Obigem  war  die  Flüssigkeitswärme  y  =  A  —  r: 
die  Subtraction  der  beiden  Gleichungen  '204,  und  (205)  ergiebt 
daher  auch 

q  =  J—Q  ;206) 

Wenn  wir  von  den  drei  Grössen  J.  q  und  Apii  nur  eine 
näher  als  Funktion  der  Temperatur  darstellen  können,  so  sind 
dauEiit  nach  vorstehenden  Formeln,  weil  P.  und  r  nach  Regnault 
bekannt  ist,  auch  die  beiden  andern  Grössen  bestimmt. 

Mit  Hülfe  der  Fundamentalgleichungen  III  der  mechanischen 
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Wärmetheorie  >S.  77)  bestimmt  sich  nun  aber  leicht  die  äussere 
latente  Wärme  Apu, 

Es  befinde  sich  im  Oefässe  anter  dem  entsprechenden 
Drucke  p  die  Gewichtseinheit  einer  Dampf-  und  Flttssigkeits- 
mischnng;  davon  seien  x  Kilogr.  dampfförmig  und  (1  — z]  Kilogr. 
in  tropfliar  flüssigem  Zustand.  Die  vorhin  angegebene  Bezeichnang 
beibehalten ,  giebt  daher  für  das  Volumen  des  Dampfes  x  s  ond 
fUr  das  Volumen  der  Flüssigkeit  (1  --xia^  daher  das  spezifische 
Volumen  v  der  Mischung 

oder 

tj  =  a: .  Ä  —  a)  +  a 
und  wenn  man  noch  die  Bezeichnung 

s  —  a  =  tt  207/ 

von  oben  b'enutzt: 

v=^xu-\-a  !20S 

Fuhrt  man  der  Mischung  unter  constantem  Drucke  also  bei 
constanter  Temperatur  t  die  Wärmemenge  dQ  zu,  so  geht  eine 
FlUssigkeitsmenge  dx  in  Dampf  über  und  es  besteht,  weil  die 
Gewichtseinheit  Flüssigkeit  hierzu  die  Wärmemenge  r  bedarf,  die 
Gleichung 

dQ  =  rdx 

oder  wenn  man  Gl.  208)  unter  der  Voraussetzung  dififerentürt, 
dass  die  Temperatur  t,  also  auch  u  constant  ist  und  wenn  man 
aus  der  daraus  hervorgehenden  Beziehung: 

dv  =  udx 

den  Werth  dx  bestimmt  und  in  vorstehende  Gleichung  tfHx  dQ 
substituiit : 

dü  =  —  dv  209) 

Verwenden  wir  nun  aber  zur  Beantwortung  der  gleichen 
Frage  die  Fundamentalgleichungen,  die  wir  auf  S.  77  unter  III 
aufgestellt  haben  und  von  denen  die  erste  und  zweite  folgender- 
massen  geschrieben  wurde: 
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dQ  =  A  [Xdp+  Ydv] 

dQ  =  j^  [Xdt'+(a+t)dv] 

(dp) 

80  findet  sich  hier,  weil  während  der  Mittheilung  der  Wärme- 
menge d  Q  die  Temperatur  und  der  Druck  constant,  also  dp  =  0 
und  dt  =  0  ist: 

dQ  =  A  Ydv  oder  dQ  =  ^  l^^*^  dv 

Diese  beiden  Gleichungen  und  61.  (209)  sind  identisch ;  durch 
Gleichsetzen  erhält  man  daher  folgende  wichtigen  Formeln: 

AY=~  (210) 

r         A  (a-ht) 


u  ldt\  (211) 


Q 


Die  erste  Gleichung  lehrt  uns  jetzt  die  Bedeutung  der 
Funktion  Y  bei  Dampf-  und  Flttssigkeitsmischungen ;  die  andere 
Gleichung  giebt  hingegen  für  gesättigten  Dampf  die  Beziehung 
zwischen  der  Verdampfungswärme  r,  dem  Drucke  />,  der  Tempe- 
ratur t  und  weil  k  =  «  —  a  ist  ^  dem  spezifischen  Volumen  des 
Dampfes  und  der  Flüssigkeit. 

Die  letztere  Gl.  (211)  schreibt  sich  etwas  einfacher ;  zunächst 
können  wir  a  -\-  t  durch  T  ersetzen ,  da  uns  die  Untersuchungen 
des  Verhaltens  der  permanenten  Gase  gezeigt  haben,  dass  a  +  t 
nichts  Anderes,  als  die  absolute  Temperatur  ist,  d.  h.  die  Tem- 
peratur nach  der  hunderttheiligen  Scala,  aber  gemessen  von  einem 
Nullpunkte  aus,  der  um  273®  unter  dem  Gefrierpunkte  liegt.  Der 
einfachem  Schreibweise  wegen  haben  wir  schon  bei  Gasen,  dem 
.Gebrauche  entsprechend,  die  Bezeichnung 

eingeftlhrt. 

Femer  können  wir,  da  bei  gesättigten  Dämpfen  der  Dmck/? 
nnr  eine  Funktion  der  Temperatur  t  ist,  setzen 

Z«iiiier,  Winn«t1i«om.  \% 
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l     _  dp 

dt\  ~   dt 


m 


Wir  erhalten  daher  statt  61.   ;21i; 


'__   j'p^ 


-=  AT^j  212. 

u  dt 

und  in   dieser   Form   soll   sie   bei   den   weitem   UntersaehnDgen 
verwendet  werden  "*:. 


*j  Die  im  Texte  gegebene  Gleichung  (212i  bildet  das  wichtigste  ood 
hervorragendste  Resultat,  auf  welches  bis  jetzt  die  mechaniache  M^mne- 
theorie,  angewandt  auf  Dämpfe,  geführt  hat.  Die  Gleichung  rührt  von  Cli- 
peyron  her  (1834),  welcher  sie  (unsere  Beziehungsweise  in  dessen  Foiml 
benutzt)  in  folgender  Form  aufstellte : 

u        ^'   dt  ' 

iu  welcher  Gleichung  nach  dessen  Eutwickelungen  der  Werth  C  eine  fSr  alle 
Körper  gleiche  Temperaturfunktion  ist,  die  man  später  die  CarnofBche 
Funktion  genannt  hat.  Die  Form  dieser  Funktion  C  giebt  Clapeyron  nicht, 
wohl  aber  berechnet  er  ihren  Werth  fUr  verschiedene  Temperataren  mit  Hfilfe 
der  vorstehenden  Formel ,  indem  er  die  damals  bekannten  Werthe  der  Yer- 
dampfungswerthe  r  einiger  Dampfarten  fUr  deren  Siedepunkt  unter  atmoepU- 
rischem  Drucke  und  den  aus  den  Spannungscurvcn  abgeleiteten  Werth  dp  :ii 
benutzt  und  indem  er  überdies  für  u  das  spezifische  Volumen  des  gesättigtet 
Dampfes  substituirt,  berechnet  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Dämpfe  den 
Gesetze  von  M a r i o 1 1 e  und  Gay-Lussac,  wie  die  Gase,  unterworfen seieo. 

Später  hat  dann  Helmholtz  (1847)  (S.  oben  Anmerkung  S.  75)  auchüie 
Form  dieser  Funktion  C  erkannt  und  zwar  auf  folgendem  Wege: 

CMapeyron  fand  für  permanente  Gase  (die  in  vorliegender  Schrift  ein- 
geführte Bezeichnung  benutzt)  die  Gleichung: 

Yr  —  A>  =  Ä  C  (^ 

während  später  (1845)  üoltzmann  auf  ganz  anderm  Wege  für  Gase  die 
Gleichung : 

Yv  —  Xp  =  Ap  r  17; 

aufstellte.  Aus  dem  Vergleiche  beider  Formeln  schloss  nun  HelmhoitE»iif 
die  Beziehung: 

RC=  Apv 

oder  weil  für  permanente  Gase  p  v  =^  R  (a  -^  t]  ^  RT  \^t ,  auf  die  Beziehung - 

C=  AT  J. 
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Ersetzen  wir  die  Verdampfungswärme  r  durch  die  innere 
und  äussere  latente  Wärme,  indem  wir  von  Gl.  (205)  r  =  q--\'Apu 
Gebrauch  machen,  so  ergiebt  sich  im  Weitem  auch  folgende 
Beziehung,  die  wie  das  Folgende  zeigen  wird^  ebenfalls  eine 
wichtige  Rolle  spielt: 

Den  beiden  Werthen  r :  u  und  q  :  u  lässt  sich  eine  besondere 
Bedeutung  unterlegen:  da  nämlich  in  der  Beziehung  (207) 
u  =  8  —  a  das  Volumen  a  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  immer 
sehr  klein  gegen  das  Volumen  s  der  Gewichtseinheit  des  aus 
dieser  Flüssigkeit  hervorgehenden  Dampfes  ist,  so  kann  man 
näherungsweise  u  durch  s  ersetzen.  Da  nun  r  die  Verdampfungs- 
wärme und  Q  die  innere  latente  Wärme  der  Gewichtseinheit 
Dampf  bedeutet ,  so  ist  nahezu  r  :  u  als  die  Verdampfungswärme 
und  q:u  als  die  innere  latente  Wärme  der  Volumeneinheit 
Dampf  anzusehen. 

Beide  Werthe  haben  aber  auch  noch  eine  andere,   für  uns 


Mit  Hülfe  dieser  Gleichung,  die  Uelmholtz  nur  in  etwas  anderer  Form 
schreibt,  berechnete  derselbe  CfUrdie  vonClapeyron  angenommenen  Tem- 
peraturen und  findet  vortreffliche  Uebereinstimmung.  Weiter  verfolgte  Helm- 
holtz  die  Sache  nicht  und  unterliess  auch  den  gefundenen  Werth  von  C  in 
die  Gleichung  {«),  die  Clapeyron  für  Dämpfe  gab,  einzusetzen.  Ein  weiteres 
Verfolgen  des  von  Clapeyron  und  Holtzmann  eingeschlagenen  Weges 
wiirde  aber  auch  resultatlos  geblieben  sein;  beide  gehen  nümlich  von  der 
Annahme  aus,  dass  die  Gleichung  für  die  Wärmemenge  dQ 

dQ  =  Xdp-h  Vdr 

integrabel  sei;  eine  Annahme,  die  später  von  Clausius  [1S50)  (vergleiche 
oben  S.  39)  als  unhaltbar  nachgewiesen  wurde.  Aus  den  Untersuchungen 
von  Clausius  ging  aber  gleichzeitig  hervor,  dass  die  beiden  Gleichungen 
von  Olapeyron  und  Holtzmann  )i  und  y)  durch  die  falsche  Voraus- 
setzung nicht  berührt  werden;  die  beiden  Gleichungen  bleiben  als  richtig 
bestehen  und  sind  identisch  mit  der  sogenannten  zweiten  Hauptgleichung 
(II.  S.  77  des  Textes) ;  dieselbe  in  der  Form  geschrieben ,  wie  sie  sich  fUr 
Gase  gestaltet.  Hiermit  war  dann  auch  die  Richtigkeit  oder  besser  die 
grosse  Wahrscheinlichkeit  der  Richtigkeit  der  von  Helm  holtz  aufgestellten 
Beziehung  (cf)  nachgewiesen.  Die  Substitution  des  Werthes  C  in  die  Glei- 
chung [a,  liefert  dann  die  Gl.  (212)  des  Textes,  die  in  der  angegebenen 
Form  zuerst  von  Clausius  aufgestellt  wurde. 

18* 
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wichtigere  Bedentang.  In  der  allgemeinen  Gl.  (12)  S.  39  ftr  die 
der  Gewichtseinheit  eines  Körpers  mitzntheilende  Wftnne 

nnd  in  der  Gl.  (3)  S.  28  fttr  die  mit  dieser  WärmemittheilanK 
verbundene  Zanahme  d  U  der  innem  Arbeit 

dU=  Xdp-i-  Zdv 

wurden  oben  die  Wertbe  X,  Y  and  Z  als  Funktionen  des  Druckes  p 
und  des  spezifischen  Volumens  v  hingestellt  und  überdies  ange- 
geben (Gl.  11),  dass  die  Werthe  Y  und  *Z  in  der  Beziehnng 
Z  -{-  p  =  Y  stehen. 

Nun  hat  uns  aber  die  Ableitung  der  beiden  Gleichunga 
(212)  und  (213)  vorhin  in  Gl.  ;210)  auf  die  Beziehung 

AY=^ 

u 

geführt  und  wenn  wir  hier  Y  mit  Hülfe  vorstehend«:  Gleidmig 
durch  Z  ersetzen  und  r=^q'\-Apu  substituiren,  so  folgt  im 
Weitem : 

AZ=^-  (214) 

u 

Wir  erkennen  hiemach  schon  jetzt  die  Bedeutung  der 
Werthe  Y  und  Z  der  Hauptgleichungen ,  dieselben  auf  Dämpfe 
angewandt  und  ersehen  schon,  dass  beide  Grossen  nur  Funk- 
tionen des  Drackes  p  (oder  der  Temperatur)  also  vom  VolumeD  v 
unabhängig  sind.  Dasselbe  Resultat  ergiebt  sich  auch  fttr  per- 
manente Gase.  Die  Gl.  (Gl)  S.  115  und  (62)  S.  116  führen  auf 
die  Beziehungen  : 

AY=^f.p    und    AZ=^p 

Es  sind  also  bei  permanenten  Gasen,  weil  fttr  diese  J2,  c^  nnd 
c^,  constant  sind,  die  Werthe  Y  und  Z  ebenfalls  unabhängig  vom 
Volumen  t?,  überdies  aber  dem  Drucke  p  direct  proportional. 
Die  Division  giebt: 

Y  _  Cp  _ 
Z  ~~c,-^ 
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welcher  Werth  bei  Gasen  ebenfalls  constant  ist.  Wollten  wir  die 
Annahme  machen,  dass  die  letztere  Beziehung  auch  bei  gesättigten 
Dämpfen  gttltig  sei,  dass  diese  sich  also  wie  ein  vollkommenes 
Gas  verhalten,  so  wäre 

r 
Y      IT 

u 

wobei  X  irgend  eine  constante  Grösse  bedeutet. 

Benutzen  wir  hier  die  Gin.  (212)  und  (213j,   so  würde  sich 
ei^eben 


pdt      X  —  1 

und  hieraus  sogar,  da  x  constant  sein  soll,  sehr  leicht  durch 
Integration  die  Beziehung  zwischen  Druck  und  Temperatur  der 
gesättigten  Dämpfe  sich  ermitteln  lassen.  Die  vorstehende  Be- 
ziehung wird  aber  vod  keiner  Dampfart  befolgt  und  sonach 
sind  auch  die  Annahmen,  auf  denen  sie  basirt,  zu  verwerfen. 

In  den  angehängten  Tabellen  (a)  findet  sich  für  die  ver- 
schiedenen Dämpfe  der  Werth  Tdp  .pdt  berechnet  und  in 
Col.  6  jeder  Tabelle  für  verschiedene  Temperaturen  angegeben. 
Ich  hatte  einfach  die  Werthe  dp  .pdt  (Col.  5)  deren  Entstehung 
oben  (S.  257]  angegeben  wurde  mit  der  absoluten  Temperatur 
(Gel.  2)  zu  multipliciren.  Eiu  Blick  auf  die  in  Col.  6  der  9 
ersten  Tabellen  (a)  augegebenen  Werthe  zeigt  nun,  dass  dieselben 
nicht  nur  bei  der  gleichen  Dampfart  zweifellos  mit  zunehmender 
Temperatur  abnehmen,  sondern  auch  bei  verschiedenen  Dämpfen 
bei  gleicher  Temperatur  verschieden  ausfallen.  Wir  werden  übrigens 
auf  die  Betrachtung  dieser  Werthe  zurückkommen,  da  denselben 
noch  eine  andere  Bedeutung  untergelegt  werden  kann. 

Die  sämmtlichen  Tabellen  1  a  bis  9  enthalten  nun  im  Weitem 
in  Columne  7  und  8  die  Werthe  von  r  :  u  und  q  :  u  angegeben, 
berechnet  nach  Gl.  (212)  und  (213),  wozu  die  Golumnen  2  und  4 
die  erforderlichen  Grundlagen  lieferten. 

Man  erkennt  zunächst  aus  den  Tabellen ,  dass  die  Werthe 
r  :  u  und  q  :  u  ÜWr  ein  und  denselben  Dampf  rasch  mit  der 
Temperatur  t  zunehmen  und  zwar  in  ähnlichem  Yerhältniss  wie 
der   Druck  p.     Der   innere  Zusammenhang  dieser   Werthe    für 
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verschiedene  Dämpfe,  bei  gleichen  Temperaturen  genommen,  ist 
aber  nicht  zu  erkennen ;  das  einzige  Resultat ,  auf  welches  die 
Tabellen  direct  fllhren ,  ist ,  dass  die  genannten  Werthe  fllr  rer- 
Bchiedene  Dämpfe,  bei  gleichem  Drucke /i  genommen,  nahen 
gleich  sind. 

So  ist  z.  B.  flir  Wasserdämpfe  Tab.  1  a)  für />  =  354,62  Millim. 
r  :  u=  162,96:  während  für  Alkoholdämpfe  [Tab.  3a)  ftr 
p  =  350,21"'"  sich  r  :  u  =  168,26  herausstellt;  ebenso  stelka 
sich  bei  gleichem  Drucke  auch  die  Werthe  q  :  u  und  von  Tdp  :pdt 
als  nahezu  gleich  heraus,  wie  das  aber  wegen  der  Beziehung 
dieser  Grossen  zu  dem  Werthe  r  :  u  nach  obigen  Gleichungen 
erklärlich  ist.  Wäre  die  angedeutete  Beziehung  genau  richtig, 
80  mttsste  man  den  Werth  r  :  u  als  eine  fttr  alle  Dämpfe 
gleiche  Funktion  des  Druckes/»  ansehen;  alle  gesättigtea 
Dämpfe  wären  dann  einer  Gleichung  von  der  Form  r  :  u  =  F  [p] 
gleichzeitig  unterworfen.  Eine  genauere  Prüfung  bestätigt  aber 
dieses  Gesetz  nicht.  In  den  meisten  Lehrbüchern  der  Physik 
macht  man  auf  diesen,  zuerst  von  Despretz  angegebenen  Sttx 
aufmerksam  und  spricht  ihn  dahin  aus,  »es  verhalte  deh  bei 
gleichem  Drucke  der  Werth  der  Verdampfungswärme  umgekehrt, 
wie  die  Dichtigkeit  der  Dämpfe«,  welche  Annahme  mit  den  An- 
gaben der  Formel  r  .  u  =  F  p]  übereinstimmt,  denn  ersetzt  mal 
näherungsweise  den  Werth  u  durch  das  spezifische  Volumen  $  dei 
Dampfes  und  beachtet  man,  dass  dieses  zu  der  Dichtigkeit  / 
(Gewicht  der  Volumeneinheit;  in  der  Beziehung  s  =  \  .  y  steht, 
so  würde  sich  die  Formel  schreiben:  ry  =  F  ip]  und  dieec 
Formel  den  Despretz'schen  Satz  aussprechen.  Wie  schon  er- 
wähnt, wird  aber  der  Satz,  wenn  man  die  neuesten  Versuche  von 
Regnault  bei  den  Rechnungen  zu  Grunde  legt,  keineswegs 
bestätigt,  wie  folgende  Uebersicht  zeigt: 
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r^ 


Gesättigte  Dämpfe 


li. 


Werthe  von  r:u  berechnet  nach 
Gleichung  (212;  für  die  Dampf- 
spannung von: 


von 


I  Wasser . 

Aether  . 

Alkohol. 

Aceton  . 

Chloroform 

Chlorkohlenstoff 
;  Schwefelkohlenstoff 

Quecksilber     .     . 


1 
Atmosphäre 

325.23 
267.88 
340.71 
275.47 
270.00 
257.66 
252.82 
282.16 


Atmosphären 

1375.0 
1094.6 
1407.9 
1127.3 
1085.5 
1042.9 
1033.3 
1225.9 


10 
Atmosphären 

2534.9 
2036.1 
2518.7 
2012.7 
1917.4 

1854.2 
2250.5 


Die  Werthe  derselben  Verticalcolumne  sind  hiemach  schon 
80  verschieden,  dass  man  die  Abweichungen  durchaus  nicht 
Beobachtungsfehlem  zuschreiben  kann  und  man  schliessen  muss, 
dass  der  Satz  von  Despretz  nur  angenähert  durch  die 
Regnaul  tischen  Beobachtungen  und  die  Formeln  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  bestätigt  wird.  Immerhin  rücken  die  ein- 
zelnen Zahlenwerthe  einander  nahe  genug,  so  dass  sich  wenigstens 
sagen  lässt,^  dass  bei  den  verschiedenen  Dampfarten  die  Ver- 
dampfungswärme der  Volumeneinheit  Dampf  bei  gleichem  Drucke 
nahezu  gleich  gross  ist.  Das  Gleiche  gilt  auch  fUr  die  innere 
latente  Wärme  der  Volumeneinheit  Dampf,  da  diese  von  der 
Verdampfungswärme  nur  um  den  Werth  Ap  verschieden  ist.  Ich 
schliesse  im  Weitem  daraus,  dass  die  Arbeit,  welche  zur  Ueber- 
windung  derjenigen  Kräfte  verbraucht  wird,  mit  welcher  die 
Flttssigkeitstheilchen  auf  einander  wirken,  bei  der  Bildung  der 
Volumeneinheit  Dampf  bei  gleichem  Drucke  bei  allen  Flüssig- 
keiten nahezu  gleich  ist. 

Die  61.  (212)  giebt  aber  nun  im  Weitem  noch  zu  Unter- 
suchungen Anlass,  die  für  unsere  Zwecke  von  weit  grösserer 
Wichtigkeit  sind. 

Dividirt  man  Ol.   (212)  auf  beiden  Seiten  mit  Ap,    so  folgt: 
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Apu  '  pdt  ^ 

Der  Aasdruck  auf  der  rechten  Seite  ist  aber  der  gldehe, 
auf  den  wir  oben  schon  gelangt  sind  und  dessen  Werthe  in  Cot. -6 
der  Tabellen  1  a  bis  7  a ,  sowie  8  und  9  f&r  die  yerschiedeaeii 
Dämpfe  angegeben  sind.  Der  Ausdruck  giebt  also  auch  nach  ?or- 
stehender  Gleichung  das  Yerhältniss  der  Verdampfnngs- 
wärme  r  der  Gewichtseinheit  Dampf  zur  äussern 
latenten  Wärme  Apu^  d.  h.  zu  der  Wärmemenge,  welche 
bei  der  Dampfbildung  unter  constantem  Druck  in  äussere  Arbeit 
verwandelt  wird.  Den  reciproken  Werth  habe  ich  in  den  Ta- 
bellen mit  q>  bezeichnet  und  in  der  Col.  9  die  Werthe 

,f  =  ^P^  (2161 

ebenfalls  angegeben. 

Man  erkennt  aus  dem  bis  jetzt  Vorgeführten ,  dass  alle  Werthe 
der  Tabellen  \a  bis  la  und  der  Ta1>ellen  S  und  9  sich  aUm 
aus  den  Spannungsgesetzen  berechnen  lassen:  man  kann  daher 
leicht  auch  für  die  übrigen,  hier  nicht  angeführten  Dämpfe,  ftr 
welche  Regnault  das  Spannungsgesetz  aufgestellt  hat,  die  wich- 
tigen Grössen  r:u\  q:u  und  Ap u :  r  ermitteln.  Damit  ist  jedoch 
nicht  viel  gewonnen,  da  die  Anwendung  der  Versuchsresultate  bd 
unsem  Untersuchungen  nicht  allein  die  Kenntniss  der  Yorstehen- 
den  Yerhältniss  werthe,  sondern  auch  die  der  Werthe  q  und  Apu^ 
sowie  des  Werthes  von  u  verlaugt. 

Diese  Grossen  lassen  sich  aber  nur  für  solche  Dämpfe  er- 
mitteln, für  welche  der  Werth  der  Verdampfungswärme  r  bekannt 
ist,  und  das  ist  denn  nur  bei  denjenigen  Dämpfen  der  Fall,  die 
auf  S.  267  aufgeführt  sind,  mit  Einschluss  der  Alkoholdämpfe. 
Für  die  verschiedenen  Dampfarten  finden  sich  in  der  zweiten 
Hälfte  (b)  der  Tabellen  1  bis  7  die  Resultate  der  angezeigten 
Rechnungen  aufgeführt. 

Die  Columnen  2,  3  und  4  geben,  wie  Schon  oben  hervoige- 
hoben  wurde,  für  den  betreffenden  gesättigten  Dampf  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  die  Gesammtwärme  A,  die  Flttssigkeits- 
wärme  q  und  die  Verdampfungswärme  r.  In  Columne  5  sind  nnn 
zunächst  die  Werthe  der  äussern  latenten  Wärme  Apu  aufge- 
führt, berechnet  auf  Grund  der  Gl.  (216)   nach  dem  Ausdrucke: 
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Ap  u  =  q>r 

wobei  die  Grösse  q>  der  Col.  9  der  ersten  Hälfte  der  Tabellen 
entnommen  wurde. 

Die  Subtraetion  des  Werthes  Apu  von  der  Gesammtwärme  A 
ergab  dann  nach  Gl.  (204)  die  Dampfwärme  J  (Col.  6)  and  die 
Subtraetion  des  gleichen  Werthes  von  der  Verdampfdngswärme  r 
nach  Gl.   (205)  die  innere  latente  Wärme  q  (Col.  7). 

Endlich  ergab  noch  die  Benutzung  des  Ausdruckes 


u 


die  Werthe  von  u  (Col.  8) ,  auf  deren  nähere  Betrachtung  wir 
später  zurückkommen  werden.  Die  Grössen  r.u  wurden  dabei 
der  Col.  7  der  ersten  Hälfte  der  Tabellen  entnommen. 

Die  weitem  Untersuchungen  erfordern  nun  aber  die  Auf- 
stellung von  neuen  Gleichungen,  welche  die  Beziehung  zwischen 
den  Werthen  q^  Apu  und  J  und  der  Temperatur  t  geben;  es 
wäre  viel  zu  umständlich,  fUr  jeden  einzelnen  Spezialfall  die  an- 
gegebenen Werthe  ftlr  gegebene  Temperaturen  in  der  Art  zu 
berechnen,  wie  es  mit  den  Tabellenwerthen  geschehen  ist.  Inner- 
halb der  in  den  Tabellen  angenommenen  Temperaturgrenzen 
lassen  sich  aber  leicht  empirische  Formeln  aufstellen,  welche  die 
Tabellenwerthe  genau  genug  Wiedergeben.  Es  bedarf  nur  der 
Aufstellung  der  Gleichungen  ftlr  eine  der  drei  Wärmemengen 
q^  J  und  Ap  u ;  durch  Hinzuziehung  der  Formeln,  welche  R  e  g  n  a  u  1 1 
fUr  die  Wärmemengen  X,  r  und  q  gegeben  hat;  finden  sich  dann 
leicht  die  Formeln  für  die  beiden  andern.  Die  innere  latente 
Wärme  q  ist  derjenige  Werth,  der  bei  den  später  folgenden  Pro- 
blemen am  häufigsten  gebraucht  wird;  ich  habe  daher  fUr  die 
verschiedenen  Dämpfe ,  die  auf  Grund  der  angehängten  Tabellen 
eine  solche  Bestimmung  zuliessen,  für  q  die  empirischen  Formeln 
gebildet,  welche  in  der  erstcQ  Columne  der  folgenden  Zusammen- 
stellung angegeben  sind.  Bei  den  angeftthrten  Dämpfen  (mit 
Ausnahme  der  Wasserdämpfej  sind  bei  Bestimmung  der  Con- 
stanten diejenigen  Werthe  von  q  der  Tabellen  benutzt  worden, 
welche  den  Temperaturen  10®,  60®  und  110®  entsprechen.  Nur 
für  Alkoholdämpfe    wurde   die  Aufstellung   einer  Formel    unter- 
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Gesättigte  Dämpfe 
von 


Innere  latente  Wärme  p 


Wasser  .  .  . 
Aether  .  .  . 
Aceton  ».  .  . 
Chloroform  .  . 
ChlorkohlenstolBF 
Schwefelkohlenstoff 

L   .. 


Q  =  575.40  —  0.791  t  . 

=  86.54  —  0.10648  t  —  0.00071»«» 
=  131.63  —  0.20184  /  —  O.OOOeiMC 
=  62.44  —  0.11282  ^r— O.OOOOliO«* 
=  48.57  —  0.06844  t  —  O.OO01080<» 
=     82.79  —  0.11446  t  —  0.0004<»C 


lassen,  aus  dem  gleichen  Grunde,  der  Regnaalt  veranlasste, 
für  dieselben  Dämpfe  keine  Formel  ftlr  die  Gesammtwänne  k  n 
geben  'S.  268). 

Subtrahirt  man  die  hier  fllr  q  hingestellten  Gleichungen  tob 
den  entsprechenden  Gleichungen,  welche  Regnault  ftlr  die 
Verdampfungswärme  r  [S.  267]  angiebt,  so  ergeben  sieh  die  For- 
meln, welche  in  der  zweiten  Columne  der  vorstehenden  Zosammeft- 
stellung  für  die  äussere  latente  Wärme  Apu  aufgefbhrt  sind.  Die 
Formeln  sind  hier  mit  angegeben,  weil  wir  in  der  Folge  einige 
Male  in  die  Lage  kommen,  direct  ftlr  eine  gewisse  Temperatur  t 
den  Werth  Apu  anzugeben. 

Ebenso  leicht  wäre  es  nun  auch,  empirische  Formeln  ftlr  ä& 
Dampfwärme  J  aufzustellen :  wir  hätten  auf  Grund  der  Gl.  (206) 
S.  271  zu  den  Ausdrücken  für  q  nur  die  entsprechenden  Regnault- 
schen  Formeln  fUr  die  Flüssigkeitswärme  q  :S.  262]  zu  addiren. 
Ich  unterlasse  die  Angabe  der  hieraus  entspringenden  Formeta, 
da  die  angegebene  Vereinigung  filr  jeden  einzelnen  Fall  leicht 
bewerkstelligt  werden  kann  und  weil  in  der  Folge  die  Werthe 
der  Dampfwärme  J  nur  ausnahmsweise  gebraucht  werden. 

Die  für  q  angegebenen  Formeln  iUhren,  wie  man  sich  leicbt 
überzeugen  kann ,  fast  genau  auf  die  Werthe  der  Tabellen ,  die 
wir  direct,  aber  auf  grossen  Umwegen  gefunden  haben.  Am 
besten  stimmt  aber  die  Formel  für  q  bei  der  wichtigsten  Dampf- 
art, nämlich  beim  Wasserdampfe,  und  hier  tritt  noch  der  ausser- 
ordentlich günstige  Umstand  hinzu,  dass  die  Formel  einfacher 
gebaut  ist,  als  bei  den  übrigen  Dampfarten.  Die  Formel  zeigt, 
dass  die  innere  latente  Wärme  q  bei  Wasserdämpfen  ganz  gleich- 
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Aeusflere  latente  Wärme  Apu  =  r  ^  q 


31,10  +  0.096  t  —  0.000  02  fi  —  0.000  000  3  t^ 
7.46  +  0.02747  t  —  0.000  1354  fl 
8.87  -h  0.06185  t  —  0.000  2845  fl 
4.56  -f-  0.01797  t  —  0.000  0367  fi 
3.43  +  0.01671  t  —  0.000  0546  fi 
7.21  4-  0.02524  t  —  0.000  0918  fi 


mit  wachsender  Temperatur  abnimmt,  und  die  Richtigkeit 
diefles  Resultates  beweist  auch  der  Umstand,  dass  die  Differenzen 
ier  Werthe  von  g  der  7.  Columne  der  Tabelle  Ib  zwischen  den 
weiten  Temperaturgrenzen  0^  und  200®  fast  genau  gleich  sind. 
Di8  Resultat  ist  ttberraschend,  wenn  man  bedenkt,  durch  welche 
TCTBchiedenartigen  Versuche  und  durch  welche  umfänglichen  R^ch- 
mmgen  wir  auf  die  Werthe  der  innem  latenten  Wärme  der  Wasser- 
ttmpfe  gelangt  sind. 

Viel  weniger  einfach  gestaltet  sich  bei  Wasserdämpfen  die 
Formel  ftlr  die  äussere  latente  Wärme.  Wir  werden  sie  aber 
auch  in  der  Folge  nicht  in  der  Gestalt  verwenden,  wie  sie  in 
▼erstehender  Zusammenstellung  angegeben  ist.  Auf  eine  einfachere 
Form  gelangt  man  auf  folgendem  Wege : 

Die  Verdampfnngswärme  r  war  allgemein: 

r  =  X  —  q 

md  daher  folgt  die  äussere  latente  Wärme  nach  obigen  Angaben : 

Apu  =  k  —  q  —  Q 

Ersetzt  man  hier  die  Gesammtwärme  A  durch  die  Regnault- 
lehe  Formel  (S.  266) : 

A  =  606,5  +  0,305  t 
od  den  Werth  der  innem  latenten  Wärme  durch  unsere  Formel 

Q  =  575,40  —  0,791  t  (217) 

io  folgt  für  Wasserdampf: 
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Apu  =  31,10  +  1,096  t  —  q  (218 

wobei  für  q  die  Fittssigkeitswärme  des  Wassers  nach  61.  [I90; 
S.  262  zu  substitniren  ist. 

Die  Werthe,  auf  welche  diese  Formel  ftthrt,  stimmen  ftst 
mathematisch  genau  mit  den  Werthen,  welche  fUr  Wassodampf 
auf  Tab.  1b  Col.  7  gegeben  worden  sind*}.    Die  yorstehenden 


*)  Wie  schon  früher  bemerkt  wurde,  sind  sämmtliche  Tabellen  des  An- 
hanges neu  berechnet.  Die  erste  Auflage  dieses  Bnches  enthält  nur  drei  auf 
Wasserdämpfe  bezügliche  Tabellen.  Da  diese  altem  Tabellen  sowohl,  als  eine 
Tabelle,  welche  ich  zuerst  in  der  Schweiz,  polyt.  Zeitschrift  B.  YHI  Ymülhni' 
lichte  und  die  der  Anordnung  nach  mit  der  hier  gegebenen  Tabelle  10  ttbereü- 
stimmt,  in  viele  Bücher  und  S^eitschriften  übergegangen  sind,  so  ist  es  zweck- 
mässig, hier  auf  den  Unterschied  der  neuem  und  altem  Tafeln  hinznweiseD. 
Zwei  Tabellen  der  ersten  Auflage  sind  der  Anordnung  nach  mit  Tab.  1  a  nad 
1  b  identisch ;  es  ist  aber  dort  der  Differentialquotient  dp  :  dt  nicht,  wie  kier^ 
durch  Differentiation  der  Regnaul  fachen  Formel  ftir  p  gefanden  worden, 
sondern  es  wurden  die  Näherungswerthe  benutzt,  welche  Gl  aus  ins  gegeben 
hat  (Abhandlungen  V,  S.  230) .  Femer  wurde  zur  Berechnung  der  Verdampfung»- 
wärme  r  dort  eine  Näherungsformel  verwendet,  welche  Clausius  vorgeschla- 
gen hat  und  welche  lautet: 

r  =  607  —  0,708  < 

während  ich  hier  wieder  zu  der  genauen  Formel  von  Regnault  zurückge- 
gangen bin ;  ich  habe  mich  später  überzeugt ,  dass  die  Näherungsformel  von 
Clausius  für  vorlicji^ende  Zwecke  nicht  genau  genug  ist.  Am  besten  tritt  das 
durch  die  Differenzen  der  Werthe  von  g  (Col.  7,  Tab.  Ib)  hervor,  die  jetzt  ab 
vollkommen  gleich  hervortreten,  während  das  in  den  altem  Tabellen  keine«- 
wegs  der  Fall  war.  Ferner  würde  die  Verbindung  der  Formel  von  Claus  ins 
mit  der  genauen  Formel  für  q,  wie  sie  sich  jetzt  ergeben  hat,  zu  der  Beziehung: 

Apu  =  r  —  Q  =  31,6  -H  0,o?>3  t 

führen,  welche  Werthe  ergiebt,  die  entschieden  zu  stark  von  denen  der  Col.  5, 
Tab.  1  b  abweichen.  Auf  Grund  der  altern  Tabellen  ergaben  sich  mir  die  em- 
pirischen Formeln 

Q  =z  575,03  —  0,7Ssi*2  t  • 


und  Apu  =  B  log 


n 


wobei  B  =  30,4  5«  und  n  =  100  gesetzt  wurde.  Die  erstere  Formel  stellte  ich 
als  nur  für  mittlere  Temperaturen  geltend  hin,  während  sich  jetzt  findet,  dass 
sie  mit  geringer  Aenderung  der  Constanten  die  Werthe  der  neuen  TabeUen 
genau  wiedergiebt.  Ich  habe  daher  die  altem  empirischen  Formeln  verlassen, 
überhaupt  die  Anzahl  solcher  Formeln  im  vorliegenden  Werke  möglichst 
reducirt  und  neben  den  Formeln,  welche  Regnault  giebt,  nur  neueFor- 
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Formeln  sind  es  nun  auch,  die  bei  Berechnung  der  Haupttabelle 
für  Wasserdämpfe  No.  10  des  Anhanges  benutzt  worden  sind. 
Gel.  6  enthält  die  Werthe  der  innem  und  Col.  7  die  der  äussern 
latenten  Wärme  ftlr  Wasserdämpfe  ftlr  die  in  der  ersten  Columne 
angegebenen  Dampfspannungen.  Bei  Berechnung  der  Werthe  von 
Apu  wurden  in  Ol.  (218)  die  Werthe  der  FlUssigkeits wärme  q 
benutzt/  welche  Col.  5  enthält.  Die  Division  der  Werthe  Apu 
durch  Ap  ftlhrte  dann  auf  die  Grösse  u  (Col.  8) ,  und  dann  er- 
gaben sich  wieder  leicht  durch  Division  der  entsprechenden  Werthe 
die  Grössen  q.u^  deren  Bedeutung  oben  dargelegt  wurde  und 
von  denen  man  bei  speziellen  Problemen  häufig  Gebrauch  zu 
machen  hat.  Die  Difierenzen  in  Col.  10  deuten,  da  sie  nur  lang- 
sam mit  wachsendem  Druck  abnehmen,  darauf  hin,  dass  die  Werthe 
Q :  u  nahezu  gleichmässig  mit  dem  Dampfdrücke  wachsen. 

Nach  der  Gleichung  r  =  Q'{'Apu  lässt  sich  dann  nach  der 
Tabelle  auch  die  Verdampfungswärme  r  bestimmen,  und  wenn 
man  dann  zu  r  den  Werth  q  addirt,  findet  sich  die  Gesammt- 
wärme  k.  Man  kann  sich  leicht  überzeugen,  dass  die  so  erhal- 
tenen Werthe  von  r  und  A  vollständig  mit  denen  Übereinstimmen, 
auf  welche  die  empirischen  Formeln  von  Regnault  fUhren. 
Endlich  fährt  die  Tabelle  auch  auf  die  Werthe  der  Dampfwärme  /; 
man  hat  [vergl.  Gl.  (206,,  8.  271]  einfach  nur  die  entsprechenden 
Werthe  von  q  und  q  zu  addiren. 


Von  der  Dichtigkeit  und  dem  spezifischen  (Gewicht 

der  gesättigten  Dämpfe. 

Man  hat  früher  allgemein,  und  von  einzelnen  Schriftstellern 
geschieht  es  noch,  die  Annahme  gemacht,  dass  sich  die  Dämpfe 
im  gesättigten  Zustande  genau  wie  permanente  Gase  verhalten, 
d.  h.  dass  sie  hinsichtlich  des  Zusammenhanges  zwischen  Druck, 


mein  zur  Berechnung  der  innem  latenten  Wärme  q  aufgestellt,  weil  sich  da» 
als  noth wendig,  aber  auch  als  genügend  herausstellte. 

Uebrigens  ist  doch  hervorzuheben,  dass  die  Werthe  der  altem  Tabellen 
von  denen  der  neuen  keineswegs  so  stark  abweichen,  dass  man  sie  nicht 
mehr  verwenden  dttrfte. 
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spezifischem  Volumen  und  Temperatur  genau  das  Gesetz  von 
Mariotte  und  Gay-Lussac  befolgen.  Es  wurde  aber  schon 
oben  darauf  hingewiesen,  dass  die  Kegnaul tischen  Versadie 
diese  Annahme  selbst  für  Gase  nur  als  annähernd  richtig  erweisen, 
und  dass  die  Dämpfe  um  so  mehr  in  ihrem  Verhalten  von  dem 
Mariotte-  und  Gay-Lussac'schen  Gesetze  abweichen,  je 
näher  sie  ihrem  Condensationspnnkte  kommen;  die  gteftttigten 
Dämpfe  mttssten  daher  die  stärksten  Abweichungen  zeigen. 

Claus  ins  hat  in  seiner  ersten  Abhandlung  (1850)  zuerst 
auf  diesen  Umstand  aufmerksam  gemacht,  und  aus  den  Formeh 
der  mechanischen  Wärmetheorie  speziell  für  Wasserdämpfe  den 
Grad  der  Abweichungen  ermittelt. 

Wurden  die  Dämpfe  sich  wirklick  dem  Gesetze  von  Mariotte 
und  Gay-Lussac  fügen,  so  bestände  für  dieselben  die  Gleiehung: 

wobei  R  eine  Constante  wäre,  die  für  jeden  einzelnen  Dampf 
besonders  bestimmt  werden  mtlsste,  und  zwar  in  der  Art,  wie  es 
auf  8.  105  für  verschiedene  permanente  Gase  geschehen  ist;  man 
hätte  nämlich  einfach  nur  den  Werth  von  E  für  atinosphärisebe 
Luft,  nämlich  29,272  zu  dividiren  durch  das  spezifische  Gewicht  < 
des  betreffenden  Dampfes  in  Hinsicht  der  Luft.  So  hat  man 
z.  B.  flir  Wasserdampf  nach  Gay-Lussac  das  spezifische  Ge- 
wicht zu  0,6225  angenommen;  man  wUrde  daher  fUr  diesen  Dampf 
•erhalten  R  =  47,02;<  und  könnte  dann  aus  vorstehender  Gleichung 
das  spezifische  Volumen  r,  welches  wir  oben  für  reine  gesättigte 
Dämpfe  ohne  Beimischung  von  Flüssigkeit  mit  s  bezeichnet 
haben,  berechnen.  Umgekehrt  fände  sich  dann  die  Dichtigkeit  7 
(Gewicht  der  Cubikeinheit 

.  —  JL_  J_ 

V  s 

Auf  diese  Weise  sind  denn  auch  für  Wasserdampf  die  Werthe 
von  s  und  y  in  den  altern  Tabellen  für  verschiedene  Dampf- 
spannungen berechnet  worden,  und  Na  vier  zeigte  dann  auf 
Grund  dieser  Kechnungsresultate ,  dass  man  für  Wasserdämpfe 
genau  genug  die  Dichtigkeit  y  einfach  aus  dem  Dampfdrucke 
nach  der  Formel 

y  =  a  +l:ip 


Dichtigkeit  und  spezifisches  Gewicht.  287 

berechnen  könne,  in  welcher  Formel  die  Grössen  a  und  li 
zwischen  ziemlich  weiten  Spannangsgrenzen  als  constant  anzu- 
sehen seien.  Es  ist  bekannt,  dass  Pambour  von  dieser  Formel  in 
seiner  Dampfmaschinentheorie  ausgedehnten  Gebrauch  gemacht  hat. 

Wie  schon  erwähnt  wurde,  bestätigt  aber  die  mechanische 
Wärmetheorie  diese  Sätze  keineswegs.  Wäre  diese  Annahme  rich- 
tig, so  wäre,  weil  in  der  Formel  ps  =  R  (a  -j-  {]  für  die  ver- 
schiedenen Dämpfe  der  Werth  s  durch  u  =  s  —  o  ersetzt  wer- 
den kann 

Apu  =  -4jR  («  4-  /j 
denn  das   specifische  Volumen  o  der  Flüssigkeiten  ist  gegen  das 
spezifische  Volumen  s  der  verschiedenen  Dämpfe  sehr  klein  und 
daher  bei  Näherungsrechnungen  zu  vernachlässigen. 

Hiemach  mtlsste  also  die  äussere  latente '  Wärme  Apu  bei 
den  gesättigten  Dämpfen  gleichmässig  mit  der  Temperatur  wach- 
sen, Vas  aber  weder  durch  die  empirischen  Formeln  auf  S.  283, 
noch  durch  4ie  Tabellen  bestätigt  wird,  denn  die  Differenzen  der 
Werthe  der  Columnen  5  aller  Tabellen  1  b  bis  7  b  stellen  sich 
keineswegs,  wie. es  sein  müsste,  gleich  heraus. 

Es  bleibt  daher  zur  Bestimmung  der,  angegebenen  Werthe 
kein  anderer  Weg,  als  die  Formeln  der  mechanischen  Wärme- 
theorie zu  verwenden  und  das  unterliegt  keinen  Schwierigkeiten. 

Für  verschiedene  Dampfarten  sind  nach  Obigem  für  jede 
Temperatur  und  jeden  Druck  die  Werthe  von  Apu  bekannt,  A\\\- 
dirt  man  daher  diese  Werthe  durch  den  zugehörigen  Werth  Ap^ 
so  ergiebt  sich  die  Grösse  w.  Auf  diese  Weise  sind  die  Werthe  u 
in  Col.  8  Tab.  10  für  Wasserdampf  bestimmt;  in  den  übrigen 
Tabellen  Ib  bis  7  b  ist  u  in  der  letzten  Columne  aufgeführt,  hier 
aber  auf  einem  andern,  oben  angegebenen  Wege  (S.  281),  er- 
mittelt worden. 

Ist  u  bekannt,  so  bestimmt  sich  auf  Grund  unserer  Bezie- 
hung u  =  s  —  a  leicht  das  spezifische  Volumen  s  von  reinem 
gesättigten  Dampf,  wenn  man  zu  u  das  spezifische  Volumen  a 
der  Flüssigkeit,  aus  der  der  Dampf  hervorging,  addirt.  Für 
Wasser  ist  bekanntlich  a  =  0,ooio  Cubikmeter,  und  diese 
Grösse  nehmen  wir,  wie  früher  erwähnt  wurde,  bis  auf  Weiteres 
constant  an.  Für  eine  andere  Flüssigkeit,  deren  spezifisches  Ge- 
wicht in  Hinsicht  des  Wassers  mit  e^  bezeichnet  wird,  findet  sich 
dann  das  entsprechende  spezifische  Volumen 


2S8 
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a  = 


0,0010 


Fttr  diejenigen  Flttssigkeiten,  deren  Dflmpfe  wir  nilimr 
Untersnehnng  unterworfen  haben ,  sind  aber  die  spezifischen  Ge- 
wichte nach  Pierre,  Gay-Lnssac,  Kopp,  Regnault  n.  A. 
bekannt  und  ftthren  nach  vorstehender  Formel  auf  folgende  Weitbe 
von  a:  Aether  (0,ooi3),  Alkohol  ^0,ooi3),  Aceton  ;0,ooi2;,  Chloro- 
form  (0,0006),  Chlorkohlenstoff  (0,ooo6),  Schwefelkohlenstoff  (0,oeos}. 

Ist  auf  dem  angegebenen  Wege  für  eine  bestimmte  Tempe- 
ratur bei  einem  gewissen  Dampfe  das  spezifische  Volumen  s  be- 
rechnet, so  findet  sich  dann  das  Oewicht  der  Volumeneinheit  m 
Cubikmeter),  d.  h.  die  Dichtigkeit  y  aus  der  Formel: 

1  1 


8 


tt  4-  a 


Fttr  Wasserdämpfe  finden  sich  die  Werthe  von  ^  in  Gel.  11, 
Tab.  10  aufgeführt,  und  Col.  12  enthält  ihre  Differenzen  f&r 
gleiche  Spannungszunahmen.  Man  sieht,  dass  diese  Differenzen  mit 
wachsendem  Drucke  abnehmen,  also  keineswegs  constant  rind, 
wie  es  nach  der  empirischen  Formel  von  Navier,  die  oben  er- 
wähnt wurde,  erwartet  werden  mttsste. 

Um  ttbrigens  zu  zeigen,  wie  sich  diese  nach  den  Grundsätzen 
der  mechanischen  Wärmetheorien  berechneten  Werthe  der  Dichtig- 
keit y  des  Wasserdampfes  zu  den  Werthen  verhalten^  die  man 
bisher  dafür  angenommen  hat,  ist  folgende  kleine  Tafel  berechnet 
worden. 


1 

2 

3 

! 

Druck 

des  gesättigten 

Wassepilampfes 

in  Atmosphären. 

Dichtigkeit 

y 

nach  Tab  10. 

Spezif.  Gewicht 

f 

in  Hinsicht  der 
Luft. 

Dichtigkeit 

r 

nach  der  altem    , 
Berechnungsweise.  u 

0.1 

0.0667 

0.621 

0.0688          f 

0.5 

0.3153 

,            0.633 

0.3098           ', 

1 

0.6059 

'            0.640 

0.5892          ^ 

j 

2 

1.1631 

0.648 

1.1167 

5 

2.7500 

1            0.662 

2.5841 

10 

5.2703 

0.676 

1 

4.8479 
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Die  zweite  Colnmne  enthält  die  Werthe  der  Dichtigkeit  / 
für  die  verschiedenen  in  der  ersten  Columne  angegebenen  Span- 
nungen, entnommen  der  Col.  11  der  Tab.  10.  Col.  3  giebt  das 
spezifische  Grewicht  e  des  Dampfes  in  Hinsicht  der  atmosphä- 
rischen Luft  für  gleiche  Temperatur  und  gleichen  Druck.  Die 
61.  !57)  S.  104  giebt  nämlich  für  atmosphärische  Luft  die  Dichtig- 
keit, die  mit  ^,  bezeichnet  werden  mag: 

^*       R  (273  +  t) 

Dividirt  man  mit  diesem  Werthe,  indem  man  JR  =  29,272 
setzt,  in  die  Werthe  /  der  Col.  2,  so  ergiebt  sich  das  verlangte 
spezifische  Gewicht  e ;  multiplizirt  man  hingegen  den  vorstehenden 
Ausdruck  mit  0,6225,  dem  von  Gay-Lussac  angegebenen  spe- 
zifischen Gewicht  des  Wasserdampfes,  so  folgen  die  Werthe  der 
Dichtigkeit  y  der  Col.  4,  d.  h.  die  Werthe,  die  man  bisher  für  y 
angegeben  hat. 

Col.  3  zeigt,  dass  das  spezifische  Gewicht  des  Wasserdampfes 
keine  constante  Grösse  ist,  sondern  dass  dasselbe  ziemlich  stark 
mit  dem  Drucke  wächst.  Nur  bei  kleinem  Drucke  näherten  sich 
die  Werthe  dem  von  Gay-Lussac  angegebenen  Werthe  von 
0,0225;  man  schliesst  daraus,  dass  sich  die  gesättigten  Wasser- 
dämpfe nur  bei  sehr  geringer  Temperatur  und  sehr  kleiner  Span- 
nung in  ihrem  Verhalten  dem  der  permanenten  Gase  nähern,  dass 
aber  bei  hohem  Druck,  bei  Spannungen,  wie  sie  in  Dampfkesseln 
vorkommen,  schon  sehr  beträchtliche  Abweichungen  auftreten. 
Auf  das  hier  angeführte  Verhalten  der  Wasserdämpfe  hat  Clau- 
sin s  schon  in  seiner  ersten  Abhandlung  aufmerksam  gemacht; 
eine  nähere  Prüfung  der  andern  Dampfarten,  wozu  die  ange- 
hängten Tabellen  die  Grundlagen  liefern,  ergiebt  im  Weitem, 
dass  diese  Dämpfe  ein  ähnliches  Verhalten  zeigen. 

Die  Col.  4  obiger  Zusammenstellung  giebt  die  Dichtigkeit  y 
nach  der  altem  Berechnungsweise ;  ein  Vergleich  mit  den  Werthen 
der  Col.  2  zeigt  wieder,  dass  die  Abweichungen  mit  wachsendem 
Drucke  zunehmen,  und  dass  sie  schon  bei  gewöhnlichen  Dampf- 
spannungen so  beträchtlich  sind,  dass  man  selbst  bei  technischen 
Rechnungen  von  dem  Gebrauche  der  altern  Tabellen  absehen  sollte. 

Dass  tlbrigens  die  ältere  Bestimmungsweise  wirklich  auf  un- 
richtige Werthe  für  y  führt,   ist  in  neuerer  Zeit  durch  die  Ver- 

Zenner,  Wirmetheorie.  19 
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suche  von  Täte  und  Fairbairn  ausser  Zweifel  gesetzt  worden. 
Die  Resultate  dieser  Versuche*)  ergaben  ebenfalls  eine  raschere 
Zunahme  der  Dichtigkeit  des  Wasserdampfes  mit  dem  Drucke, 
als  dies  nach  der  altem  Annahme  zu  erwarten  war,  und  wenn 
man  die  eben  gegebenen  Formeln  auf  Berechnung  dieser  Versuche 
anwendet,  so  zeigt  sich  eine  vollständig  befriedigende  Uebereis- 
Stimmung  mit  den  Resultaten  der  Versuche. 

Um  noch  zu  zeigen ,  wie  sich  die  verschiedenen  Dämpfe  bei 
der  gewöhnlichen  Siedetemperatur  (Verdampfen  unter  atmo- 
sphärischem Drucke;  verhalten,  mag  die  folgende  Zusammen- 
stellung von  Rechnungsresultaten  gegeben  werden.  Bei  der  Be- 
rechnung sind  die  Wcrthe  der  Dampftemperatur  bei  atmosphä- 
rischeni  Drucke  der  ersten  Zeile  der  Zusammenstellung  auf  S.  254 
entnommen.  Die  Werthe  der  äussern  latenten  Wärme  Apu  sind 
nach  den  empirischen  Formeln  auf  Ö.  283  berechnet ,  mit  Ans- 
nahnie  des  Werthes  für  Alkoholdämpfe,  der  aus  Tab.  3  b  durth 
Interpolation  gefunden  wurde. 


Wasser 


Aether 
Alkohol     . 
Aceton 
Chloroform 
,  Chlorkohlenstoflf 
ScbwefelkohlenstoflF 


Einzelne  der  Wcrthe  der  letzten  beiden  Columnen  sind 
durch  Versuche  bestimmt,  so  giebt  z.  B.  Gay-Lussac  das  spe- 
zifische Gewicht  in  Hinsicht  der  Luft  ftlr  Wasserdampf  0,622:  ffir 


^,  Proc.  of  the  Royal  Soc.  ISüo.  —    Phil.  Mag.  4"^  Ser.    Vol.  XXI.  - 
Civil-Eiigineer.  IS(K).  —  Civil ingenieur.  Literatur-  und  Notizblatt.  B.  6.  S.  31. 


1 

Dichtigkeit  und  spezifisches  Gewicht.  291 

Aetherdampf  2,580,  für  Alkoholdampf  1,013;  die  Abweichungen 
dieser  Werthe  von  denen  der  vorstehenden  Zusammenstellung 
erklären  sich  durch  das,  was  schon  oben  über  das  spezifische  Ge- 
wicht der  Wasserdämpfe  gesagt  wurde.  Unsere  Werthe  beziehen 
sich  auf  gesättigte  Dämpfe  bei  atmosphärischem  Drucke;  bei 
den  Versuchen  aber  waren  die  Dämpfe  wohl  in  einem  andern 
Znstande  (überhitzt).  Die  bis  jetzt  angestellten  Versuche  sind 
übrigens  keineswegs  als  sehr  zuverlässig  anzusehen. 

Das  spezifische  Gewicht,  welches  die  Chemiker  für  die  hier 
angeführten  Dämpfe  aus  dem  Aequivalentgewicht  und  Aequivalent- 
volumen  berechnen,  stimmt  nahezu  mit  den  obigen  Werthen 
überein;  man  findet  unter  Annahme  des  in  der  Chemie  adop- 
tirten  Gesetzes,  »dass  die  spezifischen  Gewichte  zweier  Stoffe  sich 
wie  ihre  Aequivalentgewichte  verhalten,«  folgende  Werthe  für 
das  spezifische  Gewicht  in  Hinsicht  der  Luft  für  Dämpfe  von : 

Wasser  (Ä^  O^]  0,02.3,  Aether  (6\  //i«  O-i,  2,502 

Alkohol  (C|  Ä,;  O-i)  lr^9:j,        Aceton  (C«  i/«  02^  2,oos 
Chlorofoim  [C^HCl,)  4,i:js,     ChlorkohlenstoflF  (Cj  C%  5,3:t2 
SchwefelkohlenstoflF  [C\  S^)  2,631. 

Die  hier  angegebenen  Werthe  gelten  ohne  Zweifel  nur  für 
Dämpfe  im  überhitzten  Zustande,  d.  h.  für  Dämpfe,  die  weit  vom 
Condensationspunkte  entfernt  Hegen,  in  ihrem  Verhalten  also  dem 
der  permanenten  Gase  nahe  kommen,  während  die  vorhin  gege- 
benen Werthe  für  gesättigte  Dämpfe  gültig  sind  und  zwar 
für  Dämpfe  von  atmosphärischem  Drucke. 

Immerhin  sind  die  Differenzen  nicht  sehr  bedeutend,  so  dass 
man  für  solche  Dämpfe,  für  welche  keine  Beobachtungen  über 
die  Verdampfungswärme  r  vorliegen ,  diesen  Werth ,  sowie  die 
innere  und  äussere  latente  Wärme,  q  und  Apu,  näherungsweise 
bestimmen  kann. 

So  findet  sich  z.  B.  für  Kohlensäuredämpfe,  aus  deren  che- 
mischer Zusammensetzung  das  spezifische  Gewicht  in  Hinsicht  der 
Luft  B  =  1,524.  Bei  0^'  C  ist  der  Druck  der  Kohlensäure  (Tab.  9 
20906,0  Millimeter  Quecksilbersäule  oder  35,40a  Atmosphären;  bei 
gleichem  Drucke  und  gleicher  Temperatur  ist  aber  die  Dichtig- 
keit y  der  Luft  45,782;  hieraus  folgt  die  Dichtigkeit  des  Kohlen- 
säuredampfes bei  0^  C  ey  =  09. 772  und  daher  das  spezifische 
Volumen  desselben 
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1 

<?=--=  0,0143 

ey 

Das  spezifische  Gewicht  der  flüssigen  Kohlensäare  wd 
aber  bei  0^  C  zu  0,83  angenommen,  daher  würde  ihr  spezifische» 
Volumen  a  =  0,ooi2  sein  und  hiemach  der  Werth 

2/  =  r  —  a  =  0,0131 

gültig  für  Kohlensänredämpfe  bei  0^  C ;  nun  ist  aber  nach  Tab.  9 
für  die  gleiche  Temperatur 


=  6397,22  und  ^-  =  5534,35 


r 

u  u 


und  hiemach  fände  sich,  wenn  diese  beiden  Werthe  mit  dem 
gefundenen  Werth  von  u  niultiplizirt  werden ,  die'  VerdampfangB- 
wäime  für  gesättigte  Kohlensäuredämpfe  von  0  <>  C  :  r  =  83,80; 
femer  die  innere  latente  Wärme  ^  =  72,50,  sowie  die  äussere 
latente  Wärme  Apu  =  r  —  ^  =  \  1,30. 

Auf  ähnlichem  Wege  lassen  sich  die  angegebenen  Wärme- 
mengen auch  für  Quecksilberdämpfe  annäherangsweise  bestimmen. 
Das  spezifische  Gewicht  der  Que<;ksilberdämpfe  in  Hinsicht  Luft 
setzt  man  bekanntlich  e  =  6,970;  das  spezifische  Gewicht  des 
flüssigen  Quecksilbers  in  Hinsicht  des  Wassers  ist  13,6;  daher 
das  spezifische  Volumen  des  flüssigen  Quecksilbers  a  =  0,ooooT; 
hingegen  berechnet  sich  das  spezifische  Volumen  t?  für  Queck- 
silberdämpfe  von  360«  C  und  (nach  Tab.  8)  für  den  Druck  von 
797,74  Millimeter  Quecksilbersäule  nahezu  atmosphärische  Pres- 
sung) V  =  0,244S7.  Wir  können  daher  für  diese  Dämpfe  bei  dem 
angegebenen  Drucke  setzen  u  =  s  —  a  =  0,2448. 

Für  den  angenommenen  Druck  giebt  aber  Tabelle  8 

-    =  294,90  und  —  =  269,38:  daher  folgt 

die  Verdampfungswärme  r  =  72,21 

die  innere  latente  Wärme  •  q  ==  65,94 

und  die  äussere  latente  Wärme  Apu=    6,27. 

Wenn  auch  die  im  Vorstehenden  für  Kohlensäure-  und  Queck- 
silberdämpfc  angegebenen  Werthe  der  Wärmemengen  r,  q  und  Apu 
nur    Näherungswerthe    sind    und    keineswegs   für   weitergehende 
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Untersnchnngen  verwendet  werden  dürfen,  bevor  ihre  Richtigkeit 
nicht  durch  Versuche  festgestellt  ist,  so  führen  sie  doch  zu  dem 
Schlüsse,  dass  diese  Dämpfe  hinsichtlich  der  Grösse  der  Ver- 
dampfungswärme durchaus  nicht  an  den  Grenzen  stehen,  wie  das 
hinsichtlich  der  für  dieselben  geltenden  Beziehung  zwischen  Druck 
und  Temperatur  der  Fall  ist;  vielmehr  steht  unzweifelhaft,  was 
die  Wärmemenge  betriflft,  welche  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit 
zum  Zwecke  der  Verdampfung  unter  constantem  Drucke  zugeführt 
werden  muss,  unter  allen  Flüssigkeiten  das  Nasser  obenan. 

Die  Bechnungen,  auf  welche  die  mechanische  Wärmetheorie 
führt,  wenn  es  sich  darum  handelt,  für  eine  gewisse  Art  von  ge- 
sättigtem Dampf  für  einen  bestimmten  Druck  das  spezifische 
Volumen  v  oder  die  Dichtigkeit  y  zu  bestimmen,  sind  sehr  weit- 
läufig, wie  obige  Bestimmungen  zeigen.  Man  würde  daher, 
wenn  man  häufig  in  die  Lage  käme,  die  Werthe  v  und  y  für 
einen  gewissen  Druck  p  angeben  zu  müssen,  bis  auf  Weiteres 
empirische  Formeln  aufstellen  und  zur  Bildung  solcher  Formeln 
liefern  die  angehängten  Tabellen  das  vollständige  Material. 

Wir  begnügen  uns  hier,  weil  das  vorläufig  noch  für  tech- 
nische Zwecke  vollständig  genügt,  mit  der  Aufstellung  einer  sol- 
chen empirischen  Formel  speziell  für  gesättigten  Wasser  dampf. 
Es  wurde  schon  erwähnt,  dass  man  bis  jetzt  für  solchen  Dampf  fast 
allgemein  zur  Berechnung  der  Dichtigkeit  y  die  Naviersche  Formel 

y=a  +  lip 

angewandt  hat,  in  welcher  Formel  a  und  i^  zwei  constante  Grössen 
sind.  Man  wusste  aber,  dass  diese  Gleichung  selbst  die  Dichtig- 
keit, wie  sie  sich  nach  der  altem  Bestimmuugsweise  ergab,  nicht 
genau  wieder  giebt,  und  hat  daher  für  Hochdruckdämpfe  bei 
technischen  Rechnungen  nach  Pambour  andere  Werthe  für  die 
Constanten  a  und  fi  benutzt  als  t\ir  Tiefdruckdämpfe.  Die  Ta- 
belle 10  lehrt  aber,  dass  selbst  dieser  Ausweg  nicht  genügt;  die 
Differenzen  der  Werthe  von  y  (Col.  11  und  12,  Tab.  10)  nehmen 
bei  gleichen  Spannungszunahmen  der  Art  ab,  dass  man  nur 
zwischen  nahe  bei  einander  liegenden  Spannungsgrenzen  von  der 
Navier'schen  Form  Gebrauch  machen  könnte;  besser  ist  es  daher, 
diese  Formel  durch  eine  neue  zu  ersetzen ,  welche  die  Werthe  von  y 
giebt,  wie  sie  sich  nach  der  mechanischen  Wärmetheorie  ergeben  und 
die  gleichzeitig  für  alle  vorkommenden  Dampfspannungen  gilt. 


2*i 


•   .1  ■. -1  A-^ATZ-iTTt^ 


'; 


;  -(;*:'  suläin:  triwrt  rüai:  die  Grr«^?<-  #  aid^  Ai^eirie  mkkä 
z'-i:»;Ji'/ri;r^u  br.-'rk  y/  aU  OrdiDai»-  auf.  -*-[•  crrie«  ^chemtCmn, 
di<:  if'fi  i«i  \Witi-ni  die  Curre  i.ODnanler 
•Aer:«:.  I-^i'r  Ol^richau;:  //  =  /  *  dieser  C 
reifjeiij  ^e»iitti;rterj  Dampf  ohne  Beiiuisdiiai 
iii)^M  i»ir'/i  a'jf  the^>retiH:h€;iu  We^^e  noch  nk-ht  aMex<x.  e$  tat 
Heh  fjjir  a(>er  .er;:€lHrii.  rlass  wahra-beinlich  xlcr  ira.<¥^sejüaxpf  diae 
Olek'huii;^  Viii  fol;:erid<-r  Komi  kt 

woUfi  A  eine  eonMante  ('fTii>>e  nnd  zwar  h  =  l.«*4*  i«<  nd& 
f.'onütante  />;*i"  ^^  I.T'U  f^setzt  werden  «^»11,  wenn  der  DnAf 
in  Atrno«>pliären  an^^enoinmen  wird. 

S/:bon  auf  .S.  1 1'$  wnrde  ;:ezei^.  welche  Wicbt^rkcit  tfok 
die**eH  Oeffefz  der  Aenderung  des  Drucken  mit  dem  Vi>inMi  W 
|K:riiianenten  GaKen  hat:  ea  ist  daher  gar  niebt  anwahrsehcnSck, 
da*iH  diet^eH  Oenetz  auch  bei  reinen  gesättigten  Dämpfen  eise  kff- 
vorra^^cndc  Itfille  npielt. 

KrH'ftzt  man  in  vorHtebender  Gleichung  ^  dareh  \  :  y  f» 
Hf'hreibt  »ie  Hieb  auch  in  der  Form : 

-  m 

y  =  up  " 

wobei ,  wenn  />  in  Atniospliären  eingesetzt  wird.  «  =  o.tiiirii  nni 
1  :  n  ■  r  0,o:to:t  int. 

Wie  genau   diene   F<irniel  die  Werthe  von 
wiedergiebt,  zeigt  folgende  Zusammenstellung. 


;•  nach  Tab.  I» 


Dichtigkeit  des  gesättigten  WaaaerdampfM : 


Druck        I 

»"  I     nucli 

AtiiioHpnUrcii  i  (•),  21*.) 


7 


Druck 

nach  Tab.  U)     .        »n,  . 
Col.  11         Atme  »Sphären 


•* 
/ 


nach      nach  Tab.K'i 
Gl.  219  [      Col.  11  J 


0.:» 

I 

2 

\\ 

\ 


O.IWMi 
1.102 
1.701 
2.22t» 


().:n5 

0.1)00 
1 . 1 0.i 
1.702 
2.2MO 


10 
12 

1 ) 


3.202 

3.263 

4.274 

4.274 

5.37« 

5.270 

6.255 

6.254 

7.229 

7.228 
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Man  kann  hiernach  bei  Wasserdampf  ohne  Bedenken  von 
Fbnnel  (219)  Gebrauch  machen;  auch  für  andere  Dampfarten 
lisst  sich  dieselbe  Form  der  Gleichung  benutzen,  wenn  man  für 
dieselben  die  Constanten  a  und  n  bestimmt,  was  nach  unsem 
Tabellen  sehr  leicht  ausführbar  ist. 


Aufstellung  der  Hauptgleichungen  für  Dampf- 
und Flüssigkeitsmischungen. 

In  einem  Gefässe  sei  die  Gewichtseinheit  einer  Mischung 
TOD  Flüssigkeit  und  Dampf  eingeschlossen;  x  sei  das  Gewicht 
der  Dampfmenge ,  sonach  (1  —  x)  das  Gewicht  der  Flüssigkeit ; 
bezeichnet  t  die  Temperatur  der  Mischung,  so  ist.  weil  der  Dampf, 
wegen  der  Anwesenheit  von  Flüssigkeit,  aus  der  er  hervorginge 
getöttigt  ist,  auch  der  Druck  p  bekannt.  Das  Volumen  v  der 
Mischung  ist  dann  nach  Gl.   (208]  S.  272: 

0  =z=  XU  4-  o 

in  welcher  Formel  wir  das  spezifische  Volumen  a  der  Flüssigkeit 
als  constant  annehmen  und  den  Werth  u  als  eine  Funktion  der 
Temperatur  t  oder  des  Druckes  p  ansehen. 

Wir  vergleichen  nun  die  Wärmemenge,  welche  in  der 
MiiM^bung  enthalten  ist,  mit  derjenigen  der  Gewichtseinheit  Flüssig- 
keit von  0^  Temperatur.  Bezeichnet  y,  wie  früher,  die  Flüssig- 
keitswärme, so  ist  der  in  den  (1  — x)  Kilogrammen  Flüssigkeit 
enthaltene  Mehrbetrag  an  Wärme  ^  verglichen  mit  dem  gleichen 
(iewicht  Flüssigkeit  von  0^ 

[\—x]q 

hingegen  ist  für  die  Dampfmenge  x,  verglichen  mit  x  Kilogramm 
Hüssigkeit  von  ü^,  der  Mehrbetrag  an  Wärme: 

xJ 

wobei  /  die  Dampfwärme  darstellt  (vergl.  Ö.  270). 

Hieraus  findet  sich  nun  der  Mehrbetrag  an  Wärme  der 
ganzen  Mischung,  verglichen  mit  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit 
von  0^  Temperatur: 


29(>  VoD  den  gesätti|^ii  Dimpfen. 

\  —  x.q  +  zJ 
oder 

q  -{-  X  J — q 

Nun  ist  aber  die  Differenz  /  —  q]  nmch  61.  :'206]  S.  271 
nichts  anderes,  als  die  innere  latente  Wärme  q^  soiuieh  sdrahl 
sich  vorstehender  Aasdmck  auch  in  der  einfachem  Form: 

q  +  TQ 

Nehmen  wir  nun  an .  es  seien  mit  dieser  Mischnng  irgend 
welche  Aendemngen  vorgenommen  worden,  es  sei  im  Anfange 
die  spezifische  Dampfnienge  xi ,  die  Temi>eratar  f^  gewesen  nod 
^1  nnd  ^1  seien  die  der  Temperatur  ^i  entsprechenden  Weithe 
von  q  und  q,  so  war  im  Anfange  der  angegebene  VTännettberschan: 

Beim  IJebergange  ist  sonach  die  in  der  Mischung  enthalteoe 
Wärmemenge  um 

q  —  y,  +^^^  —  ^-1^1 

vermehrt  worden ;  dieser  Werth  ist  aber  offenbar  identisdi  mit 
der  Veränderung  f' — (\  der  Innern  Arbeit,  dieselbe  in 
Wärmeeinheiten  gemessen;  man  erhält  daher  die  Gleichung: 

A    r  —  T\    =  y  —  y,  -I-  xQ  —  a-,  ^, 

und  wenn  man  zum  Differential  übergeht: 

AdU=dq  +  d[xQ  [m 

Diese   Gleichung,    in  welcher  man  überdies   dq  durch  cdi 
ersetzen  könnte  und  in  welcher  die  Fltissigkeitswärme  q  und  die 
innere  latente  Wärme  q  nach  den  Angaben  auf  S.  262  nnd  S.  2S2 
als   Funktionen   der  Temperatur  bekannt  sind,   ^ebt  das  Mittel 
an  die  Hand,    für  irgend  welche  Zustandsänderung  die  Aen- 
derung  der  Innern  Arbeit  zu  bestimmen ;  freilich  gilt  die  Gleichung, 
wie  das  auch  mit  den  weitern  Formeln,    die  wir  zunächst  ent- 
wickeln werden ,    der  Fall  ist ,   nur  so  lange ,   als   der  Dampf  im 
gesättigten   Zustand  ist ,    so  lange  überhaupt  neben  Dampf  auch 
noch  Flüssigkeit  vorhanden  ist;  mit  andern  Worten,  so  lange  der 
Druck  p  nur  als   Funktion   der  Temperatur    /    angesehen  wer- 
den  kann. 
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Bemerkenswerth  ist,  dass  die  vorstehende  Formel  sich  auf 
elementarem  Wege  ableiten  Hess,  ohne  dass  es  nöthig  war,  auf 
die  allgemeinen  Formeln  des  ersten  Abschnittes  znrtlckzugreifen. 

Nehmen  wir  nun  im  Weitern  an ,  dass  während  der  voraus- 
gesetzten Zustandsänderung,  bei  der  Ausdehnung  der  Masse  um  dv 
die  äussere  Arbeit  dL  verrichtet  worden  ist,  so  findet  sich  die 
Wärmemenge  dQ,  die  dabei  der  Mischung  mitzutheilen  war: 

dQ  =  A[dU+dL)  (221) 

wie  es  schon  auf  S.  26  angegeben  wurde. 

Die  beiden  Gleichungen  (220)  und  (221]  liefern  nun  im 
Verein  mit  dem  Vorhergehenden  das  Mittel  unter  allen  Ver- 
hältnissen, mögen  die  Zustandsänderungen  auf  umkehrbarem  oder 
nicht  umkehrbarem  Wege  erfolgen,  das  Verhalten  dier  Dampf- 
nnd  Flttssigkeksmischungen  bei  Wärmemittheilung  und  Volumen- 
änderungen irgend  welcher  Art  zu  verfolgen. 

Für  den  Fall ,  dass  die  Zustandsänderungen  auf  umkehrbarem 
Wege  erfolgen,  welcher  Fall  zunächst  näherer  Prüfung  unter- 
worfen werden  soll,  lässt  sich  der  Werth  der  äussern  Arbeit  dL 
nach  der  Darstellung  auf  S.  35  durch  pdv  ersetzen;  die  Substi- 
tution dieses  Werthes  und  des  Werthes  dZT  nach  61.  (Zy8)  in 
Gl.    (2211  giebt  dann: 

dQ  =  dq  + d  [xq)  +  Apdv  (222) 

Diese  Gleichung  lässt  sich  aber  in  sehr  verschiedene  Formen 
bringen,  je  nachdem  man  mit  Htllfe  der  Gl.  (208)  die  spezifische 
Dampfmenge  x  durch  das  spezifische  Volumen  v  der  Mischung 
ersetzt  oder  v  durch  x  ausdrückt  und  je  nachdem  man  die  Werthe 
q  und  Q  als  Funktionen  der  Temperatur  t  oder  als  Funktionen  * 
des  Druckes  p  auffasst. 

Die  wichtigsten  der  angedeuteten  Umformungen  sollen  hier 
zunächst  angegeben  werden ;  wir  gelangen  dann  auf  Gleichungen, 
die  zwar  identisch  sind,  unter  denen  wir  dann  aber  bei  Lösung 
verschiedener  Probleme  diejenige  herausgreifen ,  die  am  leichtesten 
zum  Ziele  fuhrt. 

Erste  Umformung.  Bestimmt  man  aus  Gl.  (208  die 
spezifische  Dampfmenge  x,  so  findet  sich: 

V  —  (J 
X  =  

H 


29  S  Von  den  gesättigten  Dämpfen. 

Die  Substitution  in  61.  (222)  giebt  dann: 


I 


dQ 


=  rfy  +  c?  j—  ,ü  —  o)  I  +  Apd 


Fuhrt  man  die  angedeutete  Differentiation  aus,   indem  mu 
q  und  ^  :  t<  als  Funktionen  von  p  ansieht,  so  findet  sich:- 

oder  wenn  man  im  zweiten  Gliede  nach  Gleichung  (205;  S.  271 
Q  =  r  —  Apu  einsetzt: 


dQ=  -^L  — i-(T+-^  v\dp  +  —  dn 


223i 


und  diese  Gleichung  ist  es,  die  als  das  Resultat  der  ersten 
Umformung  angesehen  werden  soll. 

Vergleicht  man  diese  Formel  mit  der  allgemeinen  61.  121 

dQ  =  A  [Xdp  +  Ydt 

die  i?jir  auf  S.  39  für  Körper  jeder  Art  aufgestellt  haben,  so  er- 
geben sich  leicht  die  beiden  Werthe  X  und  Y,  die  früher  all- 
gemein als  Funktionen  von  p  und  r  hingestellt  wurden,  für  Dampf- 
und Flüssigkeitsmischungen : 


oder 


und 


AX  =  ^r-\  q  —  a  '— h  <?  •  -^ 


AY=—  225 1 

u 


Die  letztere  Gleichung  für  Y  ist  schon  oben  auf  S.  273  gegeben 
worden;  Gl.  (224)  ergiebt  nun  aber  auch  die  Bedeutung  von  X; 
man  kann  sonach  diesen  Werth  für  ein  gegebenes  Volumen  r  der 
Mischung  für  jeden  Druck  p  und  jede  Temperatur  t  berechnen. 
Da  unsere  Tabellen  den  Werth  von  ^  :  w  für  verschiedenen  Druck 
angeben ,   so  Hesse  sich  leicht  der  Differentialquotient  von  g  :  n 
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in  Hinsicht  p  bestimmen;  aus  Tabelle  10  erkennt  man  ohne 
Weiteres,  dass  dieser  DiflFerentialquotient  bei  Wasserdampf 
80  langsam  mit  dem  Drucke  wächst  (s.  die  Differenzen  in  Col.  10) , 
dass  man  ihn  bei  Näherungsrechnnngen  innerhalb  gewisser  Grenzen 
sogar  constant  annehmen  könnte.  Uebrigens  findet  sich  auch, 
wie  leicht  zu  verfolgen  ist,  durch  Differentiation  von 61.  (213)  S.275 


i(l)-^^wK'-f] 


wonach  sich  dieser  Werth   unter  Zugrundelegung  von  Gl.   (187) 
S.  257  fllr  jede  Temperatur  genau  berechnen  Hesse. 

Was  feiner  den  Differentialquotienten  -^  betrifft ,   so  schreibt 

sich  dieser  auch  <^  '•  -^^    wobei    für    die    betreffende    Flüssigkeit 

die  spezifische  Wärme  c  =  -^  nach  den  auf  S.  262  für  q  ange- 
gegebenen Gleichungen  leicht  zu  ermitteln  ist. 

Zweite  Umformung.  Differentiirt  man  die  Gleichung  (208), 
die  oben  S.  272  für  das  spezifische  Volumen  der  Mischung  an- 
gegeben wurde,  so  folgt,  weil  wir  o  als  constant  ansehen: 

dv  =  d[xu) 
und  daher 

Apdv  =  Apd  [xu, 

und  hieraus  nach  einem  bekannten  Satze  der  Differentialrechnung : 

Apdv  =  Ad  [pux]  —  Axudp 

Substituirt  man  diesen  Werth  in  Gl.   (222),  so  folgt 

dQ  =  dq  -{-  d  Ixq)  -^  Ad  [xpu]  —  Axudp 

Das  zweite  und  dritte  Glied  der  rechten  Seite  dieser  Glei- 
chung lässt  sich  aber  in  eines  zusammenziehen,  wenn  man  für 
Q  -h  Apu  die  Verdampfungswärme  r  einführt;  beide  Glieder 
lassen  sich  dann  durch  d  [xr]  ersetzen.  Für  das  letzte  Glied 
findet  sich  femer  nach  Gl.  (212)  S.  274 


hiernach  endlich: 


X  T 

Axudp  =  —  dt 
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dQ  =  dq  +  d  (xrj  —~dt  (226 

und  in  dieser  Form  ist  die  Gleichung  zuerst  von  Clansins  auf- 
gestellt worden;  sie  schreibt  sich  tlbrigens  noch  etwas  einfacher 
in  folgender  Art: 

dQ  =  dq+Td^\  i227 

denn,  wenn  man  hier  die  im  zweiten  Gliede  angedeutete  Diffe- 
rentiation ausführt ,  kommt  man  leicht  auf  die  Form  der  vorher- 
gehenden Gleichung. 

Dritte  Umformung.  Ersetzen  wir  in  Gl.  (226)  den  Werft 
dq  durch  cdt  und  führen  wir  die  im  zweiten  Gliede  angedeutete 
Differentiation  aus,  so  folgt: 

dQ  =  cdt-\'rdx  -{-  xdr  — x  -=dt 

oder  rechts  xcdt  addirt  und  subtrahirt  und  die  Glieder  ent- 
sprechend geordnet: 

dQ=  (1  —x)  cdt  +  rdx  +  xlc+^^—  ~\dt 
Bezeichnen  wir  den  Werth: 


V  +  di-'r} 


mit  //,   welcher  Werth  offenbar  nur  eine  Funktion  von  f  ist,  so 
ergiebt  sich : 

dQ=  [\  —  XI  cdt  +  rdx  +  xhdt  (22S; 

In  dieser  Form  findet  sicn  die  Gleichung  ebenfalls  zuerst 
bei  Clausius;  das  erste  Glied  (1  — x)  cdt  der  rechten  Seite 
stellt  denjenigen  Theil  der  mitgetheilten  Wärmemenge  dQ  dar, 
welcher  zur  Temperaturerhöhung  dt  der  vorhandenen  Fltissig- 
keitsmenge  (1  — x]  verbraucht  wird;  gleichzeitig  geht  aber  auch 
die  FlUssigkeitsmenge  dx  in  Dampf  über  und  fordert  dazu  die 
Wärmemenge  rdx,  welcher  Werth  das  zweite  Glied  bildet: 
endlich  repräsentirt  xhdt  den  Theil  von  c/Q,  welcher  auf  die 
vorhandene  Dampfraenge    übergeht:    der  Gewichtseinheit   Dampf 
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entspricht  die  Wärmemenge  hdt  und  daher  spielt,  wie  Clausius 
schon  hervorhebt  der  Werth: 

die  Rolle  einer  Art  von  spezifischer  Wärme ;  hdt  ist  die  Wärme- 
menge, welche  der  Gewichtseinheit  Dampf  bei  der  Ausdehnung 
der  Masse  Mm  dv  mitgetheilt  werden  muss,  damit  der  Dampf 
nach  der  Erwärmung  um  dt  sich  wieder  im  gesättigten 
Zustande  befinde. 

In  der  Folge  werden  wir  von  der  Gl.  (222)  besonders  unter 
derjenigen  Form  Gebrauch  machen,  in  welche  sie  durch  die  er^ 
und  zweite  Umformung  übergeführt  wurde;  es  darf  aber  beim 
Gebrauche  dieser  Gleichungen  nie  aus  dem  Auge  verloren  werden, 
dass  sie  ausdrücklich  nur  dann  Gültigkeit  haben,  wenn  die  Zu- 
standsänderungen  auf  umkehrbarem  Wege  erfolgen.  Ist  w  ä  h  r  e  n  d 
der  Aenderungen  der*  äussere  Druck  vom  Dampfdruck  ver- 
schieden, so  muss  man  auf  die  allgemeinen  Formeln  220)  und 
(221)  zurückgreifen.  Wir  werden  unten  durch  Lösung  einer 
Reihe  von  verschiedenen  Problemen  den  Gebrauch  der  Gleichungen 
näher  darlegen. 

Es  bleibt  nun  noch  die  Frage  zu  beantworten,  in  welche 
Form  die  beiden  Hauptgleichungen  I  u.  11  (S.  77)  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  übergehen,  wenn  man  sie  auf  Dampf-  und 
Flüssigkeitsmischungen  anwendet  und  ob  diese  Gleichungen  durch 
das  oben  Gegebene  bestätigt  werden. 

Die  erste  Hauptgleichung  I  S.  77  lautete :  • 

ldY\       IdX 


dpi       \dvj 


\dp 

Nach  61.  (224;  und  (225)  ist  aber  Y  und  X  gegeben;  durch 
die  Ausführung  der  angedeuteten  Differentiation  erhält  man: 

\dp}        A  dp\  u  f  \dv  f        A  dp\  u  f 

Ersetzt  man  im  erstem  Ausdrucke  r  durch  Q-\-ApUj  so 
ergiebt  sich  sofort  für  die  Differenz  der  beiden  Differentialquo- 
tienten Eins,  wie  es  die  erste  Hauptgleichung  ausspricht. 

Die  zweite  Hauptgleichung  II  S.  77  lautete: 
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'^'-H''^--m 


Da  aber  bei  Dampf-  und  FlUssigkeitsmisehungen  die  Tnnpe- 
ratur  t  nur  eine  Funktion  vom  Drucke  />,  also  vom  Volumen 
unabhängig  ist,  so  folgt  hier 

elf 


und  daher 


Q  - " 


r  =  (.  + ,  ^' 


oder  wenn  man  a  -\-  t  durch  T  ersetzt  und  für  5'  die  Gl.  (225 
benutzt : 

1/  (if 

und  diese  Formel,  in  welche  also  die  zweite  Hauptgleiehung  bei 
Dampf-  und  Flüssigkeitsmischung  übergeht,  ist  dieselbe,  die 
wir  schon  oben  auf  S.  274  unter  No.  212  gegeben  und  besprochen 
haben. 


Von  der  isothermischen  und  iso  dynamischen  Curve 

der  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischungen  und  über 

4ie   „Curve   constanter  Dampfmenge". 

Fig.  33.  Das  Volumen  s  der  Gewichts- 

einheit eines  gesättigten  Dampfes 
ohne  Beimischung  von  Flüssigkeit 
ist  nach  Früherem  durch  den  Druck 
p  oder  die  entsprechende  Tempe- 
ratur vollständig  bestimmt.  Trägt 
man  das  spezifische  Volumen  s 
als  Abscisse  Os  (Fig.  33;  und  den 
Druck  p  als  Ordinate  auf,  so  liegt 
der  entsprechende  Punkt  c  in  einer 
Curve  J)I)[,  die  ich  schon  oben 
als    )Cur\'e    constanter    Dampf- 
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menge«    bezeichnet    habe:    da   hier    zunächst   gesättigter   Dampf 
«kne  Beimischung  von  Flüssigkeit  angenommen  wurde,    so   ent- 
ipricht  die  Curve  1)1)  der  Dampfmenge  von  einem  Kilogramm. 
Die  Curve  entspricht  wahrscheinlich  der  Gleichung. 

ps^  =  Const. ; 

ich  habe  auf  8.  294'  gezeigt,  dass  wenigstens  für  Wasserdampf 
diese  Gleichung  für  das  spezifische  Volumen  s  und  die  Dichtig- 
keit y  =  \  :  s  auf  Werthe  führt,  die  in  überraschender  Weise  mit 
den  auf  anderm  Wege  bestimmten  übereinstimmen. 

Nehme  ich  nun  von  der  gleichen  Dampfart  eine  Mischung 
and  zwar  ebenfalls  eine  Gewichtseinheit  an,  so  wird,  wenn  die- 
selbe JT  Kilogramm  Dampf  enthält,  das  Volumen  v  sein,  nach 
Gl.   20S;    S.  272: 

t  =  XU  +  o 

and  dieses  Volumen  wird  sich  bei  gleichem  Drucke  j)  jederzeit 
kleiner  als  s  herausstellen;  trägt  man  daher  Oc=v  als 
Äbsd8se  und  p  als  Ordinate  auf  (Fig.  33) ,  so  liegt  der  Punkt  x 
jederzeit,  wenn  der  Dampf  gesättigt  und  mit  Flüssigkeit  gemischt 
ist.  in  dem  Baume  zwischen  der  Curve  DD  und  den  Coordinaten- 
aien;  sobald  bei  irgend  welchen  Zustandsänderungen  die  Curve 
DD  öberschritten  wird,  so  ist  das  ein  Zeichen,  dass  der  Dampf 
in  den  überhitzten  Zustand  übergeht.  Mit  dem  Ueberschreiten 
dieser  Curve  hört  aber  die  Anwendbarkeit  der  allgemeinen  Glei- 
thougen.  die  oben  für  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischungen  aufge- 
stellt worden  sind,  auf.  Da  wir  es  aber  zunächst  nur  mit  dem 
Verhalten  solcher  Mischungen  hier  zu  thun  haben ,  mit  andern 
Worten ,  da  wir  zunächst  nur  Dämpfe  im  gesättigten  Zustand 
voraussetzen,  so  werden  wir  bis  auf  Weiteres  annehmen  müssen, 
dass  bei  den  mit  der  Mischung  vorzunehmenden  Operationen  die 
Grenzcurve  DD  nicht  tiberschritten  wird. 

Unter  isothermischer  Curve  haben  wir  diejenige  Curve  ver- 
standen, welche  die  Aenderungen  des  Druckes  mit  dem  Volumen 
angiebt.  wenn  die  Temperatur  t  während  der  Zustands- 
ättderangen  constant  erhalten  wird.  Da  nun  aber  bei  Dampf- 
nod  Flüs.sigkeit8mi8chungen  der  Druck  p  nur  von  der  Temperatur 
abhängt,  »o  ist  bei  den  angenommenen  Aenderungen  auch  der 
Druck  constant,  und  daher  ist  die  isothermisclie  Curve  der  Dampf- 
nod  Flttssigkeitsmischungen  eine  gerade  Linie,  welche  der 
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Abscissenaxe  parallel  läuft.  Wegen  der  Unveriiidaiidh 
keit  der  Temperatur  Bind  dann  auch  die  von  ihr  abhSngiga 
Werthe  u,  q,  q  und  r  constant ;  geht  sonach  das  Volnmen  «^  ii 
V  und  die  spezifische  Dampfmenge  xi  in  x  über ,  so  ergiebt  die 
Kechteckfläche  v^vxxi  'Fig.  33)  die  äussere  Arbeit,  welche  von 
der  Masse  verrichtet  wird;  die  Arbeit  ist: 

L  =  \pdD=p  (t?— r,) 

oder  wenn  man  setzt: 

V  =  XU  -\-  o  und  f ,  =  X,  w  +  a 

L  =pu  [Jr  —  x^)  :23ö) 

Die  Veränderung  der  innern  Arbeit  findet  sich  dann  nach 
Gl.  (220)  S.  296,  weil  dq  =  0  und  q  constant  ist: 

U—ir^  =  ^  (x  —  x^)  [23i:; 

und  daher  die  Wärmemenge ,  welche  bei  dieser  Ueberftlhrung  der 
Masse  von  aussen  mitgetheilt  werden  muss: 

Q==A  [U-  U,^L)  =  [Q+Apu)   [x  —  x,] 

oder  nach  der  Beziehung  (205)  S.  271 

Q  =  r'\x  —  x^]  (232; 

I 

wie  sich  auch  durch  Integration  der  61.  (227)  hätte  direct  finden 
lassen. 

Wäre  die  Ausdehnung  so  weit  fortgesetzt  worden,  bis  alle 
Flüssigkeit  in  Dampf  verwandelt  war,  so  entspricht  der  Punkte 
der  Curve  DD  dem  Endzustande  und  in  vorstehenden  Formeln 
wäre  einfach  x  =  \  zu  setzen.  Wollte  man  aber  jetzt  Volumen- 
vergrösserung  und  Wärmemittheilung  noch  weiter  bei  constanter 
Temperatur  fortsetzen,  so  würde  die  isothermische  Curve  von  nun 
an  einen  andern  Verlauf  nehmen  und  würde,  vorausgesetzt  da&s 
überhitzte  Dämpfe  sich  genau  wie  permanente  Gase  verhalten, 
eine  durch  den  Punkt  c  gehende  gleichseitige  Hyperbel  sein. 
(Vergl.  S.  121.) 

Die  vorhin  angegebenen  Formeln  gelten  natürlich  auch  fftr 
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Dampf-  und  Flttssigkeitsmischungen ,  wenn  die  Masse  bei  con- 
ttanter  Temperatur  vom  Volainen  v  auf  v^  comprimirt  wird,  dann 
Bimmt  die  Dämpfmenge  von  x  auf  xi  ab  (Condensation) .  61.  [230] 
pebt  dann  die  Arbeit  der  Gompression,  Gl.  (23 Ij  die  Vermin- 
denmg  der  innem  Arbeit  und  61.  (232)  giebt  die  Wärmemenge, 
die  bei  dem  Uebergange  abzuleiten  ist. 

Wir  haben  nun  auch  den  Verlauf  der  isodynamischen 
Curve  zu  untersuchen,  welche  Curve  die  Druckänderungen  an- 
giebt,  wenn  die  innere  Arbeit  constant  ist. 

ffier  ist  in  61.  (220)  dU=0;  man  hat  daher 

dq  -{-  d  [xq]  =  0 

and  hieraus  durch  Integration,  wenn  die  der  Anfangstemperatur  ^ 
entsprechenden  Werthe  von  x ,  q  und  q  mit  x^ ,  q^  und  Qi  be- 
zeichnet werden: 

q  —  q^  -{-  XQ  —  x^Q^  =0  (233) 

Diese  61eichung  löst  in  Verbindung  mit  den  beiden  Formeln 

V  =  XU  '\-  a  und  v^  =  x^u^  -{-  o 

die  vorgelegte  Frage;  man  erhält  zwar  nicht  die  61eiehung  der 
Corve  in  der  gewöhnlichen  Form,  so  dass  man  direct  aus  dem 
gegebenen  Werthe  des  Volumens  v  den  zugehörigen  Druck  p  be- 
rechnen könnte,  doch  kann  man  leicht  den  Verlauf  der  Curve 
verfolgen. .  Ist  nämlich  fUr  den  Anfangszustaud  die  spezifische 
Dampfmenge  x^  und  die  Temperatur  ^  gegeben,  so  ist  zunächst 
auch  der  Druck  p^  und  damit  auch  nach  frühem  Sätzen  u^  be- 
kannt :  hieraus  bestimmt  sich  dann  aus  v^  =  x^u^  +  o  das  Vo- 
hunen  im  Anfange.  Denkt  man  sich  nun  die  Masse  auf  dem 
angenommenen  Wege  in  einen  andern  Druck  p  übergegangen,  so 
ist  fiir  diesen  Druck  auch  t,  u,  q  und  q  bestimmbar;  man  kann 
dann  aus  61.  i233)  die  spezifische  Dampfmenge  x  und  durch  die 
Gleichung  v  =  xu  -\-  o  das  dem  Drucke  p  entsprechende  Volumen 
berechnen. 

Wäre  z.  B.  in  einem  6efä88e  ein  Kilogramm  Wasserdampf 
and  Wasser  enthalten  und  davon  x^  =  0,8(»  dampfförmig  und  wäre 
der  Druck  p^  gerade  5  Atmosphären,  so  giebt  Tab.  10  für  diesen 
Zustand : 

^,  =  153,741 ;   ^,  =  454,99  und  u^  =  0,362H 

Zeuner.  Wäruotkcurio.  20 
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woraus  sich  das  Volumen  r,  bereclmet: 

c,  =  ar,  w,  +  a  =  0,2911  Cubikmeter 

Hätte  nun  die  Volumenändeiiing  auf  der  isodynamischen  Cunc 
80  weit  stattgefunden,  bis  der  Druck  nur  noch  eine  Atmosphäre 
betrug,  so  wäre  fllr  diesen  Druck 

q  =  100.50(1;  Q  =  496.:io  und  n  =  1.«494 
sonach  berechnet  sich  nach  Gl.    233   die  Dauipfmenge  :r  am  Ende : 

und  das  Endvolumeu: 

r  =  xv  -{-  a  =  l,:iST6 
und  das  Expansionsverhältniss : 

—  =  4,7«)^ 

Am  Ende  der  Ausdelmung  ist  hiernach  etwas  mehr  Dampf 
vorhanden,  als  Anfangs :  es  ist  hieraus  zu  schliessen,  dass  bei  der 
Ausdehnung  des  Wasserdampfes  nach  der  isodynamischeu  Cune 
ein  Verdampfen  stattfindet  und  dass  umgekehrt  bei  der  Com- 
pression  ein  Niederseh  lagen  von  Dampf  erfolgt.  Würde  man 
auf  die  angegebene  Weise  für  eine  Reihe  von  verschiedenen  Wer- 
then  des  Druckes  p  das  zugehörige  Volumen  v  berechnen,  so 
Hesse  sich  die  durch  den  Punkt  x^  Fig.  33)  gehende  isodjTia- 
mische  Curve  leicht  verfolgen :  ihr  Verlauf  ist  in  der  Figur  durch 
die  Curve  L'x,  U  angedeutet.  Es  ist  mir  nicht  gelungen,  aus  den 
allgemeinen  Gleichungen  die  Gleichung  der  Curve  in  der  Form 
p  =  F  [c]  darzustellen :  es  hat  sich  mir  aber  durch  Berechnung 
einer  Reihe  von  speziellen  Beispielen  herausgestellt,  dass  wenig- 
stens für  Mischungen  von  Wasser  und  Wasserdampf  sich  die 
einzelnen  Punkte  der  einem  gewissen  Anfangszustande  [p\.  t^.  x^ 
entsprechenden  isodynamischen  Curve  nach  der  Formel : 

näherungsweise,  aber  mit  ziemlicher  Genauigkeit  bestimmen  lassen, 
wenn  man  nur  in  dieser  Formel  den  Exponenten   v,   der  einem 
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gewissen  Anfangszustaud  [pi ,  «?, ,  Xx  ]  entspricht  und  der  dann 
nahezu  constant  ist,  ermittelt;  so  findet  sich  z.  B.  für  Wasser- 
dämpfe unter  der  Voraussetzung  3:1  =  1,  d.  h.  dass  Anfangs  nur 
gesättigter  Damjrf  vorhanden  ist  und  nun  Compression  nach  der 
isodynamischen  Curve  erfolgt,  der  Werth  v  im  Mittel  1,0456.  Ich 
unterlasse  weitere  Angaben  um  so  mehr,  als  wir  bei  Betrachtung 
der  adiabatischen  Curve  auf  ähnliche  Untersuchungen  zurück- 
kommen. Hier  sollen  die  Untersuchungen  nur  so  weit  geführt 
werden,  als  es  die  oben  gegebenen  allgemeinen  Formeln  zulassen. 
Für  Mischungen  von  Wasser  und  Wasserdampf  ergab  sich  oben, 
dass  mit  der  Expansion  nach  der  isodynamischen  Curve  ein  Ver- 
dampfen, Vermehrung  des  vorhandenen  Dampfes  verbunden  ist. 
Es  lä.<5st  sich  leicht  eine  einfache  Beziehung  aufstellen,  aus  der 
sofort  erkannt  werden  kann,  ob  andere  Dampfarten  sich  ähnlich 
verhalten  oder  nicht,  ob  nämlich  nicht  auch  Dampfarten  existiren, 
die  das  umgekehrte  Verhalten  zeigen,  d.  h.  bei  denen  mit  der 
Ausdehnung  nach  der  isodynamischen  Curve  ein  Nieder- 
schlagen von  Dampf  stattfindet.  Setzen  wir  in  der  Glei- 
chung '233;  reinen  gesättigten  Dampf  ohne  Beimischung  von 
Flüssigkeit  voraus,  setzen  wir  also  ^r,  =  1 ,  so  folgt: 

^_Qi  +^\  —  9 

Q 
oder 

{Q  +  <i)  —  [Qi  +  ^i) 


x=  1 


Q 


Denken  wir  nun  an  Compression  und  soll  sich  der  betreffende 
Dampf  wie  Wasrferdampf  verhalten,  d.  h.  sich  mit  wachsendem 
Drucke  und  zunehmender  Temperatur  theilweise  niederschlagen,  < 
80  muss  X  <^  l  sein  und  das  ist  der  Fall ,  wenn  die  Diflferenz 
[[Q  +  9]  —  (^1  +  <i\)]  positiv  ist.  Es  muss  sonach,  wenn  man 
zum  Differential  übergeht 

dt~^df 

positiv  sein.  Da  es  gleichgültig  ist,  von  welcher  Temperatur  man 
ausgeht,  so  untersucht  man  am  besten  den  Werth  der  beiden 
Coefficienten  für  ^  =  0®  C.  Nun  sind  aber  die  Werthe  q  und  q 
nach   den  Angaben  auf  S.  282  und  8.  262  als  Funktionen   der 

20* 
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Temperatur  i  fUr  eine  Reihe  von  Dämpfen  bekannt,  es  lassen  sieb 
daher  die  beiden  Differentialquotienten  leicht  ermitteln;  so  ist 
z.  B.  nach  den  angeführten  Formeln  für  Aetherdämpfe : 

ihre  Summe  ist  positiv  und  daher  verhalten  sich  die  Aether- 
dämpfe in  der  angezeigten  Richtung  genau  wie 
Wasserdämpfe;  dasselbe  ist  mit  allen  übrigen  auf  S.  2S2 
angeführten  Dämpfen,  die  eine  Untersuchung  in  der  angegebenen 
Art  zulassen,  der  Fall,  wie  man  sich  leicht  überzeugen  kann. 

Bei  allen  diesen  Dämpfen  findet  sonach  bei  der  Expansion 
nach  der  isodynamischen  Curve  ein  Verdampfen  Statt;  die 
Curve  Ux^  U  (Fig.  33) ,  welche  einer  gewissen  spezifischen  Dampf- 
menge Xi  <C  1  und  einem  gewissen  Anfangsdrucke  pi  entspricht, 
wird  daher  die  Grenzcurve  DD  in  einem  Punkte  d  schneiden,  der 
näher  der  Abscissenaxe  OX  liegt.  Wir  schliessen  ferner,  dass 
die  »Curve  constanter  Dampfmenge«,  welche  dem  gleichen  An- 
fangspunkte und  der  Dampfmenge  Xi  =  Const.  entspricht,  sich 
bei  allen  diesen  Dämpfen  rascher  der  Abscissenaxe  nähert,  als 
die  isodynamische  Curve.  In  t^g.  33  ist  diese  Curve  constanter 
Dampfmenge  punktirt  durch  den  Zug  Bx^B  dargestellt;  ihr  Ver- 
lauf lässt  sich  fUr  alle  diejenigen  Dämpfe,  für  welche  die  ange- 
hängten Tabellen  gelten,  leicht  bestimmen.  Für  den  Anfaugs- 
druck  />,  und  das  Anfangsvolumen  v^  sei  die  spezifische  Dampf- 
menge x^ :  für  einen  andern  Druck  p  soll  hier  die  Dampfmenge 
die  gleiche  sein,  wir  erhalten  daher  das  zugehörige  Volumen 

Für  die  Grenzcurve  DD,  für  welche  die  Dampfmeug'e  eins 
ist,  folgt  bei  gleichem  Drucke,  wenn  s  wie  früher  das  spezifische 
Volumen  von  reinem  Dampf  darstellt 

s  =  u  -{-  a 

Rechnet  man  die  Abscissen  o  und  s  von  einer  Ordinatenaxe 
O,  Yx  ab,  welche  um  0  0^  =  a  von  der  Axe  OY  abliegt  (Fig.  33) 
und  welche  die  Curve  constanter  Dampfmeuge  für  arj  =  0  reprä- 
scntirt,  so  sind  die  Abscissen  resp.   . 
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V  —  a  =  x^u  und  s  —  a  =  u 
woraus  durch  Division  folgt: 

V  —  a  =  x^  [s  —  o) 

Ut  hiemach  die  Grenzcurve  DD  dargestellt,  so  lässt  sich 
jetzt  leicht  für  jede  andere  Dampfmenge  x^  <C1  die  neue  Curve 
darstellen;  die  Abscissen,  welche  gleichem  Drucke  entsprechen, 
stehen  im  constanten  Yerhältniss;  es  ist,  die  Bezeichnung  der 
Figur  zu  Grunde  gelegt 

X    =^ 
^        Ol  s 

Ist  die  Dampfmenge  xj  von  Eins  nicht  sehr  verschieden,  so 
lässt  sich  in  vorstehenden  Formeln  auch  noch  a  als  sehr  klein 
vemachlässigen  und  man  erhält: 

V 

Gilt  für  die  Grenzcurve,  wie  wir  als  sehr  wahrscheinlich, 
wenigstens  für  Wasserdampf,  gefanden  haben  (S.  294),  die  Gleichung 

80  findet  sich  leicht  auch  die  Gleichung  der  Curve,  welche  der 
constanten  Dampfmenge  x^  entspricht,  wenn  man  vorstehende 
Formel  auf  beiden  Seiten  mit  :r,"  multiplicirt : 

p(xi  s)^  =  px  (j-j  5, )"  oder  />»**=  p^  v^^ 

Für  Wasserdampf  fanden  wir  ?i  =  1,0646  iß.  294  ;  die  Curven  *. 
constanter  Dampfmenge  bilden  sonach  eine  Schaar  von  Curven, 
fiir  welche  bei  jeder  einzelnen  Curve  die  Constante  pi  t^^  sich 
aus  der  gegebeneu  Dampfmenge  r,  und  dem  Anfaugsdrucke  pi 
ermitteln  lässt.  So  vortrefflich  auch  die  Resultate  der  vorstehen- 
den Formel  mit  denen  der  genauen  Bestimmungen  wenigstens  bei 
Wasserdampf  übereinstimmen,  so  unterlassen  wir  es  doch  im 
Weitem,  von  dieser  Formel  Gebrauch  zu  machen,  da  sie  zu- 
nächst nur  als  eine  empirische  Formel  anzusehen  ist. 

Wir  haben  im  Vorstehenden  zunächst  gezeigt,  wie  sich  mit 
Hülfe  der  Angaben  unserer  Tabellen  für  jede  Dampfart  der  Ver- 
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lauf  der  »isodynaniischen  Curve^  sowie  der  »Corve  constanter 
Dampfmenge «  genau  verzeichnen  lässt;  es  liegen  aber  noch  an- 
dere Fragen  zur  Beantwortung  vor. 

Kehren  wir  noch  einmal  zur  Betrachtung  der  i  so  dyna- 
mischen Curve  zurück,  so  fragt  sich  noch,  welche  TY^rm^ 
menge  der  Mischung  mitzutheilen  oder  zu  entziehen  ist  und  welche 
äussere  Arbeit  gewonnen  wird  oder  aufzuwenden  ist,  wenn  die 
Zustandsänderungen  nach  der  isodynamischen  Curve,  d.  h.  bei 
constanter  innerer  Arbeit  stattfinden  sollen. 

Da  hier  dU  =  ()  zu  setzen  ist,  so  folgt  nach  der  Fundamental- 
gleichung : 

dQ  =  A  [(il'+pdc] 

(IQ  =  Apdü 

Es  folgt  also,  dass  hier,  wenn  wir  an  Expansion,  an  Arbeits- 
verrichtung  denken,  die  ganze  zugeführte  Wärme  in  Arbeit  ver- 
wandelt wird  und  dass  umgekehrt  bei  der  Compression  die  ganze 
der  verrichteten  Arbeit  entsprechende  Wärme  abzuleiten  ist.  Es 
handelt  sich  sonach  hier  nur  um  Ermittelung  der  äussern  Arbeit  L, 
da  mit  dieser  auch  die  Wärmemenge  Q  =  AL  bestimmt  ist. 

Wir  haben  aber 

do  =  d  XU  4-  ü\  =  d  xu) 

und  daher: 

dL  =  pd  xu] 

Diese  Gleichung  schreibt  sich  aber  auch  nach  einem  bekann- 
ten Satze  der  Differentialrechnung 

d L  =  d  xp u)  —  XU  dp 

oder  den  Werth  udp  nach  Gl.   21%  substituirt  und  zugleich  dieses 
Glied  mit  q  multiplicirt  und  dividirt 

dL  =  d  xüu  —  XQ  ——^dt  i234j 

'  ^  AqT 

Das  erste  Glied  der  rechten  Seite  ist  integrabel  und  ebenso 
lässt  sich  die  Integration  des  zweiten  ausgeführt  denken,  wenn 
man  xq  aus  Gl.    233]  bestimmt  und  substituirt;  man  müsste  firei- 

lieh   vorerst  die  Temperaturfunktionen     -r—rp  wnd  ^j—^  q    durch 

einfachere  empirische  Formeln  ersetzen. 
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Wir  verfolgen  hier  das  Problem  nicht  weiter,  da  wir  bei 
den  folgenden  Untersuchungen  keinen  Gebrauch  von  den  Resul- 
taten desselben  zu  machen  haben. 

Viel  weiter  gehende  Schlüsse  lassen  sich  ziehen,  wenn  man 
die  Zustandsänderungen  der  Dampf-  und  Fliissigkeitsmischungen 
bei  constanter  Dampfmenge  betrachtet. 

Setzen  wir  nämlich  die  Dampfmenge  x  =  x^=^  Const.  voraus, 
80  ergiebt  sich  zunächst  nach  Gl.  220.  die  Aenderung  der  innem 
Arbeit  in  Wärmeeinheiten  gemessen: 

also  auch   wenn  man   q  und  q  als  Funktionen  der  Temperatur  t 
sich  gegeben  denkt: 

^^~di  ~  dt  "^^WT/ 

Bei  einem  Wachsen  der  Temperatur,  d.  h.  bei  Compression 
führt  das  jederzeit  auf  eine  Zunahme  der  innem  Arbeit,  denn 
vorstehender  Werth  ist,  wie  schon  oben  auf  S.  308  gezeigt  wurde, 
für  die  verschiedenen  Dämpfe,  die  wir  der  Untersuchung  unter- 
werfen können,  selbst  dann  noch  positiv,  wenn  die  spezifische  Dampf- 
nienge  x^  den  grössten  Werth  annimmt,  nämlich  Xy  =  \  wird. 

Die  Integration  giebt  ttbrigens: 

A  \U—   VYj  =  q  —  qi  +  ^\   [q  —  Qi) 

Was  hingegen  die  Wärmemenge  betriflft,  welche  der  Mischung 
mitgetheilt  oder  entzogen  werden  muss,  damit  die  Zustands- 
änderungen bei  constanter  Dampfmenge  x  =  x^  erfolgen,  so  findet 
sich  leicht  nach  Gl.   (228)  S.  300,  wenn  wir  dort  dx  =  0  setzen, 

dQ=    1  —  :r,:  cdt  "+-  x^hdt  ;236) 

Das  erste  Glied,  in  welchem  wir  cdt  durch  dq  ersetzen  können, 
ergiebt  die  Wärmemenge,  welche  die  vorhandene  Flüssigkeits- 
menge erfordert,  während  das  zweite  Glied  die  Wärmemenge 
giebt.  welche  die  x^  Kil.  Dampf  bei  der  Temperaturerhöhung  dt 
erfordern:  der  Gewichtseinheit  Dampf  müssen  sonach 

hdt 

W^änneeinheiten    mitgetheilt    werden,    wenn  der  Dampf  bei  der 


312  Von  den  gesättigten  Dämpfen . 

hohem  Temperatur  t  +  dt  wieder  gesättigt  Bein  soll.  Der  Werth  k 
der,  wie  schon  oben  erwähnt  wurde,  zuerst  von  Clausius  in  die 
Rechnungen  eingeführt  vnirde,  spielt  die  Rolle  einer  spezifisehei 
Wärme:  es  ist,  wie  sich  hier  ergiebt,  »die  spezifisehe 
Wärme  des  gesättigten  Dampfes  bei  constanter 
Dampfmenge«;  sein  Werth  ist  nach  61.  (229) 

7  .    dr         r 

er  ist  sonach  veränderlich  und  erscheint  hier  als  eine  Funktion 
der  Temperatur,  die  sich  feststellen  lässt.  da  wir  für  verschiedene 

Dampfarten    die   Werthe   von   r   und   c  =  -^   als    Temperatnr- 

funktionen  aus  Regnaulfs  Versuchen  kennen.  Führen  wir  die 
Gesammtwärme  X  ein,  indem  wir  berücksichtigen,  dass  l  =  q  +  r 
ist,  so  schreibt  sich  auch: 

Untersuchen  wir  zunächst  das  Verhalten  der  Wasser- 
dämpfe in  der  angegebenen  Richtung,  so  findet  sich  für  diese 
unter  Benutzung  der  Angaben  auf  S.  266 

,        ,,             606.5  —  0,fi95  /  —  0,(MMMr2  f^  —  Oj)0oooo:i  P    ,^^, 
,,  =  0-m ^#+1 :23S 

und  hiernach  stellt  sich  für  die  Temperaturgrenzen,  für  welche 
die  empirischen  Formeln  von  Regnault  überhaupt  nur  gelten, 
das  merkwürdige  Resultat  heraus,  dass  der  Werth  ä  für  Wasser- 
dampf negativ  ist;  so  findet  sich  beziehungsweise  für  die 
Temperaturen  oo,  lOO«,  200» 

//  =  —  l,9i()H.  —  l,i3;j:j  und  —  (),67HH 

Kehren  \nr  sonach  zur  Betrachtung  der  61.  (236)  zurück, 
so  stellt  das  erste  Glied  {{  —  x^)  c dt  die  Wärmemenge  dar, 
welche  der  flüssigen  Masse  (1  —  x^)  bei  der  Temperatur- 
erhöhung dt,  d.  h.  bei  der  Compression  mitzutheilen  ist:  die 
vorhandene  Dampfmenge  x^  hingegen  erfordert  bei  Wasser- 
dampf eine  Wärmeentziehung,  wenn  bei  der  Compression 
die  Dampfmenge  unverändert  bleiben  soll.     Umgekehrt  wird  bei 
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der  Expansion,  bei  der  Ausdehnung  der  Mischung  bei  unveränder- 
licher Dampfinenge  der  Flüssigkeit  Wärme  entzogen  und  dem 
Dampfe  Wärme  mitgetheilt  werden  müssen. 

Ist  anfänglich  reiner  gesättigter  Dampf  ohne  Flüssigkeit  vor- 
handen, also  x^  =  i ,  d.  h.  soll  die  Expansion  nach  der  Grenz- 
curre  DD  (Fig.  33,  S.  302)  stattfinden,  so  ist  die  zuzuführende 
Wärmemenge  nach  61.   (236) 

Q=\  hdt  (239) 


wenn  ^  die  Anfangs-  und  ^  die  Endtemperatur  ist;  der  Aus- 
druck fuhrt  auf  einen  positiven  Werth  von  Q ,  weil  bei  der  Ex- 
pansion ^  <C  ^  i)St. 

Würde  sonach  bei  der  Expansion  eine  Wärmemittheilung 
nicht  erfolgen,  sof*  wird  sich  Dampf  niederschlagen, 
vorausgesetzt,  dass  wir  es  zunächst  mit  Wasserdampf  zu  thun 
haben. 

Diese  merkwürdige  Eigenschaft  des  gesättigten  Wasserdampfes 
ist  zuerst  von  Glausius  und  Rankine  entdeckt  worden;  seit- 
dem ist  durch  die  Versuche  von  Hirn  die  Richtigkeit  dieses 
Recfanungsresultates  ausser  Zweifel  gesetzt ;  auch  meine  Beobach- 
tungen über  das  Ausströmen  des  gesättigten  Wasserdampfes  in 
die  freie  Atmosphäre,  auf  welche  Beobachtungen  ich  unten  zurück- 
komme, bestätigen  das  Resultat. 

Die  genannte  Entdeckung  gehört  unstreitig  zu  den  wichtig- 
sten Resultaten,  auf  welche  bis  jetzt  die  mechanische  Wärme- 
theorie geführt  hat,  denn  sie  beweist,  dass  die  Hypothese,  auf 
welche  Pambour  seine  Theorie  der  Dampfmaschinen  basirt  liat, 
unzulässig  ist.  Pambour  macht  bekanntlich  die  Annahme,  dass 
reiner  gesättigter  Wasserdampf  bei  der  Expansion  im  Cylinder 
einer  Dampfmaschine  gesättigt  bleibe,  und  dass  sieh 
trotz  der  Temperaturverminderung  und  Druek- 
abnahme  kein  Dampf  niederschlage:-  Pambour  nimmt 
Oberhaupt  an,  dass  die  Druckänderungen  nach  der  Cun^e  JJD, 
Fig.  33,  stattfinden.  Diese  Hypothese  ist  nun  aber  nach  dem 
Obigen  als  unstatthaft  erwiesen;  wir  zeigten,  dass  bei  der  Ex- 
pansion bei  constanter  Dampfmenge  eine  Mittheilung  von 
Wärme  nöthig  ist.    Da  nun  aber  bei  Dampfmaschinen  eine  solche 
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Wärniezufiihrung  von  aussen  durch  die  Cylinderwände  nicht  er- 
folgt, so  wird  sich  Dampf  bei  der  Expansion  niederschlagen; 
der  Dampf  bleibt  zwar  gesättigt,  aber  die  Dampfmenge  bleibt 
nicht  constant,  wie  Pambour  behauptet,  sondern  vermindert 
sich:  umgekehrt  würde  reiner  gesättigter  Wasserdampf  bei  der 
Comprcssion  sich  überhitzen,  wenn  man  -ihm  nicht  die 
Wärmemenge  entziehen  würde,  welche  sich  nach  Gl.  :23S'  be- 
stimmt. 

Pambour  macht  ferner  bei  seinen  Uechuungen  auch  noch 
die  Annahme,  dass  gesättigter  Dampf  das  Gesetz  von  Mario tte 
und  Gay-Lussac  befolge  und  macht  daher  bei  der  Berechnung 
der  Dichtigkeit  des  Dampfes  von  der  Nävi  er 'sehen  Formel 
y  =  a  -[-  ßp  Gebrauch.  Es  ist  aber  oben  (S.  293;  hervorgehoben 
worden,  dass  auch  diese  Annahme  nach  der  mechanischen  Wärme- 
theorie nicht  erlaubt  ist  und  daher  darf  wohl  gesagt  werden, 
dass  es  an  der  Zeit  ist,  die  ältere  Theorie  der  Dampfmaschinen 
durch  eine  neue  zu  ersetzen.  Wir  werden  unten  auf  diese  Frage 
zurückkommen.  Die  im  Vorstehenden  angegebenen  Fonneln 
(235'  und  236  geben  beziehungsweise  die  Veränderung  dU 
der  innern  Arbeit  und  die  zuzuleitende  Wärmemenge  dQ  an; 
was  nun  die  äussere.  Arbeit  f/Z  betrifft,  welche  unter  der  Voraus- 
setzung, dass  die  Dampfmenge  a:,  constant  bleibt,  bei  der  Com- 
prcssion zu  verrichten  ist,  bei  der  Expansion  gewonnen  wird, 
so  findet  sich  dieselbe  aus  unserer  Grundgleichung 

dQ  =  Adr  +  AdL 

wenn  wir  die  angegebenen  Formeln  benutzen 

AdL  =  x^  \hdt  —  dq  —  dg]  2401 

Die  Arbeit,  welche  hier  in  W^ärmeeinheiten  gemessen  sich 
ergiebt,  erscheint  der  vorhandenen  Dampfmenge  a-,  prpportional, 
wie  sich  das  erwarten  Hess,  da  die  vorhandene  constante  FlUssig- 
keitsmenge  an  den  Volumenänderungen  nicht  Theil  nimmt.  Um 
die  Lösung  von  bestimmten  Problemen  in  der  angegebenen  Rich- 
tung zu  erleichtern,  habe  ich  für  verschiedenen  Druck  den  Werth 

des  Integrales 

t 

-  I  /idt 


f 
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ffcr  Waseerdampf  genau  berechnet  und  in  Col.  3  der  folgenden 
flfilfstafel  'S. 316]  aufgeführt;  das  Integral  bestimmte  sich  leicht  mit 
Hfllfe  der  Gl.  ;23S). 

Um  den  Gebrauch  der  vorstehenden  Formeln  näher  darzu- 
legen, mag  ein  spezielles  Zahlenbeispiel  folgen.  Es  sei  die  Ge- 
wichtseinheit von  reinem  gesättigten  Wasserdampf  von  5  Atmo- 
iiphären  Druck  in  einem  C\ linder  eingeschlossen.  Dieser  Dampf 
soll  sieh .  ohne  dass  er  sich  überhitzt  und  ohne  dass  eine  theil- 
weise  Condensation  erfolgt,  arbeitsverrichtend  ausdehnen,  bis  der 
Drack  auf  1  Atmosphäre  gesunken  ist.  Hier  ist  nun  in  vor- 
stehenden Gleichungen  x  =  .r^  =  \  zu  setzen  und  man  erhält 
nnäehst  aus  Gl.  (236i  die  Wärmemenge  Q,  welche  während  der 
Expansion  dem  Dampfe  im  vorliegenden  Falle  mitzutheilen  ist, 
wenn  die  Anfangstemperatur  mit  (^ ,  die  Endtemperatur  mit  /> 
bezeichnet  wird: 


hdt  =  —  {  hdt-  1  —Ihd 


t 


oder  lue  entsprechenden  Werthe  der  Col.  3  der  folgenden  Hulfs- 
tafel  benutzt 

Q  =  200,457  —  148,170  =  5J,9S7  Caloricn. 

Diese  Wärmemenge  ist  also  sehr  beträchtlich;  wollte  man 
al!?o  auch  bei  der  Expansion  im  Cylinder  einer  Dampfmaschine 
die  Annahme  machen,  dass  die  heissen  Cylinderwände  dem  ex- 
paDdirenden  Dampfe  eine  gewisse  Wärmemenge  mittheilen,  so 
L«t  doch  sicher  diese  Wärmemenge  nie  so  gross,  als  erforderlich 
i«t.  die  Dampfmenge  constant  zu  erhalten,  d.  h.  eine  theilweise 
Condensation  des  Dampfes  bei  der  Expansion  zu  verhindern;  die 
Wärme  müsste  jedenfalls  von  einer  besoudem  Wärmequelle  her- 
ii.'eleitet  werden. 

Die  Veränderung  der  innern  Arbeit  berechnet  sich  flir  vor- 
liegenden Fall  aus  Gl.    235 

A    r,  —  T.\]  =  (/2  —  <ix  +  Qi  —  Qi 

Nun  ist  aber  nach  Tab.  10  entsprechend  dem  Dampfdrucke 
Von  5  Atmosphären : 

y,  =  153,741:    Qx  —  454,094 
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Von  den  gesättigten  Dämpfen. 


Hülf Stabelle  fOr  gl 

1 

2 

3 

4 

Druck 

p 

in  Atmosphä- 
ren. 

dp 
dt 

in  Kilogr.  pro 
Quadratmeter. 

hdt 

0..i 

207.423 

126.747 

0.26273                54 

1 

369.708 

148.470 

0.31356 

53 

2 

653.927 

170.639 

0.36814 

51 

3 

909.307 

183.778 

0.40205 

5t 

4 

1146.689 

193.163 

0.42711                 M 

5 

1371.141 

200.457 

0.44713                 41 

6 

1585.431 

206.394 

0.46392                 4! 

7 

1791.502 

211.481 

0.47840 

4! 

8 

1990.199 

215.862 

0.49120          '        4! 

9 

2183.469 

219.726 

0.50270          1        41 

10 

2371.153 

223.178 

0.51312                 4 

11 

2554.223 

226.292 

0.52266 

4' 

12 

2732.873 

229.134 

0.53150          I        4 

13 

2907.722 

231.752 

0.53975 

4 

14 

3079.063 

234.165 

0.54744                 41 

und  für  den  Druck  von  1  Atmosphäre: 

^2  =  100,500;    ^2  =  496,300 
sonach  folgt: 

A  [U2  —  r,)  =  —  11,935  Calorien. 

Das  negative  Zeichen  deutet  auf  Abnahme  der  innern  Arbeil 
hin.  Endlich  findet  sich  die  äussere  Arbeit,  die  Expansions- 
arbeit  bei  unveränderlicher  Dampfmenge  im  vorliegenden  Falle 

AL=  Q  —  Al\—  l\   =  63,922  Calorien 
oder 

L  =  424. 63,922  =  27102,9  Meterkilogr. 


*;  Die  Tabelle  enthält  neben  den  angegebenen  noch  eine  Reihe  voi 
Werthen,  auf  die  wir  bei  den  weitern  Untersuchungen  kommen  werden  nur 
leistet  in  Gemeinschaft  mit  Tab.  10  des  Anhangs  gute  Dienste  bei  Berechnuni 
spezieller  Aufgaben  in  Hinsicht  des  Verhaltens  des  gesättigten  Wasserdampfes 
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ftmpfe.  *) 

7 

8 

9 

10 

> 

[ 

1 
Druck 

1    dq 
A   dp 

i        d    iQ\ 

A   dp\u  ) 

r 
Apu 

1   «^  /  p  \ 

dt\ul 

P 

in  Atmo- 
sphären. 

2.0631 

11.976 

14.229 

5.859 

0.5 

i 

1.1618 

11.088 

13.344 

9.668 

* 

1 

^ 

0.6600 

10.194 

12.453 

15.722 

2 

( 

0.4763 

9.675 

11.935 

20.749 

3 

i 

0.3788 

9.299 

11.568 

25.149 

4 

» 

0.3175 

9.014 

11.284 

29.160 

5 

l 

0.2752 

8.774 

11.052 

32.808 

6 

l 

0.2440 

8.557 

10.856 

36.155 

•  7 

, 

0.2201 

8.409 

10.684 

39.471 

8 

i 

0.2009 

8.264 

10.535 

42.557 

9 

' 

0.1853 

8.143. 

10.401 

45.533 

10 

1 

0.1723 

8.004 

10.280 

48.217 

11 

!        0.1613 

7.896 

10.168 

50.892 

12 

'        0.1518 

7.794 

10.066 

53.450 

13     . 

0.1435 

1 

i                         ■ 

7.699 

9.971 

55.910 

14 

Hier  wird  also  nicht  nur  die  ganze  zugeftlhrte  Wärme- 
nenge Q,  sondern  auch  ein  Theil  der  Innern  Arbeit  zu  äusserer 
\.rbeit  verbraucht. 

Der  Schluss,  dass  das  Vorzeichen  des  Werthes  der  Tempe- 
raturfunktion  h  die  Frage  entscheidet,  ob  dem  gesättigten  Dampfe 
bei  der  Expansion  Wärme  mitzutheilen  oder  zu  entziehen  ist, 
wenn  er  gesättigt  bleiben  soll,  ohne  dass  gleichzeitig  Conden- 
gation  stattfindet,  hat  Claus  ins  zuerst  und  zwar  schon  in  seiner 
ersten  Abhandlung  gezogen.  Damals  lagen  aber  nur  erst  für 
Wasserdampf  die  nöthigen  Versuchsresultate  zu  näherer  Prüfung 


Für  die  übrigen  Dampfarten  Hessen  sich  ähnliche  Tafeln  berechnen,  doch  ist 
bis  jetzt  hierzu  kein  Bedürfhiss  vorhanden.  Sollte  noch  eine  andre  Dampfart 
grössere  technische  Verwendung  finden,  so  lässt  sich  nach  den  Angaben  des 
Textes  leicht  die  Lücke  ausfüllen. 


31s  N^H  <l<^n  gesättigten  DäinpfeD. 

der  Fra;re  vor.  Jetzt  aber,  nachdem  Kegnault  auch  für  anden 
Dämpfe  seine  Versiiclisre.sultate  veröffentlicht  hat.  unterliegt  t 
keinen  Sehwierij^keiten.  die  Fra^e  zu  heantworten,  ob  die  öbrigei 
I)äm|)le,  die  nun  eine  Untersuchung  in  gleicher  Richtung  zulassen 
sich  ebenso  wie  Wasserdampf  verhalten:  man  hat  zu  dieseo 
Zwecke  eben  nur  für  jeden  einzelnen  Dampf  das  Vorzeichen  de 
Werthes  der  Temperaturfunktion  //  für  verschiedene  Tempera 
turen  zu  bestimmen.  Bei  dieser  Bestimmung^  bei  der  es  eiu&el 
nur  auf  Ermittlung  eines  Vorzeichens  ankommt,  kann  man  ali 
entscheidend  auch  die  Funktion  //  7"  ansehen.  Aus  Gl.  237  findet 
sich  aber 

Ä  T  =   a  +  f    4?'  —  l  +  (i  241 

ar 

und  mit  Hülfe  dieser  Formel  bestimmt  sich  für  diejenigen  Dämpfe, 
für  weldie  nach  den  Angaben  auf  8.  260  nach  Regnanit  ftr 
die  dort  aufgeführten  Dämi)fe  die  GesammtwMrme  A  als  FunktioB 
der  Temperatur  bekannt  und  für  welche  y  ö.  262  in  gleieiwr 
Weise  bestimmt  ist.  leicht  der  Werth  hT.  Man  findet  nad 
entsprechender  Substitution  in  vorstehende  Formel  Folgendes.* 

Es  ist  für 
\Va88crdam])f: 

/,T=—  yiW.n  +  /  -+-  O.ooo  02  fi  4-  O.oiMi  mm  P 
Aetherdampf: 

//  T  --=  +  2S.S:)  +  0,2257  /  —  (»JMK»  2:>9G  1^ 

Acetoudampf: 

hT  —  —  4<»,  IT.i  +  0,2247  /  —  0,000  111»  f- 

('hloroturmdampf : 

//  T  =  —  20.4G2  +  0,2:32:<  /  —  0,UO0  0507  /2 

Chlorkohlenstotfdampf: 

//  T^  —  r2.0S7  -f-  0,1041  /  —  O.ooo  0^1  /2 

Schwefclkohleustoft(lampf: 

hT  =  —  r)0,l30  +  0.0101  /  —  0,000  3:)0s  f*- 

•  Vor^l.  dit?  Abhandlungen  des  Verfassers*  in  der  Vierteljahrsscliriti  iW 
njiturf.  Oesellschalt  in  Ziiricli.  Jahr^.  1S6M.  S.  6S  »Das  Verhalten  vemh«- 
dener  niiniplo  bei  lior  Expansion  und  Compression«  und  »»Tabelle  für  gewttigtt 
Aethordäujpfe.'«  S.  auch  Com  bes.  Expose  des  principes  de  la  thcoriea^ 
ruuiquo  ile  la  chalour.  Hulletin  de  la  Societe  dEncouragement  pour llodian« 
Nationale.    Paris  l>G;i  — Ibf.J. 
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Diese  Formeln  gebeu  nuu  in  der  vorliegenden  Frage  Aus- 
kunft und  führen  zu  dem  merkwürdigen  Resultate,  dass  fllr  alle 
die  hier  aufgefllbrten  Dämpfe  mit  Ausnahme  des  Aet her- 
dampf es  innerhall)  der  Temperaturgrenzen,  für  welche  die  For- 
meln von  Regnaul  t  überhaupt  gelten,  der  Werth  von  ä  T, 
aL<o  der  Werth  der  Funktion  //  negativ  ausfiillt.  Diese  Dämpfe 
rerhalten  sich  wie  Wasserdami)f,  d.  h.  man  muss  denselben  bei 
der  Expansion  Wärme  mittheilen  und  ihnen  bei  der  Compression 
Wämie  entziehen,  wenn,  sie  gesättigt  bleiben  sollen  und  sich  auch 
kein  Dampf  niederschlagen  soll.  Hat  man  Anfangs  reinen  ge- 
sättigten Dampf  ohne  Beimischung  von  Flüssigkeit,  so  wird,  wenn 
eine  Mittheilung  und  Entziehung  von  Wärme  nicht  erfolgt,  bei 
der  Expansion  ein  Niederschlagen  von  Dampf  stattfinden  und 
bei  der  Compression  geht  der  Dampf  in  den  überhitzten  Zustand 
über.  Nur  der  Aetherdampf  zeigt  das  entgegengesetzte  Verhalten, 
er  überhitzt  sich  bei  der  Expansion  und  schlägt  sich  nieder  bei 
der  Compression.  Auf  dieses  al)weichende  Verhalten  des  Aether- 
dampfes  hat  zuerst  Hirn"*  aufmerksam  gemacht.  Wir  sehen 
aber  jetzt,  dass  nur  diese  Dampfart  unter  den  Dämpfen,  die 
eine  Untersuchung  in  der  angegebenen  Richtung  zulassen .  diese 
Abweichung  zeigt,  die  übrigen  Dämpfe  stehen  auf  der  Seite  des 
Wasserdampfes,  selbst  die  Alkohol-  und  Benzindämpfe,  die  oben 
nicht  erwähnt  sind,  weil  für  diese  der  Werth  //  T  nicht  als  Funk- 
tion von  /  hingestellt  werden  kann ;  für  Alkoholdampf  fehlt  uns 
Di.K-h  die  Formel  für  die  Gesannutwärmc  A  und  für  Benzindampf 
die  für  die  Flüssigkeitswärme  q\  trotzdem  lässt  sich  auch  für 
diese  Dämpfe  die  Frage  beantworten. 

Man  ersieht  aus  obigen  Formeln,  dass  hinsichtlich  des  Vor- 
zeichens von  //  T  schon  das  erste  nicht  mit  /  behaftete  Glied  der 
rechten  Seite,  die  Frage  entscheidet.  Dieses  erste  Glied  stellt 
aljer  den  Werth  von  //  T  für  /  =  0  dar :  wenn  man  also  nur 
diesen  Werth  ermittelt,  so  ist  die  Frage  schon  beantw^ortet. 
Setzen  wir  daher  in  Gl.  :241)  /  =  0  und  bezeichnen  wir  die 
die!«er  Temperatur  entsprechenden  Werthe  durch  den  angehängten 
Index  0,  so  folgt  weil  </„  =  ^^  ist 


*    iiiru.    Coutirmatiüu  experiuientnle  de  la  seeonde  prupositioii  de  la 
Theorie  luecanique  de  la  chaleur  et  des  equations  qui  eii  decoulent. 
Codmos.  XU  Annee.  22«  vol.  S.  413. 
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'^*^o  =  am-A« 


=  i^  +  2dt 


Nach  Regnault  schreibt  sich  aber  die  empirische  Foimd 
{\1T  die  Gesammtwärme 

1  =  0  +  iit  +  öf^ 

wo  a,  ß,  d  coDStante  Grössen  sind,   die  Regnault  ftlr  die  ver- 
schiedenen Dämpfe  bestimmte. 
Hiemach  folgt 

dt 
und  daher  für  /  =  0 

^="  "»^  (m)r  ^ 

und  hieraus  der  Werth  von  A  r  för  t  =  0^ 

ÄT)o  =  //a  — a 
Für  Benzindampf  giebt  Regnault  [Anmerkung  S.  268 j 

X  =  109,00  +  0,24429  t  —  0,0001315  fl 

Hiemach  ist  a=109,oo;  /i?  =  0,24429  und  daher  wegen 
a  =  273  der  Werth  \hT)o  für  Benzindampf 

[hT)o=  —  A2,3ii9 

Dieser  Dampf  stellt  sich  also  auf  die  Seite  des  Wasser- 
dampfes. 

Bei  Alkoholdampf  ist  dieses  Verfahren  nicht  anwendbar, 
doch  lässt  sich  auch  hier  mit  Hülfe  der  Tabelle  die  Frage  beant- 
worten. 

Die  oben  für  //hingestellte  Gleichung 

/  .   dr         r 

schreibt  sich  auch 

hdf  =  c(it+  T^i-J^) 
und  daher  folgt,  wenn  dq  =  cdt  gesetzt  wird 

hdt 1  ^?  _i     ^ 

^  —  I  X  '^  T 


Adiabatische  Curve.  321 

Es  ist  nun  klar,  dass  der  Werth  auf  der  rechten  Seite  dieser 
Gleichung  mit  wachsender  Temperatur  abnehmen  mnss,  wenn  h 
negativ  ist,  und  eine  solche  Abnahme  zeigt  sich  wirklich;  so 
erhält  man  beziehungsweise  für  die  Temperaturen  0®,  40<),  80<^ 
ftlr  den  Werth  der  rechten  Seite  vorstehender  Formel:  3, 1413; 
3^1172;  3,0447;  wenn  man  für  r  die  entsprechenden  Werthe  der 
Tabelle  benutzt  und  von  61.  (192)  S.  262  entsprechenden  Ge- 
brauch macht. 

Wir  haben  also  gefunden,  dass  von  8  Dampfarten,  die  wir 
untersuchen  konnten,  nur  der  Aetherdampf  das  angegebene  ab- 
weichende Verhalten  zeigt.  Eine  nähere  Erklärung  dieser  son- 
derbaren Abweichung  lässi  sich  bis  jetzt  nicht  geben. 


Von  der  adiabatischen  Curve  der  Dapipf- 
iind  Flüssigkeitsmischungen. 

Die  adiabatische  Curve  giebt  an,  in  welcher  Weise  sich  der 
Druck  einer  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischung  mit  dem  Volumen 
ändert,  wenn  während  der  Expansion  oder  Compression  der 
Masse  Wärme  weder  mitgetheilt,  noch  entzogen  wird. 

Da  wir  auch  hier  zwischen  dem  äussern  und  innem  Druck 
Gleichheit  annehmen,  so  kann  man  von  Gl.  (227)  S.  300  Ge- 
brauch machen;  setzt  man  dort  entsprechend  der  hier  gemachten 
Voraussetzung  /<?  Q  =  0  so  folgt : 


6^rfy+rrf(y) 


und  diese  Gleichung  ist  integrabel :  dividirt  man  nämlich  durch  T 
und  führt  man  die  einfachere  Bezeichnung 


(242) 


4-  T  =  Const. 


T 

Z  e  B  n  e  r ,  W&rmeilieorie.  .  21 
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Das  Integral  (242)  lässt  sich  für  die  verschiedenen  Dämpfe 
für  verschiedene  Temperataren  berechnen,  wenn  man  von  den 
auf  S.  262  für  q  gegebenen  Formeln  Gebrauch  macht:  speziell 
für  Wasserdampf  habe  ich  in  Col.  4  der  TabeUe  auf  S.  316  ftr 
verschiedenen  Druck  den  Werth  angegeben.  Setzen  wir  ent- 
sprechend der  Anfangstemperatur  t^ :  T|  und  r^  statt  r  und  r  nnd 
ist  x^  die  spezifische  Dampfmenge  im  Anfange,  so  ergiebt  vor- 
stehende Formel 

und  diese  CTleichung  giebt  nun  das  Mittel  an  die  Hand  für  jede 
andere  Temperatur  /  und  den  zugehörigen  Druck  p  die  zpezi- 
fische  Dampfmenge  x  zu  berechnen;  diese  Gleichung  ist  es. 
welche  zuerst  von  Gl  aus  ins  und  Rankine  aufgestellt  wurde, 
und  welche  ebenfalls  auf  die  merkwürdigen  Eigenschaften  der 
gesättigten  .Dämpfe  hindeutet,  die  wir  vorhin  bei  der  Unter- 
suchung der  Curve  constanter  Dampfmenge  hervorgehoben  haben. 
Gl.  (243)  spricht  sich  nur  bestimmter  aus;  sie  zeigt  nicht  nnr, 
dass  bei  der  Zustandsänderung  nach  der  adiabatischen  Curve  die 
Dampfmenge  variirt^  also  ein  Verdampfen  oder  Niederschlagen 
von  Dampf  stattfindet,  sondern  liefert  zugleich  das  Mittel,  ftr 
jeden  Moment  der  Zustandsänderung  die  spezifische  Dampfmenge  / 
zu  berechnen. 

Clausius  schreibt  die  Formel  nur  in  etwas  anderer  Gestalt: 
indem  in  dessen  Abhandlungen  in  dem  Ausdrucke  dq  z=  cdt  ik 
spezifische  Wärme  c  der  Flüssigkeit  näherungsweise  constant  an- 
genommen wird  (für  Wasser  nimmt  Clausius  für  c  den  der 
Temperatur  100^  entsprechenden  Werth  von  1,013;  während  ich 
in  meinen  bisher  erschienenen  Schriften  für  technische  Unter- 
suchungen, bei  denen  i^an  es  gewöhnlich  mit  hohem  Tempera- 
turen zu  thun  hat,  im  Mittel  r  =  1,0224  angenommen  habe). 

Man  erhält  dann  nach  Gl.   ;242;  uäherungsweise 


und  daher  statt  Gl.   :243, 


Adiabatische  Carve. 


323 


xr 


-^  +  ^  logn.  -^ 


und  das  ist  die  Form,,  in  der  die  Gleichung  von  Claus  ins  ge- 
geben worden  ist. 

Ich  w^erde  jedoch  in  der  Folge  die  Temperaturfunktion  t 
jlIs  genau  ermittelt  voraussetzen ,  da  die  genaue  Bestimmung  keinen 
Schwierigkeiten  unterliegt  und  uns  jetzt  bei  Lösung  numerischer 
Aufgaben  die  Hülfstabelle  weitere  Rechnungen  erspart.  Es  soll 
daher  in  der  Folge  auch  nur  von  61.  [243]  Gebrauch  gemacht 
werden. 

Fig.  34. 

Der  Verlauf  der  adiabatischen 

Corre,  die  durch  einen  gewissen 

Pankt  xx   geht  (Fig.  34),  welcher 

dem  Anfangszustande  [pi,  f?i,  x^) 

entspricht,    lässt    sich    leicht  in 

folgender    Weise   ermitteln.     Ist 

die  Anfangstemperatur  t^  und  die 

spezifische  Dampfmenge    x^    fUr 

den  Anfang  gegeben,  so  ist  auch 

der  Dmck  p^   und  nach  Obigem 

der  zagehörige  Werth  u^  bekannt 

und  es   bestimmt    sich    das  An- 

fangsTolamen  der  Gewichtseinheit  Mischung 

Für  irgend  einen  andern  Druck  p  und  die  zugehörige  Tem- 
peratur t  bestimmt  sich  dann  mit  Hülfe  der  Gl.  (243)  die  zuge- 
hörige spezifische  Dampfmenge  x.  Um  solche  Rechnungen  zu 
erleichtem,  sind  für  Wasserdampf  in  der  Hülfstabelle  S.  316  die 
Wcrthe  von  t  und  r  :  T  in  den  Columnen  4  und  6  berechnet, 
dabei  wurde  die  Verdampfungswärme  auf  Grund  der  Angaben 
der  Tabelle  10  nach  der  Formel  r  =  q  +  Apu  bestimmt; 
Col.  5  giebt  die  entsprechenden  Werthe. 

Zeigt  sich  nun  x  ^  x^  so  hat  eine  Verdampfung  während 
des  Ueberganges  stattgefunden,  während  das  Resultat  x  <^  x^ 
auf  Condensation  hindeutet ;  sollte  sich  im  erstem  Falle  ;r  >  1 
herausstellen,  so  deutet  das  an,  dass  der  Dampf  in  den  über- 
hitzten Zustand  übergegangen  ist,    in  diesem  Falle  höii;  die  An- 

21* 
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wendbarkeit  der  Formeln  anf,    weil  dieselben  ansdrttcklick  mr 
so  lange  gelten,  als  der  Dampf  im  gesättigten  Znstand  bleibt. 
Ist  X  bestimmt  und  x  ^\  gefunden  worden ,   so  ist  dm 

das  zugehörige  Volumen  der  Mischung: 

V  =  XU  +  (J 

und  das  Expansions-  oder  Compressionsverhältniss ,    das  wir  ib 
Zukunft  mit  e  bezeichnen  werden 

V 

~  ^i 

Man  kann  hiemach  von  einem  gewissen  AnfangszostaBd 
ausgehend,  für  jeden  andern  Druck  p  das  zugehörige  spezifische 
Volumen  v  berechnen  und  sonach  die  adiabatische  Curve  der 
Dampf-  und  Flüssigkeitsmischungen  graphisch  darstellen.  Die 
Gleichung  dieser  Curve  lässt  sich  freilich  nicht  in  der  Fem 
p  =f{v)  auf  theoretischem  Wege  darstellen,  vielmehr  gewinnt 
man  einzelne  Punkte  nur  auf  Umwegen.  Hierin  liegt  der  Grand, 
weswegen  die  Formeln  der  mechanischen  Wärmetheorie  bei  Be- 
rechnung der  Dampfmaschine  noch  keine  allgemeine  Anwendnng 
gefunden  haben;  wir  kommen  übrigens  auf  diese  Frage  zurück; 
hier  mögen  zunächst  die  vorstehenden  Angaben  durch  ein  Zahlen- 
beispiel erläutert  werden. 

Angenommen  in  einem  Cylinder  befinde  sich  gerade  ein 
Kilogramm  reiner  gesättigter  Wasserdampf  (ohne  Beimischung 
von  Wasser)  von  4  Atmosphären  Druck ;  so  ist  hier  x^  =  i  Kilogr. 
und  nach  der  Tabelle  S.  316 

Ti  =  0,42711;  rj  :  r,  =  1,21129  und 

wj  =  0,4474  nach  Tab.  10. 
Es  ist  sonach  das  Anfangsvolumen 

üj  =  ttj  -|-  (T  =  0,44S4  Cubikmeter 
und  dann  nach  Gl.  (243) 

^  +  T=  1,03840 

Dehnt  sich  nun  dieser  Dampf  arbeitsverrichtend  unter  Ueber- 
windung  eines  seinem  Drucke  gleichen  Widerstandes  und  ohne 
Mittheilung  und  Entziehung  von  Wärme  soweit  aus,  bis  der  Druck 


1 


Adiabatische  Curve.  325 

aaf  1  Atmosphäre  gesunken  ist,  so  findet  sich,  weil  diesem  Drucke 
entsprechend  (S.  316)  t  =  0,31356  und  r  :  T=  1,43834  ist,  nach 
Yorstehendem  Ausdrucke 

x  =  0,9211  Kilogr. 

£s  ist  sonach  x  <:^xi,  es  hat  also  bei  der  Expansion  eine 
theilweise  Condensation  stattgefunden ;  ein  Kesultat,  welches  nach 
der  Darstellung  auf  S.  313  zu  erwarten  war. 

Dem  Drucke  von  1  Atm'osphäre  entsprechend  ist  (Tab.  10) 
u  =  1,6494  und  daher  jetzt  das  Volumen  der  Mischung 

v  =  XU  -]-  a  =  1,5203  Cubikmeter 

und  das  Expansionsverhältniss : 

f  =  —  =  3,390 

Die  Dampfmenge,  welche  sich  hierbei  niederschlägt,  beträgt 
l  —  X  =  0,0789  Kilogr.  und  erscheint  demnach  unbedeutend; 
auf  das  Endresultat  (Endvolumen  und  Expansionsverhältniss)  ist 
aber  das  Resultat  doch  von  nicht  zu  tibersehendem  Einfluss,  denn 
hätte  die  Condensation  nicht  stattgefunden,    so  wäre  das  End- 

Volumen 

V  =  ti  -\-  a  =  1,6504  und  das  Expansionsverhältniss: 

€=—  =  3,«iSl 

Wir  haben  hier  bei  reinem  gesättigten  Wasserdarapf  gefunden, 
dass  mit  der  Expansion  eine  theilweise  Condensation  verbunden; 
für  die  Compression  hätten  wir  hingegen  .r>  1  gefunden,  ein  Zeichen, 
dass  mit  der  Compression  eine  Ueberhitzung  des  Dampfes  verbunden 
ist.  immer  unter  der  Voraussetzung,  dass  im  Anfange  der  Dampf 
pjsatrigt  und  kein  Wasser  vorhanden  ist,  mit  andern  Worten, 
dass  der  Punkt  x^  (Fig.  34)  in  der  Grenzcurve  J)J)  liegt.  Die 
idiabatische  Curve  nähert  sich  sonach  rascher  der  Abscissenaxe, 
als  die  Curve  DJ)  und  tritt  rückwärts  in  den  Kaum,  welcher 
<em  Dampfe  im  tlberhitzten  Zustande  entspricht.  Genau  das 
gleiche  Resultat  geben  auch  die  übrigen  Dämpfe  der  angehängten 
Tabelle;  nur  der  Aetherdampf  macht,  wie  wir  nach  Obigem 
wissen,  eine  Ausnahme;  für  diese  Dampfart  giebt  die  61.  (243) 
ftr  die  Expansion  a:  >  1  ,  wenn  im  Anfange  .rj  =  1  ange- 
nommen wird. 
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Bei  den  vorstehenden  Betrachtungen  haben  wir,  wie  erwähnt, 
zunächst  vorausgesetzt,  dass  im  Anfange  der  Zustandsändernngen 
nach  der  adiabatischeu  Cnrve  keine  Flüssigkeit  vorhanden  sei| 
eine  nähere  Untersuchung  der  61.  ( 243 )  zeigt  nun  aber ,  dass  die 
Erscheinungen  sich  ganz  anders  gestalten  können,  wenn  man  von 
der  genannten  speziellen  Voraussetzung  abgeht. 

Wir  wollen  zunächst  den  andern  Grenzfall  behandeln,  indem 
wir  voraussetzen,  es  sei  im  Anfange  kein  Dampf,  sondern  nnr 
Flüssigkeit  ;i  Kilogr.)  von  der  Temperatur  ti  vorhanden,  nnd 
dieselbe  stehe  unter  einem  äussern  Drucke  pi ,  welcher  dem  gleich 
ist ,  welchen  der  zugehörige  Dampf  von  der  Temperatur  ti  haben 
würde.  Am  besten  stellt  man  sich  vor,  die  Flüssigkeit  befinde 
sich  in  einem  Cylinder  mit  einem  Kolben ,  der  aaf  dem  Flttssig- 
keitsspiegel  ruht  und  von  aussen  mit  pi  belastet  ist.  Vermindert 
man  nun  den  äussern  Druck  entsprechend,  so  weicht  der  Kolben 
zurück  und  es  bildet  sich  Dampf,  der  arbeitsverrichtend  sich 
Raum  schafft.  Findet  bei  diesem  Vorgange  weder  Mittheilnng 
noch  Entziehung  von  Wärme  statt,  so  lässt  er  sich  ebenfalll 
nach  den  angegebenen  Formeln  beurtheilen :  mit  dem  Verdampfen 
der  Flüssigkeit  ist  eine  Temperatursenkung  und  entsprechende 
Druckabnahme  verbunden  und  der  Verlauf  der  adiabatiscben 
Curve,  welche  für  jeden  Moment  des  Ueberganges  die  Beziehnng 
zwischen  Druck  und  Volumen  angiebt,  lässt  sich  auf  demselbefi  Wege, 
den  wir  oben  angegeben  haben,  verfolgen;  man  hat  im  vorlie- 
genden Falle  einfach  nur  das  Anfangsvolumen  gleich  a  und  die 
spezifische  Dampfmenge  ^ti  für  den  Anfang  Null  zu  setzen. 

Denken  wir  uns  z.  B.  ein  Kilogramm  Wasser  von  der  Tem- 
peratur ti  =  144t>  unter  dem  Druck  von  4  Atmosphären  nnd 
nehmen  wir  an,  es  habe  der  äussere  Druck  nach  der  adiaba- 
tischen Curve  bis  auf  1  Atmosphäre  abgenommen,  so  ist  jetzt 
die  Temperatur  <  =  lOO^»  und  die  Dampfmenge,  welche  sich 
dabei  gebildet  hat,  berechnet  sich  nach  61.  [243]  dnrch  den 
Ausdruck : 

xr   . 

und  findet  sich,    wenn  wir  die  Zahlenwerthe  des  vorhin  berech- 
neten Beispieles  wieder  verwenden 

X  =  0,07<*04  Kilogr. 
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Das  Volumen  der  Mischung  ist  jetzt 

t  =  XU  +  a  =  0,1312  Cubikmeter 
und  das  Expansionsverhältniss 

«=-?-=  -^  =  131,2 

weil  ftlr  Wasser  das  spezifische  Volumen  a  =  0,ooi  zu  setzen  ist. 
Ans  dem  Vorstehenden  folgt  für  solche  Dämpfe,  die  sich  wie 
Wasserdämpf  verhalten^  ein  merkwürdiges  Resultat.  Denken  wir 
an  Expansion  nach  der  adiabatischen  Curve  zwischen  zwei  fest 
Torgeschriebenen  Grenzpressungen  pi  und  p,  so  findet  ein  Nieder- 
schlagen von  Dampf  statt,  wenn  im  Anfange  nur  gesättigter 
Dampf,  ohne  Beimischung  von  Flüssigkeit  vorhanden  ist ;  es  findet 
liiiigegen  eine  Bildung  von  Dampf  statt,  wenn  im  Anfange  kein 
Dampf  sondern  nur  Flüssigkeit  vorhanden  ist.  Man  muss  daraus 
schliessen,  dass  für  die  gleichen  Grenzpressungen  ein  Mischungs- 
Terhältmss  Xi  existirt,  für  welches  die  spezifische  Dampfmenge  x^ 
im  Anfange  und  am  Ende  der  Expansion  die  gleiche  ist;  und 
das  bestätigt  die  Rechnung;  setzen  wir  nämlich  in  Gl.  (243) 
x  =  xi,  so  folgt  dieses  Mischungsverhältniss 


Ji__J±  244) 

T         Ti 

Nehmen  wir  z.  B.  Wasserdampf  und  die  Pressungen  4  und 
1  Atmosphäre,  so  findet  sich,  wenn  wir  wieder  die  Zahlenwerthe 
der  vorigen  Beispiele  einsetzen,  die  der  Hülfstabelle  S.  316  und 
der  Tab.  10  entnommen  wurden: 

Xi  =  0,5001  Kilogr. 

also  fast  genau  xi  =0,5,  d.  h.  wenn  im  Anfange  dem  Gewichte 
nach  gerade  soviel  Dampf,  wie  Wasser  vorhanden  ist,  so  ist 
dasselbe  Mischungsverhältniss  auch  am  Ende  der  Expansion  von 
4  auf  1  Atmosphäre  vorhanden  t  Es  deutet  das  einfach  darauf 
hin,  dass  in  den  beiden  Grenzzuständen  die  adiabatische  Curve 
and  die  Cnrve  constanter  Dampfmenge  sich  schneiden,  wie  das 
in  Figur  :34)  S.  323  angedeutet  ist.  Die  punktirte  Curve  BB 
stellt  f&r  Wasserdämpfe  und  die  verwandten  Dämpfe  die  Curve 
constanter  Dampimenge  dar,  während  A  A  die  adiabatische  Curve 
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repräsentirt.  Im  ersten  Theile  der  Expansion  nach  der  adit- 
batiscfaen  Curve  von  dem  einen  Grenzzustande  nach  dem  anden 
findet  erst  Verdampfen,  im  andern  Theile  ein  Niederschlagen 
statt  und  zwar  der  Art,  dass  eben  am  Ende  wieder  die  gleide 
Dampfmenge ,  wie  im  Anfange  vorhanden  ist.  Benutzt  man  die 
Werthe  von  t  und  r:T  der  Hülfstabellen  S.  316  so  lässt  sich  du 
Mischungsverhältniss  auch  für  andre  Spannungbgrenzen  nach  61.  244 
berechnen:  so  findet  sich  z.  B.  tür  die  Pressungen  10  nnd  5. 
5  und  1 ,  1  und  \/2  Atmosphären  beziehungsweise  x^  =  0,5€0$j 
0,5044  und  0.4599  also  immer  in  der  Nähe  x^  =  0,5  liegend;  die 
Abweichungen  sind  aber  schon  zu  bedeutend,  als  dass  man  hier 
auf  ein  einfaches  Gesetz,  etwa  schliessen  dürfte,  dass  für  eme 
gewisse  Dampfart  61.  (244  für  beliebige  Grenztemperataien 
immer  auf  denselben  Werth  von  or,  bei  Wasserdampf  z.  B.  auf 
2-,  =0,5  führe.  Setzen  wir  das  auf  einen  Augenblick  wirklieh 
voraus,  bezeichnen  wir  diesen  coustanten  Werth  von  x^  mit  i* 
und  gehen  wir  in  61.  (244)  zum  Differential  über,  so  fände  sich: 

i. — !•- 


(t) 


oder  die  Diff'erentiation  ausgeführt  und  t  durch  den  Werth 
Gl.    242)  ersetzt,  ergäbe: 

^■=      " , 

r         ar 
~f~^  dt 

Benutzt    man   hier  noch  die  für  die  Claus  ins 'sehe  Tem- 
peraturfunktion //  gegebene  Fonnel  (229),  so  würde  folgen 

//  = i c 

k 

und  wenn  man  auf  beiden  Seiten  mit  dt  multiplicirt  und  zwischen 
0  und  t  integrirt.  so  würde  das  Integral  von  hdt  einfach  als 
ein  Vielfaches  des  Integrales  von  rdt  d.  h.  von  q  erscheinen. 
Das  wird  aber  keineswegs  von  den  entsprechenden  Werthen  der 
Htilfstafel  S.  316  Col.  3  und  der  Tab.  10  bestätigt;  ebensowenig 
bei  andern  Dämpfen,  als  Wasserdampf. 

Von  Wichtigkeit  hingegen  ist   folgende  Betrachtung.     Geht 
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man  von  einem  g^ewissea  An- 
&ngBdrnck  p^  aas,  denkt  man 
sieh  die  spezifische  Dampfmenge 
sei  Xy  ein,  zweites  Mal  0  und 
ein  drittes  Mal  1  und  legt  man 
durch  die  dre^  den  Anfangs- 
KosQüiden  0,  x,  nnd  1  ent- 
sprechenden Pnnkte  die  drei 
sdiabatisclien  CnrreD  A^,  A,  A, 
[Fig.  35)  so  Btehen  diese  in 
einem  eigentbtlmlichen  Zusam- 
menhang. Setzen  wir  die  Ex- 
pansion [bei  Aetberdampf  die 
Compression)  so  weit  fort,  bis  in  allen  drei  Fällen  der  Druck 
auf  den  Werth  p  übergegangen  ist,  und  bezeichnen  wir  die 
spezifische  Dampfnienge  in  den  drei  Fällen  fttr  den  Endzustand 
mit  xg,  X  und  x',  so  folgt  nach  61.  (243]  beziehungsweise: 


Hiernach  findet  sich  durch  entsprechende  Verbindnng 


(245) 


Ist  das  Endvolnmen  in  den  drei  Fällen  c,,,  v  und  c'  so  folgt : 
c^^  Xo«  +  a:  c  :=  XU  -}-  a;  c'  =:  x'u  -\-  a 
und    daher    durch    entsprechende    Substitution    in    den    vorigen 
Ausdruck : 

'',~''"    =  X,  (246) 


Wäre  hiernach  fUr  einen  bestimmten  Anfangsdnick  der  Ver- 
lauf der  adiabatischen  Grenzcurven  (entsprechend  der  spezifischen 
Dampfmenge  ;r,  ^  0  nnd  xj  =  I)  bekannt,  so  Hesse  sich  leicht 
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der  Verlauf  der  Curve,  welche  der  beliebigen  Anfangsdampf- 
menge  x^  entspricht,  ermitteln,  man  hat  einfach  anf  der  Strecke 
{xq  x')  Fig.  35  den  Punkt  x  dieser  Gurve  so  zu  wählen,  dass  das 
Yerhältniss  der  Längen  [xx^  und  [x' x^]  gleich  24  ist.  Wir 
haben  oben  (S.  309)  gezeigt,  dass  in  gleicher  Weise  auch  die 
Curven  constanter  Dampfmenge  zusammenhängen.^ 

Es  ist  nun  femer  noch  die  Frage  aufzuwerfen,  welche  äussere 
Arbeit  gewonnen  wird  oder  aufzuwenden  ist,  wenn  die  Dampf- 
und Flüssigkeitsmischung  nach  der  adiabatischen  Cnnre,  d.  h. 
ohne  Mittheilung  oder  Entziehung  von  Wärme  aus  einem  Zustand 
in  den  andern  übergeht.  Wir  haben  hier  einfach  in  der  Fan- 
damentalgleichung 

dQ  =  A  {dU+dr 

dQ  =  0  zu  setzen  und  erhalten  daher  die  Arbeit  in  Wärmeein- 
heiten gemessen: 

AdL  =  —  AdU 

oder  unter  Benutzung  von  Gl.  (220)  S.  296 

AdL  =  —  dq  —  d{xQ) 

und  hieraus  durch  Integration: 

AL  =  qi  —  q  +  ^iQi  —  ^Q  (247) 

Da  nun  für  den  Endzustand  die  spezifische  Dampfmenge  x 
durch  61.  (243)  bestimmbar  ist,  so  lässt  sich  hiernach  die  äussere 
Arbeit  L  leicht  ermitteln. 

Kehren  wir  wieder  zu  dem  vorhin  gegebenen  Zahlenbeispiel 
S.  324  zurück,  indem  wir  voraussetzen,  es  soll  eine  Mischung  von 
Wasser  und  Wasserdampf  nach  der  adiabatischen  Curve  expan- 
diren  von  4  Atmosphären  auf  1  Atmosphäre  Druck,  so  fand 
sich,  wenn  anfänglich  nur  gesättigter  Dampf,  ohne  Beimischung 
von  Wasser,  vorausgesetzt  wurde ,  die  spezifische  Dampimenge  x 
am  Ende  der  Expansion  :r  =  0,9211  Kilogr. :  setzt  man  diesen 
Werth  in  Gl.  (247;  sowie  x^  =  i  und  nach  den  Angaben  der 
Tabelle  10  q^  =  145,3io;  q  ==  lOO^soo;  q^  =  461,496; 
^  =  496,300,  so  folgt  die  äussere  Arbeit: 

AL  =  49,104  Cal. 
und 

L  =  20845,5  Meterkilogr. 

Unter  der  Voraussetzung  aber,    dass    anfangs    kein  Dampf 


\ 
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vorhanden,  also  ^rj  =  0  ist,  fand  sich  (S.  326)  die  Dampfmenge 
am  Ende:  x  =  0,07894,  und  für  diesen  Fall  giebt  Gl.  (247)  für 
dieselben  Grenzpressnngen : 

AL  =  5,632  Cal. 
nnd 

L  =  2388,0  Meterkilogr. 

Mit  gleicher  Leichtigkeit  bestimmt  sich  die  äussere  Arbeit 
anch  ftir  jeden  beliebigen  andern  zwischen  0  und  1  liegenden 
Anfangswerth  der  Dampfmenge  ^j ;  die  drei  Arbeitswerthe 
Zo ,  L  und  L'  entsprechend  der  Anfangsdampfmenge  0,  x^  und  1 
stehen  aber  bei  gleichen  Endpressungen  in  einfacher  Beziehung 
zu  einander. 

Man  hat  nämlich  nach  61.   (247)  in  den  drei  Fällen: 

ALo  =  qi  —  q  —  XQQ 

AL   =  yi  —  q  +  x^Q^—  xq 

AV  =qx—  g  +  Qi      —x'q 

und  hieraus  folgt  durch  Verbindung  mit  gleichzeitiger  Berück- 
sichtigung von  Gl.   (245) 

AL  =  x^  [AL'  —  ALq)  +  ALo  (248) 

dieselbe  Beziehung,  die  sich  nach  Gl.  (246)  unter  den 
Werthen  des  Endvolumens  herausgestellt  hat.  In  Fig.  35  ist  die, 
die  Arbeit  L  darstellende,  Fläche  schraffirt.  Ist  sonach,  wie  es 
in  dem  vorhin  berechneten  Beispiele  geschehen,  die  Arbeit 
Zjq  und  L'  bestimmt ,  so  berechnet  sich  nun  leicht  die  Arbeit  L 
nnter  Voraussetzung  derselben  Endpressungen  für  jeden  andern 
zwischen  0  und  1  liegenden  Werth  der  spezifischen  Dampfmenge  Xf 
In  unserm  Beispiele  findet  sich: 

AL  =  43,532  x^  +  5,632 

also  z.  B.  für  die  Dampfmenge  x^  =  0,so 

^Z  =  40,458  Cal. 

Die  Arbeit  nimmt  sonach,  wenn  man  immer  dieselben  Grenz- 
pressungen pi  und  p  voraussetzt ,  um  somehr  ab ,  je  kleiner  die 
anfängliche  spezifische  Dampfmenge  x^  ist,  was  leicht'  begreif- 
lich ist. 

Nachdem  wir  im  Vorstehenden  den  Verlauf  der  adiaba- 
tischen Curve  für  Dampf-  und  Flttssigkeitsmischungen  angegeben 
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haben,  können  nun  auch  die  allgemeinen  Sätze,  die  wir  im  entn 
AhBchnitte  ä.  82  u.  f.  entwickelten,  auf  die  genannten  Mischnngen 
anwenden.  Wir  fanden  dort  [Ü.  84),  dass  fttr  jeden  Uebergtn; 
eines  Körpers  von  einer  zn  einer  zweiten  hestimmt  rorgeechrie- 
benen  adiabatischen  Cnrvc  das  Integral: 


eine  eonstante  Grösse  sei ,  vorausgesetzt ,  der  Uebergang  finde 
»nf  umkehrbarem  Wege  statt.  Ersetzen  wir  nun  'S'  dnrch  die 
absolute  Temperatur  T  und  benatzen  wir  tüi  dQ  die  fllr  Dampf- 
und  FlUseigkeitsmischnngen  oben  gegebene  Gl.  '227;  S.  300  so 
folgt: 


'=/[-! +^(t)] 


und  hieraus  durch  Integration,  wenn  wir  die  durch  Gl.  \242; 
S.  321  angegelwne  Bezeichnung  benutzen  und  die  Werthe.  welche 
dem  Anfangsznstande  entsprechen,    mit  dem  Index  1  bezeichnen: 

-^^  =  ('  +  T)-("  +  -i?)  1^" 

Fis-  3«.  Das  erste  Glied  der  rechten  Seite 

bedeutet    aber    nach    Darlegung    von 
Gl.     243    die  Constante   der   adiabati- 
Rolien  Cune  A  ;Fig.  3(i   und  das  zweite 
Glied  die  Coustante  der  adiabntischen 
Ciirve  Ai ,  in  welcher  der  Ausgangs- 
punkt .T,   liegt,   woraus  ebenfalls  das 
Resultat  folgt,  dass  das  Wärmegewichl 
P  coiistant  sein  muss.     Nehmen  «ir 
an .    )>eide   Curvcn   seien    dnrch   ihre 
'  ;\  Coustauten  gegeben  und  die  Mischung 
werde    auf  irgend    einem    gegebenen 
"Mnkehrbaren  Wege  aus  einer  Curve  in  die  andere  Übergeführt. 
ilt  weil  P  bekannt  ist.  der  Endzustand  leicht  zu  ermitteln. 
BMttß  z.  B.  die  Ueberfllhrung  nach  der  isothenuiscben  Cune 
..   bei   oonstantem   Drucke   und   constanter   Temperatur  statt- 
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gefunden  x^  x^  Fig.  36),  so  wäre,  wenn  x^  die  Dampfmenge  am 
Ende  ist: 

^P=Y,  ^^^  -  ^t)  =  Y  (^  -  ^i)  (2^^) 

Da  P  naeh  der  Voraussetzung  bekannt  ist,  so  bestimmt  sich 
hieraus  x^  und  dann  leicht  das  Endvolumen.  Wäre  anfangs 
;r|  =  0  und  am  Ende  ^2  =>  1,  so  fände  sich 

^-ÄT,-AT  -^^' 

und  hieraus  folgt  eine  besondere  Bedeutung  des  Quotienten  r  :  T, 
der  in  obigen  Formeln  vielfach  erscheint  und  den  wir '  in  der 
Tabelle  S.  316  für  Wasserdampf  für  verschiedene  Pressungen 
angegeben  haben.  Dividirt  man  diesen  Werth  durch  -4,  d.  h. 
multiplicirt  man  ihn  mit  424,  so  ergiebt  sich  P,  d.  h.  die  Summe 
der  Wärmegewichte,  die  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  zu- 
geleitet werden  muss,  um  sie  bei  constantem  Drucke  in  gesättigten 
Dampf  von  gleicher  Temperatur  zu  verwandeln.  Aus  Col.  6  der 
Httlfstafel  S.  316  ist  ersichtlich,  dass  dieser  Werth  P  bei  Wasser- 
dampf  langsam  mit  wachsendem  Drucke  abnimmt.  Für  irgend 
eine  andre  Dampfmenge  [x^  —  x^)  Kilogr.  ist  das  Wärmegewicht 
P  nach  61.  (250)  zu  bestimmen,  und  wenn  daher  gerade  die 
Cnbikeinheit  Dampf  gebildet  worden  wäre,  so  hätte  man  [x^  — -  x) 
durch  das  Gewicht  der  Volumeneinheit,  d.  h.  durch  die  Dichtig- 
keit /  zu  ersetzen.  Nun  ist  aber  nach  den  Angaben  auf  S.  287 
genau  genug  y  =  \  \  u^  daher  folgt,  dass  wir  den  Werth : 


AuT 


als  das  Wärmegewicht  ansehen  können,  welches  der  Flüssigkeit 
von  der  Temperatur  t  zugeleitet  werden  muss,  um  bei  constantem 
Drucke  die  Volumeneinheit  Dampf  von  der  Temperatur  t 
zu  erzeugen.     Der  vorstehende  Werth  ist   aber  nach  Gl.    (212) 

nicht  anders ,    als  der  Werth  -^ :    es  findet   sich   hiemach   eine 

at 

neue  eigenthümliche  Bedeutung  dieses  Differentialquotienten. 

Es   lässt   sich   aber  die  Untersuchung  in  der  angedeuteten 
Richtung  leicht  weiter  ausdehnen.     Es  stellt  nämlich  der  Werth: 
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^ 

•=|* 


0 


eNennüU  eiu  Wirmep?wioht  dar.  und  zwar  dasjenige,  welches  der 
G^w  iohtji^nhdt  Flüssigkeit  mitgetheilt  werden  mnss,  am  sie  von 
0  »uf  f  W\  ivnstanioni  Orncke  zu  erwärmen,  oder  allgemeiner 
fivsprvvheii ,  da  wir  die  Flüssigkeiten  bis  auf  Weiteres  als  in- 
<\Mupn!^iliel  ausoheu  niUsson.  um  die  Flüssigkeit  ohne  Dampf- 
onT^^ iokolung  von  0'  auf  die  Temperatur  /  zu  bringen.  Bezeich- 
nen wir  die  Constante  der  adiabatisehen  Curre  mit  C,  setzen  wir 
also  in  «I.    240 

r  xr 

'=  A+  AT  :252 

8i>  repräsentirt  C  das  WUrmegewich t.  welches  der  Ge- 
wichtseinheit Flüssigkeit  von  0*'  Temperatur  mit- 
gctheilt  worden  niuss,  um  bei  constantem  Drucke 
daraus  .r  Kilogramm  Dampf  von  der  entsprechen- 
den Temperatur  /  zu  bilden. 

Trägt  man  in  Fig.  36  das  ^^)lulnon  a  der  Flfcsigkeit  als 
Abscisse  auf,  d.  h.  machen  wir  O  O,  =  ^  „„j  fetalen  wir  die 
Ordinate  0  0,,  des  Punktes  O^  gleich  dem  Dainpfdr&cke,  welcher 
der  Temperatur  0«  entspricht,  so  können  wir  den  Uebeigang 
nach  der  adiabatisehen  Curve  A  auf  folgende  Art  bewerkstelligt 
denken;  zunächst  wird  die  Flüssigkeit  von  ()*•  auf  ^  erwärmt 
wobei  der  Druck  gegen  die  Flüssigkeit  in  der  Art  wachsen  soll! 
wie  das  bei  gleicher  Temperaturerh()hung  mit  gesättigtem  Dampf 
der  Fall  ist.  Da  hiebei  keine  Dampfbildung  erfolgt  und  das 
Volumen  der  Flüssigkeit  als  constant  betrachtet  wird  so  findet 
der  Uebergang  auf  dem  Wege  0,M  statt  und  das '  zugehörige 
Wärmegewicht  ist: 

dq  ___    X 
AT  ~   A 

Wird  nun  im  Weitern  auf  dem  \yege  M.r  Fig  36  bei  con- 
stantem  Drucke  die  Dampfmenge  .r  erzeugt ,  so  entspricht  nach 
Obigem  diesem  Vorgange  das  Wärniegewicht: 
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rz 
AT 

Beide  Gewichte  zusammeDgefasst  ergeben  aber  nach  dem 
Vorigen  die  Constante  C  der  adiabatischen  Curve  A\  diese  Con- 
stante  lässt  sich  daher  ansehen  als  das  Wärmegewicht,  welches 
erforderlich  ist,  um  aus  der  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  von  0^ 
und  dem  zugehörigen  Dampfdruck ,  x  Kilogramm  Dampf  von  der 
Temperatur  /  zu  erzeugen,  gleichgültig,  ob  das  auf  dem 
angenommenen  Wege  OqMx  oder  auf  irgend  einem 
andern  Wege  Oo^r,  a:  (Fig.  36)  geschieht 

Die  Constante  der  adiabatischen  Curve  lässt  sich  auch  in 
anderer  Form  schreiben;  ersetzt  man  x  durch  den  Werth,  der 
ans  der  Gleichung  v  =  xu  -\-  a  sich  ergiebt  und  benutzt  man 
bei  der  Umformung  noch  Gl.   (212)  S.  274,  so  folgt  auch: 

Liesse  sich  hier  der  Werth  t  und  der  DifFerentialquotient  j^ 

dt 

einfach  als  Funktion  von  p  darstellen,  so  wäre  damit  die  Glei- 
chnng  der  adiabatischen  Curve  in  der  Form  p  =/  [v]  gegeben ; 
leider  ist  das  bis  jetzt  nicht  gelungen;  wir  kommen  unten  auf 
Versuche  dieser  Art  zurück. 

Nehmen  wir  wie  vorhin  an,  die  beiden  adiabatischen  Cur- 
ven  A  und  A^  (Fig.  36)  seien  dargestellt  und  durch  ihre  Con- 
stanten bestimmt,  so  wird,  wenn  der  Uebergang  vom  Anfangs- 
zustand  x^  nach  der  zweiten  adiabatischen  Curve  auf  der 
Curve  B  constanter  Dampfmenge  x^  erfolgen  soll: 

sein  und  hieraus  liesae  sich  (freilich  nur  durch  Probiren)  die 
Endtemperatur  t  und  dann  der  entsprechende  Druck  und  das 
Volumen  bestimmen ;  es  wären  sonach  die  Coordinaten  des  Durch- 
schnittspnnktes  x^  der  Curve  constanter  Dampfmenge  mit  der 
zweiten  adiabatischen  Curve  A  ermittelt. 

Hätte  hingegen  der  Uebergang  auf  der  isodynamischen  Curve, 
also  bei  constantem  Werthe  von  U  stattgefunden,  so  wäre  die 
Dampfmenge  x  am  Ende,  die  mit  x^  bezeichnet  werden  mag,  aus 
Gl.   (233)  S.  305  zu  bestimmen,  es  wäre 
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^a 


Q 
und  dieser  Werth  fbr  x  in  folgende  Formel  gesetzt: 

wUrde  wieder  eine  JFormel  liefern,  aas  der  die  Temperatur  /,  der 
Druck  p  und  das  Volumen  v  fUr  den  Endzustand  sieh  ermittelt: 
es  ergeben  sich  also  dadurch  die  Coordinaten  des  Durchschnitti- 
punktes  2:3  (Fig.  36)  der  isodynamischen  und  der  adiabatischei 
Curve.  Der  hier  angedeutete  Vl'^eg  zur  Bestimmung  des  Durch- 
Bchnittspunktes  2:3  ist  freilich  sehr  mühsam  zu  benutzen,  da  sick 
die  Endtemperatur  t  nur  durch  Probiren  ermitteln  lässt  Wek 
bequemer  ist  es  in  einem  solchen  Falle,  die  beiden  adiabatiBchea 
Curven  A  und  A^  und  ebenso  die  isothermische  und  isodynamische 
Curve,  welche  dem  Anfangszustande  xi  entsprechen,  graphisch 
darzustellen,  was  nach  dem  oben  Angegebenen  leicht  ausfflhrbir 
ist,  und  auf  solche  Weise  die  Durchschnittspunkte  2^  und  x^  n 
ermitteln.  Dadurch  ist  nach  den  Angaben  auf  S.  83  u.  f.  auch 
zugleich  fUr  den  Ucbergang  aus  einer  adiabatischen  Cnnre  A^  m 
andern  A  der  Werth  P  ermittelt,  indem  man  nur  den  durch 
Schrafßrung  in  t^g.  36  angedeuteten  Flächeninhalt  durch  7\  dividirt 
Aus  diesen  Angaben  sowohl ,  als  aus  den  Angaben ,  die  anf 
S.  83  und  S.  134  gemacht  wurden,  geht  hervor,  welch  grossen 
Werth  es  hätte,  den  Verlauf  der  verschiedenen  hier  in  Frage 
kommenden  Curvenarten  durch  einfache  Gleichungen  von  der 
Form  p  =/(fj  darstellen  zu  künneu,  wie  es  bei  permanenten 
Gasen  der  Fall  ist.  Leider  ist  das  bis  jetzt  nicht  mOglich.  Vor 
Allem  hat  man  versucht,  den  Verlauf  der  adiabatischen  Curve 
durch  einfache  empirische  Formeln  darzustellen,  weil  diese  Cur- 
ven das  Gesetz  der  Druckabnahme  bei  der  Expansion  des  Dampfes 
im  Dampiinaschinency linder  angeben.  Der  erste  Versuch  dieser 
Art  ist  von  Rankine "^j  gemacht.  Aus  den  Resultaten  nume- 
rischer Rechnungen  schliesst  derselbe,  dass  die  adiabatische  Cunt 
des  reinen  gesättigten  Wasserdampfes  durch  die  Nähemngsformel 

pvf^  =p^  r,  ^  .254] 


*]  Kankine,  Manual  of  Applied  Mechanics.  —  A  Manual  oftheSteun 
engine,  S.  385. 
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bestimmt  ist,  wobei  pi  der  Anfangsdruck ,  Vi  das  AnfangSYolnmen 

des  gesättigten  Wasserdampfes  und  fi  eine  constaute  Grösse  ist, 

10 
ftlr  welche  R a n k i n e  den  Werth -^  =  l,iii  angiebt.     Kankine 

•/ 

sagt  nicht,  ob  man  bei  Anwendung  dieser  Formel  für  den  An- 
fang der  Expansion  reinen  Wasserdampf  ohne  Beimischung  von 
Wasser  voraussetzen  soll  oder  nicht.  Diese  Frage  ist  aber,  wie 
ich  zeigen  werde,  nicht  ohne  Bedeutung.  Später  hat  auch 
G.  Schmidt*)  diese  Formel  benutzt,  macht  jedoch  kurzweg 
die  Annahme,  der  gesättigte  Wasserdampf  verhalte  sich  in  jeder 
Beziebnng  wie  ein  permanentes  Gas  und  es  seien  selbst  bei  bei- 
den Gasarten  die  adiabatischen Curven  identisch.  Er  setzt  daher,  wie 
beim  permanenten  Gase:  fi  =  l,4io,  eine  Annahme,  die  durch  nichts 
gerechtfertigt  wird ,    und  die  auf  sehr  unrichtige  Resultate  führt. 

Später  ist  dann  auch  Grashof**)  auf  diese  Frage  zurück- 
gekommen und  schliesst  aus  den  Resultaten  numerischer  Rech- 
nungen, dass  man  fi  =  1,140  setzen  müsse;  bei  diesen  Rechnungen 
wird  aber  ausdrücklich  vorausgesetzt,  dass  der  Wasserdampf  im 
Anfange  der  Expansion  zwar  gesättigt,  dass  ihm  aber  kein  Wasser 
beigemischt  sei.  Ich  werde,  der  Wichtigkeit  der  Sache  wegen, 
etwas  näher  auf  die  Frage  eingehen;  auf  gleichem  Wege,  wie 
Rankine  und  Grashof,  nur  mit  Zugrundelegung  meiner  ge- 
nauen, hier  vorliegenden  Tabellen,  den  Werth  ju  der  Gl.  (254) 
bestimmen,  einmal  unter  der  Voraussetzung,  dass  dem  gesättigten 
Dampfe  anfangs  kein  Wasser  beigemischt  ist,  dann  unter  der  An- 
nahme, dass  man  es  mit  einer  Mischung  von  Wasser  und  Wasser- 
dampf zu  thun  hat  und  endlich  soll  mit  Hülfe  der  allgemeinen 
Gleichungen  der  mechanischenWärmetheorie  gezeigt  werden,  ob  die 
Gl.  (254)  richtig  ist  oder  nur  als  Näherungsformel  aufgefasst  wer- 
den darf.  In  Hinblick  auf  die  Resultate ,  auf  die  uns  die  Unter- 
suchungen der  permanenten  Gase  auf  S.  143  geführt  haben,  ist  man 
leicht  zu  der  Annahme  geneigt,  dass  die  Formel  (254)  auch  bei 
Dämpfen  eine  hervorragende  Rolle  spielen  dürfte. 

Ist,  von  einem  gewissen  Anfangszustand  [pi,  v^)  ausgehend, 
in  der  auf  S.  324  angegebenen  Weise  für  einen  gegebenen  End- 


*)  Gustav  Schmidt,  Theorie  der  Dampfmaschinen.     1801. 
♦*;  Grashof,  Vorwort  in  »Volkers  Indicator«.    Berlin  1863.  —  »Zeit- 
schrift des  Vereines  deutscher  Ingenieure«.    B.  VIII.    S.  151. 

Zeaner,  Wärmetbeorie.  22 
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druck  p  das  Volumen  v  berechnet  und  nimmt  man  für  die  adia- 
batische  Curve  die  61.  (254;  als  richtig  an,  so  würde  sich  hieraus 
leicht  die  Constante  /u  ermitteln  lassen,  man  findet 


log.^ 
P 

log.  ^ 


f255; 


So  haben  wir  in  dem  Beispiele  S.  324  für  den  Anfang  ge- 
sättigten Dampf  von  /»^  =  4  Atmosphären  Druck  ohne  Beimischung 
von  Wasser  angenommen  und  die  Expansion  nach  der  adiaba- 
tischen Curye  so  weit  erfolgen  lassen ,  bis  der  Druck  auf  p  =  i 
Atmosphäre  gesunken  war;    wir  fanden    dann  das  Expansions- 

yerhältniss  «  =  —  =  3,390 ;  setzt  man  nun  die  gegebenen  Werthe 

in  vorstehende  Gleichung,    so  findet  sich  für  diesen  einen  Fall 

jU  =  1,1354 

Auf  dem  gleichen  Wege  kann  man  nun  auch  für  andere 
Werthe  der  Anfangs-  und  Endpressung  den  Werth  fi  ermitteln 
und  zusehen,  ob  sich  wirklich  dieser  Werth  als  constant  heraus- 
stellt. Ich  habe  eine  Beihe  Beispiele  dieser  Art  berechnet  und 
die  Resultate  dieser  Rechnungen  in  folgender  Tafel  zusammen- 
gestellt. Als  Anfangspressung  habe  ich  den  Druck  von  pi  =  8, 
4,  2,  1  Atmosphären  angenommen  und  zunächst  ausdrücklich 
vorausgesetzt ,  dass  im  Anfange  nur  gesättigter  Wasserdampf  ohne 
Wasser  vorhanden  sei.  Die  Tabelle  giebt  dann  für  verschiedene 
Endpressungen  p  =  A,  2 ,  1 ,  Y2  Atmosphären  die  spezifische 
Dampfmenge  x  am  Ende  der  Expansion;  das  Expansionsverhält- 
niss  £  und  den  nach  61.  (255)  berechneten  Werth  von  fi.  Nach 
dem  oben  Angegebenen  bedarf  die  Entstehung  der  Tabelle  keiner 
weitern  Erläuterung. 
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0.8844 

0.9182 

0.9564 

€ 

11.577 

6.236 
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h  — 

1.1321 
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i     •* 
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0.9211 

1 

0.9580 

1 
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,  . 
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1 
1 

} 

€  — 
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' 
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1.1304 

1.1344 

! 

1 
1 

1 

X 

e 

0.9614 

1.848 

1 
1 

1 

, 

h  = 

i.1291 

[ 

i 

1 

1 

Ein  Blick  auf  diese  Zusammenstellung  zeigt,  dass  der  Werth 
^  bei  bestimmter  Anfangspressnng  entschieden  abnimmt,  je  kleiner 
der  Enddmck  p  ist  und  dass  bei  gleicher  Endpressung  /u  um  so 
grosser  ist,  je  grösser  der  Anfangsdruck  genommen  wird,  immer- 
hin rind  aber  doch  die  Aenderungen  so  unbedeutend,  dass  man 
iuieifaalb  der  in  der  Tabelle  angenommenen  Druckgrenzen,  welche 
alle  bei  Dampfmaschinen  vorkommenden  Fälle  umschliessen ,  für 
ß  einen  constanten.  Mittelwerth  annehmen  darf,  und  dieser  Werth 
findet  sieh 

fl=  1,135 

iIbo  nahe  mit  dem  von  Crash of^j  übereinstimmend. 

Nehmen  wir  diesen  Mittelwerth  an,  also  die  empirische  For- 


*)  In  einer  Besprechung  von  VOlker's  »Indicator«  (Zeitschrift  des  Osten. 
Ingenieur- Vereins,  Jahrg.  XV)  nimmt  G.  Schmidt,  genau  mit  meinem  obigen 
Recbnungsresultate  tibereinstimmend,  /u  =  1,135  an  und  stützt  sich  dabei 
lof  die  Resultate  der  Grashof  sehen  Rechnungen.  Schmidt  hat  hiernach 
Beine  firtthere  Annahme,  dass  fi  der  Rankin e''chen  Formel  mit  dem  Werthe 
jr=3  1,4 io  der  permanenten  Gase  identisch  sei,  aufgegeben. 

22* 


0 
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lel  Kankine's   als   zulässig,    so  findet  sich  das  Expansions- 
erbältniss  umgekehrt  aus  dem  Anfangs-  und  Enddruck: 

1 


(256) 


und  dann  wie  bei  Gasen  nach  der  61.  (80)  S.  133  die  Expansions- 
arbeit Li  in  Wärmeeinheiten  gemessen: 


-A=^[i-(,^)^] 


(257) 


Es  fragt  sich  nun^  wie  weit  die  Resultate  dieser  Formeln 
mit  denen  der  genauen  Formel  (247)  S.  330  übereinstimmen;  in 
folgender  Tafel  sind  die  Rechnungsresultate  ftlr  die  gleichen  Fälle 
wie  in  der  vorstehenden  zusammengestellt.  Die  Werthe  AL  sind 
dabei  in  der  Weise  nach  61.  (247)  berechnet,  wie  es  oben  durch 
das  Beispiel  auf  S.  330  angegeben  wurde;  die  Werthe  e  und  ALi 
hingegen  nach  vorstehenden  Näherungsformeln. 


jAnfangsdnick 

Pi 

in  Atmo- 
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£nd( 
0.5 

iruck  p  in  At 
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i 
4          1 
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€         —11.505 

6.247 

3.392 

1.842 

ALi  —94.90 

74.02 

51.35 

26.73 

1 

AL   —94.93 

73.75 

51.01 

27.. 57 

4 

€           —     6.247 

3.392 

1.842 

1 

ALi  —70.95 

49.22     . 

25.63 

i          •             i 
1 

AL   —71.14 

49.17 

25.53 

2 

€          —    3.392 

ALi  —47.10 
AL   —47.40 

l.'^42 
24.57 
24.59 

1 

€           —     1.842 

ALi  —23.58 

j 


AL   ~-^.70     i 

! 

Man  erkennt  aus  dei\  Vergleich  der  beiden  Werthe 
Expansionsarbeit,  wie  sie  sich  nach  der  Näherungsgleichi 
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■nd  der  genauen  Formel  ;247)  ergeben,  eine  recht  befriedigende 
Uebereinstiinmnng;  ebenso  auch  zwischen  den  Werthen  des  Ex- 
lonsionsverhältnisses  e  nach  dieser  und  der  vorhergehenden  Za- 
mmnenstellung  und  kann  daher  gewiss  bei  Dampfmaschinen  von 
den  gegebenen  Nähemngsformeln  Gebranch  machen,  die  Ex- 
pansioDsarbeit  nach  der  Gleichung : 

^-1 


7    —    P\^i 
/i— 1 


1 


-  (:■ ) 


;258) 


berechnen  und  dabei  /i  =  Ijao  annehmen.     Die  Zulässigkeit  der 
nletzt    erwähnten  Annahme    ist  jedoch    zunächst  nur  unter  der 
Voraussetzung  erwiesen,   dass  der  Wasserdampf  bei  Beginn  der 
Expansion  nach  der  adiabatischen  Curve  gesättigt  ist  und  dass 
er  kein  Wasser  beigemischt  enthält.     Es  ist  daher  noch 
ZE  untersuchen ,    ob  die  vorstehenden  Näherungsformeln  auch  be- 
nutzt werden  dltrfen  und  /i  =  1,135  gesetzt  werden  darf,    wenn 
die  spezifische  Dampfmenge  Xi  im  Anfange  von  Eins  verschieden 
i«t.    Um  diese  Frage  zu  entscheiden,  habe  ich  auf  gleiche  Weise 
wie  oben  noch  eine  Reihe  von  Beispielen  berechnet  und  die  Ke- 
saltate  in  folgender  Tafel  zusammengestellt,    indem  ich  annahm, 
die  Dampfmenge  sei  im  Anfange  x^  =  ü,9(^,  0,8o  und  0,7(i.     Die 
folgende  Tafel  enthält  nur  die  Werthe  des  Exponenten  /«,    be- 
rechnet nach  Gl.    255  . 
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Diese  Uebersicht  zeigt,  dass  der  Exponent  /u  der  empiriaehet 
Formel  (254)  mit  der  anfänglichen  Dampfmenge  x^  varibt,  dan 
er  aber  bei  gleicher  AnfangBdampfmenge  wieder  nahen 
conBtant  ist.  Nimmt  man  aas  den,  gleichen  Werthen  von  x^  ent- 
sprechenden Werthen  von  /u  das  Mittel,  so  findet  sich  f&r  die 
anfängliche  spezifische  Dampfmenge: 

a?!  =  1  fi=z  1,135 

0,90  1,125 

0,80  1,115 

0,70  1,103 

nnd  diese  Werthe  lassen  sich  recht  wohl  durch  die  empiriacbe 
Formel : 

|ii  ==  1,035  +  0, 100 .  xi  (259. 

zusammenfassen,  welche  Formel  freilich  nur  für  die  hier  Tor- 
liegenden  Grenzen  0.7  und  1  für  x^  benutzt  werden  darf;  da- 
durch werden  aber  die  bei  Dampfmaschinen  vorkommenden  FSlle 
umschlossen,  denn  man  nimmt  an,  dass  dem  nach  dem  Dampf- 
cylinder  strömenden  Dampf  bis  zu  25%  und  30%  Wasser  me- 
chanisch beigemengt  sein  kann,  wie  das  besonders  bei  LocomotiT- 
mascbinen  der  Fall  ist. 

Obgleich  die  vorstehenden  Angaben  nur  als  angenäherte  zo- 
betrachten  sind,  so  führen  sie  doch  zu  einem  sehr  wichtigen  Re- 
sultat und  klären  eine  Frage  auf,  die  in  neuerer  Zeit  viel&ch 
behandelt  wurde.  Die  an  Dampfmaschinen  abgenommenen  Indi- 
catorcurven  zeigen  nämlich ,  dass  die  Druckabnahme  bei  der  Ex- 
pansion nahezu  durch  den  Verlauf  einer  gleichseitigen  Hyperbel 
dargestellt  wird.  Man  hat  daraus  geschlossen,  dass  sich  der 
Wasserdampf  folglich  nahezu  wie  ein  permanentes  Gas  veriialte, 
das  bei  constanter  Temperatur  expandirt  und  hat  im  Weitem 
den  Schluss  gezogen,  dass  die  Formeln  der  mechanischen  Wftrme- 
theorie  auf  Resultate  führen,  die  sehr  beträchtlich  von  den  beolh 
achteten  abweichen.  Man  hat  versucht,  die  Abweichnngen  doreh 
den  Umstand  zu  erklären,  dass  die  Cylinderwände  [selbst  wenn 
sie  nicht  mit  einem  Mantel  versehen  sind]  Wärme  an  den  ex- 
pandirenden  Dampf  abgeben  und  dass  dadurch  das  Gesetz  der 
Druckabnahme  während  der  Expansion  wesentlich  geändert  wer- 
den müsse;  man  hat  femer  hervorgehoben,  dass  der  Dampf  in 
Folge    seiner  Berührung    mit  dem  Schmiermaterial   nene  Eigen- 
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Schäften  annehmen  müsse,  und  dass  in  Folge  dessen  die  Abwei- 
chungen eine  weitere  Erklärung  finden.  Dass  die  genannten  Ein- 
flüsse auf  die  Erscheinung  existiren,  ist  nicht  abzuleugnen,  ich 
glaube  jedoch ,  dass  man  dieselben  sehr  überschätzt ;  nach  mei- 
nen oben  angeführten  Rechnungen  erklärt  sich  die  Erscheinung 
jetzt  wenigstens  theilweise  dadurch,  dass  wir  es  bei  Dampf- 
maschinen mit  nassem  Dampfe  zu  thun  haben,  mit  Dampf, 
dem  beim  Beginne  der  Expansion  eine  gewisse  Quantität  Wasser 
beigemischt  ist.  Je  grösser  diese  Wassermenge,  je  kleiner  also 
die  anfängliche  spezifische  Dampfmenge  Xi  ist,  um  so  mehr 
nähert  sich  der  Werth  ju  der  Einheit,  d.  h.  um  so 
näher  rückt  die  adiabatische  Curve  in  ihrem  Ver- 
lauf einer  gleichseitigen  Hyperbel;  ja  die  weitere  Ver- 
folgung zeigt  sogar,  dass  bei  einem  Mischungsverhältniss  von  un- 
geföhr  Xi  =^  0,32  beide  Curven  nahezu  zusammenfallen.  Ich  darf 
daher  wohl  behaupten,  dass  die  Beobachtungen  über  den  Verlauf 
der  Indicatorcurven  nicht  nur  nicht  gegen  die  Ergebnisse  der 
mechanischen  Wärmetheorie  sprechen,  sondern  dass  sie  vielmehr 
eine  neue  Bestätigung  der  Richtigkeit  der  Anschauungen  bilden, 
die  unsem  Darstellungen  zu  Grunde  liegen.  Wir  kommen  übri- 
gens auf  die  Betrachtung  der  Vorgänge  und  des  Verhaltens  der 
Dämpfe  im  Dampfcylinder  unserer  Dampfmaschinen  zurück. 

Für  die  gewöhnlichen  Fälle  der  Praxis  darf  man  bei  Wasser- 
dampf nach  Allem  wohl  ohne  Bedenken  von  der  empirischen 
Formel  Rankine's 

bei  Bestimmung  des  Verlaufes  der  adiabatischen  Curve  (Gebrauch 
machen  und  fUr  die  Constante  /u  den  Werth  benutzen,  der  sich 
ans  unserer  empirischen  Formel  (259)  ergiebt.  Der  von  Ran- 
kine vorgeschlagene  Werth  ^t  =  —  =  l,iii    gilt  nach  dieser 

Formel  nur  für  die  anfängliche  spezifische  Dampfmenge  Zi  =  0,76, 
d.  h.  wenn  dem  arbeitenden  Dampfe  dem  (gewichte  nach  unge- 
fähr 25%  Wasser  mechanisch  beigemengt  ist.  Ob  Rank  ine 
bei  Bestimmung  seines  Werthes  von  ju  wirklich  von  diesem 
Mischungsverhältniss  ausgegangen  ist,  ist  mir  nicht  bekannt. 
Eine  genaue  Betrachtung  der  vorhin  gegebenen  Tabellen  führt 
zu  dem  Gedanken,    dass  möglicher  Weise  die  zuletzt  betrachtete 
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Gleichung  der  adiabatischen  Curve  genau  richtig  ist  und  dass 
die  Abweichungen  mit  unsem  genauen  Formeln  mehr  in  einer 
gewissen  Unzuverlässigkeit  der  verschiedenen  Temperaturfunk- 
tionen, die  in  diesen  Formeln  auftreten,  zu  suchen  ist.  Das  ist 
jedoch  nicht  der  Fall,  denn  berechnet  man  den  Exponenten  ^ 
unter  der  Voraussetzung  für  verschiedene  Druckgrenzen ,  dass  die 
anfängliche  Dampfmenge  x^  wenig  von  Null  verschieden  ist,  so 
zeigen  sich  grosse  Abweichungen  und  man  überzeugt  sich,  dass 
die  empirische  Formel  von  Rankine  nur  bei  Wasserdampf  an- 
wendbar ist,  wenn  demselben  anfänglich  kein  oder  nur  wenig 
Wasser  mechanisch  beigemengt  ist.  Man  kann  übrigens  leicht 
eine  Beziehung  zwischen  dem  Werthe  /i  und  den  früher  gege- 
benen Temperaturfunktionen  aufstellen  und  auch  auf  diese  Weise 
die  Richtigkeit  der  oben  gemachten  Bemerkung  beweisen. 
Die  allgemeine  Gleichung  HI,  S.  77,  nämlich     • 

dQ  =  A{Xdp+  Ydv) 

schreibt  sich  auch  in  folgender  Art : 


"«»^-Mt+St) 


FUr  die   adiabatische   Carve   ist   nnn  dQ  =  0;    setzt  mau 
Überdies : 

Yv 

SO  fände  sich : 

dp  dv 

p  V 

und  daraus  würde  sich  unter  der  Voraussetzung,  dass  /it  constant 
ist,  durch  Integration  die  Formel  (254)  von  Rank  ine  finden. 
Sollte  also  diese  Formel  genau  richtig  sein ,  so  müsste  der  Werth 

Yv 


Xp 


bei  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischung  sich  constant  ergeben.  Zu 
näherer  Prüfung  dieser  Frage  setzen  wir  in  diesen  Ausdruck  die 
Werthe  ein,  welche  für  X  und  Y  in  Gl.  (224)  und  (225)  S.  298 
angegeben  wurden;  man  erhält: 


V 
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r 

r 

pu 

H  = 


dp  dp\  u  J  dp \  14  f 


oder  wenn  man  c  =  zu  +  a  einsetzt  nnd  den  Werth  a  im  Zähler 
Yemachlässigt: 

r 


XU 


p  =  -i— 1 j 260 

A  dp'^  A  '  dp\  y  I 

Znr  näheren  Prüfung  dieser  Formel  dienen  die  Werthe  der 
Colnmnen  7,  8  nnd  9  der  Hülfstabelle  für  Wasserdämpfe  S.  316. 

Die  Grösse  -: —  ist  nach  Gl.   215    S.  2S0  berechnet:  femer  ist: 
Apu 

1    dq  1      dt 

A  dp       A    dp 

dJ 

in  welcher  Formel  der  Werth  -^  nach  Gl.     190    S.  262  bestimm- 

at 

bar  ist,  während  -jj  auf  früher  angegebene  Art  ermittelt  und  in 

Col.    2    der   gleichen    Tabelle    aufgeführt    wurde.      Der    Werth 

-r-r-|— 1  ist  aus  den  Differenzen  der  Werthe—  der  Tabelle  10 
A  dp\  H  I  ff 

ermittelt  worden. 

Geht  man  von  einem  gewissen  Zustxwid  >,,  /,)  aus,  und  setzt 
man  den  aus  Gl.  ^243^  S.  322  ermittelten  Werth  von  x  in  Gl.  260^ 
ein,  so  zeigt  sieh,  dass  p  sich  sehr  langsam  mit  der  Temperatur 
ändert,  so  langsam,  dass  man  allerdings  innerhalb  gewisser  Gren- 
zen p  constant  setzen  kann:  die  Aenderungen  von  p  finden  in 
gleicher  Richtung  statt,  wie  es  obige  Zusammenstellung  der  Re- 
sultate unserer  numerischen  Rechnungen  zeigen  und  auch  Gl.  i'260' 
zeigt,  dass  vorwaltend  die  anfängliche  Dampfmenge  x^  auf  /i  von 
Einfluss  ist.  Da  diese  Gleichung  nicht  zu  neuen  Resultaten  führt, 
so  begnügen  wir  uns   mit  diesen  Andeutungen  und  mit  dem  Re- 
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sultate^  dass  Bankine's  Fonnel  nur  innerhalb  gewisser  Grenzen 
den  Verlauf  der  adiabatischen  Curven  genau  genug  darlegt. 


Verhalten  der  Dampf-  und  Flüssigkeitsmisöhnngen, 
wenn  die  Zustandsänderungen  auf  umkehrbarem 

Wege  erfolgen. 

Die  Zustandsänderungen  eines  Körpers  erfolgen  auf  umkehr- 
barem Wege ,  wenn  in  jedem  Momente  des  Ueberganges  der  äus- 
sere Druck  dem  Körperdrucke  gleich  ist;  diese  Voraussetzung 
haben  wir  aber  schon  bei  den  bisherigen  Untersuchungen  über 
den  Verlauf  der  isothermischen,  isodynamischen  und  adiabatischen 
Curven ,  sowie  der  Curve  constanter  Dampfmenge  gemacht  und 
haben  damit  schon  die  wichtigsten  der  hierher  gehörigen  Pro- 
bleme erledigt.  Es  ist  jedoch  zweckmässig ,  im  Folgenden  noch 
einige  Probleme  dieser  Art  zu  behandeln,  von  denen  besonders 
dasjenige,  welches  wir  zuerst  lösen  werden ,  von  technischer 
Wichtigkeit  ist. 

Problem  1.  Verhalten  der  Dampf-  und  Flüssig- 
keitsmischungen,  wenn  die  Mittheilung  oder  Ent- 
ziehung von  Wärme  bei  constantem  Volumen  statt- 
findet. 

Denken  wir  uns  y  in  einem  Grefässe  sei  gerade  die  Gewichts- 
einheit Mischung  eingeschlossen :  die  spezifische  Dampfmenge  sei^; 
die  Temperatur  und  der  Druck  ti  und  p^,  so  findet  sich  das  Vo- 
lumen Vx  der  Masse  nach  Gl.  {208    S.  272 

Geht  nun  durch  Mittheilung  oder  Entziehung  von  Wärme 
die  Temperatur  in  den  Werth  t  über,  und  ist  am  Ende  die  spe- 
zifische Dampfmenge  x,  so  ist  das  Volumen 

und  da  wir  das  Volumen  constant  voraussetzen  (v  =  vi)  und 
überdies  auch  den  Werth  a  als  unveränderlich  ansehen,  so  folgt 
durch  Gleichsetzen: 
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x=^x^  (261) 

u 

sonach  lässt  sich  für  jeden  andern  Druck  p  die  vorhandene 
Dampfmenge  x  oder,  wenn  diese  gegeben  wird,  aas  deujL  Werthe  u 
der  neue  Druck  p  berechnen. 

Da  das  Volumen  constant  ist,  so  ist  die  äussere  Arbeit  dL  =  0 
und  daher  geben  hier  die  beiden  Gin.  (220)  und  (221)  S.  296 

-    dQ  =  AdU=dq  +  d{xq) 

und  hieraus  folgt  durch  Integration  die  mitzutbeilende  Wärmemenge 

Q  =  q-'  qx+xq  —  x^Qy 

oder  den  Werth  von  x  nach  voriger  Gleichung  benutzt 


Q 


=  ?-yi  +  ^i«i(-f---^)  (262) 

.  Endlich  findet  sich  noch  das  Wärmegewicht,  welches  diesem 
Uebergange  entspricht,  nach  Gl.   (227) 

in  welcher  Formel  ebenfalls  x  durch  61.  (261)  eliminirt  werden 
kann,  so  dass  sich  das  Wärmegewicht  ftlr  diesen  Uebergang 
leicht  aus  der  Anfangs-  und  Endtemperatur  ermittelt,  wenn  über- 
dies noch  fUr  den  Anfang  die  spezifische  Dampfmenge  x^  ge- 
geben ist. 

Denken  wir  an  Wärmemittheilung,  also  an  Temperatur-  und 
Druckerhöhung  und  Verdampfen,  so  wird  in  einem  gewissen 
Augenblicke  alle  Flüssigkeit  in  Dampf  übergegangen,  also  x=^  \ 
geworden  sein.  Ist  in  diesem  Momente  die  Temperatur  ^,  der 
Druck /?2  u*  s.  w.,  so  bestimmen  sich  diese  Werthe. nach  Gl.  (261)  aus 

U2  =  a:,  «1  (264) 

und  die  Wärmemenge,  welche  bis  dahin  zuzuleiten  ist,  wäre  nach 
Gl.   (262): 

Qj  =  q^—q,  +x,u,  (^  -  -^)  (265) 
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Eine  weitere  WärmezufUhrung  würde  zwar  SpannuDg  ODd 
Temperatur  noch  weiter  erhöhen,  die  Veränderungen  würden  aber 
dann  nach  anderen  Gesetzen  erfolgen,  weil  von  jetzt  an  der 
Dampf  in  den  überhitzten  Znstand  übergeht. 

Die  vorstehenden  Formeln,  die  wir  dann  durch  einige 
numerische  Beispiele  erläutern  werden,  lassen  sich  noch  in  etwas 
veränderter  Gestalt  hinstellen. 

Die  Gl.  (223)  S.  298,  welche  für  jede  Zustandsändemng  der 
Mischung  gilt,  nämlich: 

dp  \_^  u  w  J  u 

schreibt  sich  auch ,  da  der  Druck  p  nur  eine  Funktion  der  Tem- 
peratur /  ist,  in  folgender  Art,  wenn  man  zugleich  nach  Gl.  ;1S9) 
S.  262  die  spezifische  Wärme  c  der  Flüssigkeit  substituirt: 

Findet  nun,  wie  wir  voraussetzten,  die  Wärmemittheilung 
bei  constantem  Volumen  statt,   so  ist  e/r  =  0  und  r  =  c,,   daher 

Dieser  Werth  stellt  aber  einfach  die  spezifische  Wärme 
der  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischung  bei  con- 
stantem Volumen  dar  und  tritt  hier  als  eine  Funktion  des 
Volumens  und  der  Temperatur  auf;  erscheint  sonach  keineswegs 
constant,  wie  das  bei  permanenten  Gasen  der  Fall  ist.  Der 
Werth  c  bestimmt  sich  leicht  mit  Hülfe  der  Gin.  (190)  bis  (196) 
auf  S.  262. 

Speziell  für  Wasserdampf  ist  der  Werth 


dt\u) 


in  Col.  10  der  IHülfstafel  auf  S.  316  für  Pressungen  von  1.  zn 
1  Atmosphäre  angegeben;  ich  hatte  einfach  das  Produkt  der 
gleichem  Drucke  entsprechenden  Werthe  der  Columnen  2  und  8 
mit  ^  =  1  :  424  zu  multipliciren.  Hiernach  hat  es  keine  Schwie- 
rigkeit, den  Werth  der  spezifischen  Wärme  bei  constantem  Vo- 
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hiinen  für  eine  Mischung  von  Wasser  und  Wasserdanipf  für  eine 
bestimmte  Temperatur  und  ein  vorgeschriebenes  Volumen  zu  be- 
rechnen.    So  ist  z.  B.  für  Wasser: 

C  =  -t|  =   1   +  Ü,(MM»  04  t  +  ü,(M>0  (»00  9  t^ 

also  für  einen  Druck  von  5  Atmosphären ,   d.  h.  für  ^  =  152,22» 

*  c?=  1,0269 

Femer  nach  der  Htilfstabelle : 

.4(1) =^''.'«» 

and  weil  a  =  0,ooi  ist: 

--T^=  0,9977  +  29,160  ü. 

Wäre  diesem  gesättigten  Dampfe  kein  Wasser  beigemischt, 
so  wäre  nach  Tab.  10 

c^  =  ui  -\-  a  =  0,3636 
and  daher 

welcher  Werth  freilich  nur  fllr  Wärmeentziehuug  gilt,  da  bei 
dessen  Bestimmung  nur  trockner  gesättigter  Dampf  vorausgesetzt 
wurde  und  daher  eine  Mittheilung  von  Wärme  den  Dampf  in 
den  überhitzten  Zustand ,  für  den  die  Formeln  nicht  mehr  gelten, 
überführen  würde.  Für  Mischungen  von  Flüssigkeit  und 
Dampf  stellt  sich  der  Werth,  den  wir  im* gewöhnlichen  Sprach- 
gebrauch als  spezifische  Wärme  bei  constautem  Volumen  bezeich-- 
oen  würden,  jederzeit  grösser,  als  die  spezifische  Wärme  der 
Flüssigkeit  heraus;  also  bei  Wasser  und  Wasserdämpf  grösser 
als  Eins  heraus.  Es  ist  das  begreiflich,  da  wir  es  hier  mit  einer 
Aenderung  des  Aggregatzustandes  zu  thun  haben. 

Bemerkenswerth  ist  noch,   dass  man  bei  Wasserdampf  den 
Werth 


'Jt  (f ) 


in  Gl.  (267)  unbedenklich  E  i n  s  setzen  kann,  weil  die  Berechnung 
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dieses  Ausdruckes  immer  auf  Wertlie  ftlhrt.  die  von  Eins  kaum 
verschieden  sind. 

Für  unsere  weitern  Betrachtungen  hat  übrigens  vorstehende 
Betrachtung  keine  grosse  Bedeutung ,  bei  der  Lösung  spezieller 
Aufgaben  ist  es  vortheilhafter,  von  den  zuerst  entwickelten 
Gleichungen  (261)  und  (262)  Gebrauch  zu  machen,  in  einer 
Weise,  die  wir  denn  auch  durch  numerische  Beispiele  näher 
darlegen  wollen. 

In  einem  Gefässe  befinde  sich  eine  Mischung  von  3f  Kilogr. 
Wasser  und  Wasserdampf;  davon  seien  0,763  M  Kilogr.  dampf- 
förmig, der  Rest  0,237  M  Kilogr.  im  tropfbar  flüssigen  Znstande: 
der  Druck  sei  IV2  Atmosphären  und  es  soll  nun  durch  Wärme- 
entziehung bei  constantem  Volumen  der  Druck  auf 
Vio  Atmosphäre  sinken. 

Hier  ist  zunächst  nach  Tab.  10  für  den  Druck  von 

IV2  Atmosphäre:    w,  =    1,1258;     q^  =  112,408;  ^  =  432,58 

7,0  Atmosphäre:!/  =  14,5508;     q  =    46,282;  -^  =    37,03 

sonach  findet  sich,   weil  Xi  =0,763  ist,  nach  Gl.  (261)  die  spe- 
zifische Dampfmenge  am  Ende: 

u      *        14,5508  ' 

daher  die  ganze  Dampfmenge  am  Ende  Mz  =  0,059  M 
und  die  ganze  Wassermenge  M  (1  —  X;  =  0,941  M. 

Die  Wärmemenge,  die  der  Masse  dabei  zu  entziehen  ist, 
findet  sich  dann  für  die  Gewichtseinheit  Mischung  nach 
Gl.  (262),  wenn  man  dort  vorstehende  Werthe  benutzt: 

^  —  ?i  +  ^1  wt  (-J-  —  ^J )  =  405,86  Cal. 

oder  für  die  ilf  Kilogr.  Mischung: 

Q  =  405,86.JlfCalorien. 

Würde  hierbei  die  Wärmeentziehung  dadurch  bewerkstelligtt 
dass  man  an  den  äussern  Wandungen  des  Gefässes  kaltes  Wasser 
hinfuhrt,  das  sich  dabei  von  Iq  auf  /'  erwärmt,  und  nehmen  wir 
an,  dass  die  3f  Kilogr.  Mischung  zu  ihrer  Condensation  YF  Kilogr. 
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WasBer  erfordern,  so  ist  die  Wärmemenge,  welche  das  Wasser 
aufnimmt 

und  daher  bestimmt  sich  allgemein  die  Menge  des  Kühlwassers, 
die  zur  Condensation  der  ilf  Eilogr.  Dampf-  und  Flüssigkeits- 
mischnng  nothwendig  ist 


yt-?  +  :^it..(|j---^) 


W  ^  ^'       ^    '   -^'^'{u,         ul  (268) 

M~  q'  —  % 

Nehmen  wir  in  nnserm  Beispiele  an,  das  Wasser  erwärme 
sich  dabei  von  ^.=  15^  auf  (  =  35^,  so  ist  nach  Tab.  Ib 
q^  =  15,005,  q'  =  35,037  und  daher 

^=1«^«  =  20,26 
M        20,03  ' 

Jedes  Kilogr.  Mischung  erfordert  also  hier  20,26  KU.  Kühl- 
wasser. 

Nehmen  wir,  um  das  vorgelegte  Beispiel  weiter  zu  verfolgen, 
wieder  die  anfängliche  spezifische  Dampfmenge  x^  =  0,763  Kilogr. 
und  den  Druck  zu  1 V2  Atmosphäre,  so  lässt  sich  noch  die  Frage 
anfwerfen,  welche  Wärmemenge  der  Masse  bei  constantem 
Volumen  mitzutheilen  ist,  um  das  vorhandene  Wasser  voll- 
ständig noch  in  Dampf  überzuführen  und  welchen  Druck  dann 
der  Dampf  hat,  vorausgesetzt,   dass  er  eben  noch  gesättigt  ist. 

Hier  giebt  61.  (264)  für  den  Endzusland: 

U^  =  XiUi  =  0,763.1,1258  =  0,8589 

und  diesem  Werthe  entspricht  nach  Tab.  10  der  Enddruck  von 
P2  =  2  Atmosphären  und  die  Temperatur  ^  =  120,60. 

Femer  ist  nach  der  gleichen  Tabelle  jj  =  121,417,  Q2  :  U2  = 
558,94  und  dahfir  giebt  Gl.  (265)  die  Wärmemenge,  welche  der 
Gewichtseinheit  Mischung  mitzutheilen  ist,  wenn  wir  für  ^1,  e^ 
und  Q^  :  Ul  die  vorhin  angegebenen  Werthe  benutzen: 

0-2  =  117,53  Calorien. 

Bei  M  Kilogr.  Mischung  wäre  dieser  Werth  mit  JU  zu  multi- 
pliciren.  Würde  die  Wärmemittheilung  weiter  fortgesetzt,  so 
hört  die  Anwendbarkeit  unserer  Formeln  auf^  weil  jetzt  der  Dampf 
in  den  überhitzten  Zustand  übergeht. 


352  Von  den  ^sättigten  Dämpfen.  . 

Die  Formeln,  auf  die  uns  das  vorgelegte  Problem  gefttliit 
hat;  geben  uns  das  Mittel  an  die  Hand,  noch  eine  weitere, 
technisch  wichtige  Aufgabe "*)  zu  lösen. 

Es  soll  zum  Schluss  noch  die  Frage  beantwortet  werden, 
nach  welchem  Gesetze  in  einem  Dampfkessel  die 
Dampfspannung  bei  fortgesetztem  Heizen  mit  der 
Zeit  wächst,  wenn  von  einem  gewissen  Zeitpunkte 
an  die  Dampfableitung  unterbrochen  wird  and  die 
Ventile  im  geschlossenen  Zustande  erhalten  werden. 

Es  sei  im  Augenblicke  des  Absperrens  das  Gewidit  vm 
Wasser  und  Dampf  im  Kessel  M,  davon  seien  Xi  J[f  Kilogr.  dampf- 
förmig. Die  Temperatur  sei  fi  und  die  Spannung  px  und  duch 
fortgesetztes  Heizen  sei  die  Dampfmenge  in  der  Zeit  ^  in  den 
grossem  Werth  xM,  die  Temperatur  in  t  und  der  Druck  in  den 
Werth  p  übergegangen. 

Die  während  dieser  Zeit  in  den  Dampfkessel  eingeführte 
Wärmemenge  Q  ist  dann  nach  61.    262) 

Wird  nun  die  Heizung  in  der  Art  auch  nach  dem  Schliessen 
des  Dampfrohres  und  der  Ventile  fortgesetzt^  dass  in  jeder 
Minute  die  Wärmemenge  Qo  ^t^  ^^u  Kessel  tritt,  so  findet  dch 
die  Zeit  &  in  Minuten)  innerhalb  welcher  die  Temperatur  ychl 
f^  auf  (  und  der  Druck  von  pi  auf  p  steigt : 


.=ä=f[,-„+.,».(i-i)] 


269! 


Diese  Crleichnng  giebt  nun  schon  über  die  vorgelegte  Frage 
vollständigen  Aufschluss ;  sie  lässt  sich  jedoch  zum  Zwecke  leich- 
terer Discussion  einfacher  schreiben.  Bei  den^  gewöhnlichen 
Dampfkessehi  ist  das  Gewicht  des  Dampfes  gegen  das  des  vor- 
handenen Wassers  so  klein ,  dass  wir  vorübergehend  das  mit  /i 
behaftete  Glied  der  Klammer  vernachlässigen  können;  femer 
können  wir  näherungsweise  für  die  spezifische  Wärme  c  des 
Wassers  den  constanten  Mittelwerth  1,0224  setzen  und  erhält  dann 
mit  grosser  Annäherung: 


*)  Vcrgl.  die  Abhandlung  des  Verfassers:    »Neue  Tabelle  für  geuttigte 
WasserdUmpfe«  in  der  Schweiz,  polytechnischen  S^itschrift.  Jahrg.  1S163.  B.Vin. 
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e  =  ^^IIZIA  (270) 

Ans  dieser  Gleichung  ist  zu  entnehmen,  dass  die  Zeit  0^ 
innerhalb  welcher  der  Druck  von  p^  auf  p  in  einem  Dampfkessel 
zunimmt,  wenn  die  Dampfableitung  unterbrochen  wird  1]  der 
Temperaturerhöhung  t — t^  direct  proportional  ist;  2)  direct 
proportional  ist  dem  Gresammtgewicht  M  von  Wasser  und  Dampf 
oder  was  nahezu  das  Gleiche  ist,  weil  das  Dampfgewicht  sehr 
klein  ist,,  proportional  dem  Wassergewicht  und  endlich  ist  3)  diese 
Zeit  der  ^Värmemenge  Qo»  die  in  der  Zeiteinheit  dem  Kessel 
zugeleitet  wird,  umgekehrt  proportional. 

Dass  bei  ein-  und  demselben  Kessel  bei  gleicher  Füllung 
gldchen  Zeiten  nahezu  gleiche  Temperaturintervalle  entsprechen, 
ist  schon  aus  den  Resultaten  von  besondern  ^   zu  diesem  Zwecke 
angestellten  Versuchen  von  Fairbairn  (1853)   geschlossen  wor- 
den*); meine  Formeln  erklären  aber  nun  den  Vorgang  vollständig 
nnd  deuten  auch  noch  auf  den  grossen  Einfluss  hin,  welchen  das 
Gewicht  der  vorhandenen  Wassermenge,   sowie   (hinsichtlich  des 
Werthes    Qo)    die   Grösse   der  Heizfläche   des   Kessels   übt.     So 
erklärt  sich  leicht^  dass  in  Locomotivkesseln ,  welche  eine  grosse 
Heizfläche   und   kleinen  Rauminhalt   haben,    eine  weit   raschere 
Steigemng  des  Dampfdruckes  stattfindet,  wenn  der  Dampfabfluss 
unterbrochen  wird,   als  in  Kesseln  stationärer  Maschinen;   denn 
aus  obigen  Formeln  lässt  sich  leicht  der  weitere  Schluss  ziehen, 
dass   die  Zeit,    welche   eine   bestimmte  Druckerhöhung   fordert, 
nahezu  dem  Volumen  des  Dampfkessels  direct  und  der  Grösse 
der  Heizfläche  umgekehrt  proportional  ist;   für  einen  bestimmten 
Kessel   geben   übrigens   die  Werthe  p   der  Col.  3  der  Tab.  1  a 
nahezu  das  Gesetz  an,   nach  welchem  in  gleichen  Zeitintervallen 
der  Dampfdruck  zunimmt. 

Die  Temperaturzuuahme  dt  erfordert  nach  Gl.  (270    die  Zeit 

dO=^  df  (271) 

Man  kann  nun  ofi*enbar  den  Werth  -r^.  die  Geschwindii?- 

aü 

•  Vergl.  V.  Burg.  »Ueber  die  Wirksamkeit  der  Sicherheitsventile.« 
Sitzungsberichte  der  Kais.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Wien.  Bd.  XLV. 
S.  312. 

Z«iiD«r,  Wärmetheorie.  .23 
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keit  neDDen,  mit  welcher  in  eioem  abgeschlossenen  Dampfkessel 
bei  fortgesetztem  Heizen  der  Druck  wächst;  diese  (Jeschwindig- 
keit  w  findet  sich  daher  nach  Vorstehenden: 

^^dp       Qo_    dp  ,-2 

de      Mc  dt 

ist  also  dem  Dififerentialqnotienten  des  Druckes  p  nach  der  Tem- 
peratur /  proportional. 

Die  Werthe  der  Col.  4  der  Tab.  1  a  ebenso  die  der  Col.  2 
der  HUlfstafel  S.  316  geben  sonach  ein  Maass  ftir  diese  Geschwin- 
digkeit und  es  zeigt  sich,  dass  dieselbe  rasch  mit  dem  Drucke 
wächst. 

Legen  wir  der  Berechnung  der  Geschwindigkeit  »r  die  ge- 
nauere Formel  unter,  so  findet  sich: 

_Qodp\ 

'^~  iMcdfl      .        '    d  i  Q\\  (273 


Der  Ausdruck  in  der  Klammer  ist  nun  so  wenig  von  Eins 
verschieden,  dass  wir  ohne  Bedenken  zur  Berechnung  der  Ge- 
schwindigkeit der  Druckzunahme  bei  Dampfkesseln  die  einfachere 
Gl.   (272)  venvenden  dürfen.  . 

Bei  normalem  Betriebe  einer  Dampfkesselheiznng  soll  die 
Geschwindigkeit  w  der  Druekänderung  klein  sein  und  sollen  Un- 
rcgehnässigkeitcn  in  der  Heizung,  d.  h.  Variationen  im  Werlbe 
der  Wärmemenge  ^^,  die  in  der  Zeiteinheit  in  den  Kessel  tritt, 
geringen  Einflnss  auf  ic  haben:  das  ist  nach  Gl.  (272)  der  Fall, 
wenn  das  Gewicht  von  Wasser  und  Dampf  im  Kessel  sehr  gross 

und   der   DiflFerentialquotient    ,^  klein  ist.     Hiernach  ist  es  weit 

leichter  einen  grossen  Tiefdruckkessel  zu  bedienen,  als  einen 
kleinen  Hochdruckkessel,  besonders  wenn  Letzterer,  wie  ein 
Locomotivkessel,  mit  einer  grossen  Heizfläche  versehen  ist. 

Nehmen  wir  all,  um  noch  ein  Zahlcnbeispiel  zu  geben,  ein 
gewöhnlicher  cylindrischer  Dampfkessel  habe  18  Quadratmeter 
Heizfläche  und  1 1  Cubikmeter  Inhalt  ider  Kessel  entspricht  ohn- 
gefähr  einer  Maschine  von  15  Pferdestärkenj  und  erzeuge  bei 
normalem  Gange  pro  Quadratmeter  Heizfläche  stündlich  25  Kilogr» 
Dampf  von  h  Atmosphären  Pressung,   also  von  der  Tempentv 


I 
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^  =  152,22;  der  Kessel  sei  ferner  auf  0,6  seines  Inhaltes  mit 
Wasser  gefUUt  und  werde  mit  Wasser  von  15<^  Temperatur  ge- 
speist; so  findet  sich  zunächst  die  Dampfmenge,  welche  bei  regel- 
mässiger Dampfableitung  in  der  Minute  erzeugt  wird: 

IS  .  25       _     ^., 
-^^  =  7,5  Kilogr. 

Wird  der  Dampf  aus  Wasser  von  0^  Temperatur  unter 
constantem  Drucke  von  5  Atmosphären  erzeugt,  so  erfordert 
ein  Kilogr.  die  Gesammtwärme  l  =  q  +  r  =  q-\-Q-\-  Apu  = 
652,93  (Tab.  10:;  da  aber  das  Speisewasser  schon  die  Temperatur 
von  ^0  =  15^  besitzt,  so  ist  von  A  der  entsprechende  Werth 
jo  =  15,005  abzuziehen;  man  erhält  X  —  ?o  =  637,93  und  die 
Wärmemenge  Qo,  die  in  der  Minute  bei  normalem  Gange  der 
Maschine  in  den  Kessel  tritt:  Q^  =  7,5  x  637,93  =  4784,5  Cal. 
Das  Wasservolumen  im  Kessel  beträgt  0,6- 11  und  das  Dampf- 
volumen 0,4. 11  Cubikmeter;  da  ein  Cubikmeter  Wasser  1000 
Kilogr.  und  ein  Cubikmeter  Dampf  von  5  Atmosphären  Pressung 
(Tab.  10)  2,75  Kilogr.  wiegt,  so  ist  das  Wassergewicht  6600  Kilogr. 
und  das  Dampfgewicht  12,lo  Kilogr.,  also  das  Gesammtgewicht 
3/=  6612,1  Kilogr.  und  die  spezifische  Dampfmenge 

12,10 

'         ==  0,00183 


6612,1 

Es  soll  nun  plötzlich  die  Dampfableitung  unterbrochen,  die 
Wännemittheilung  an  den  Kessel  aber  unverändert  fortgeführt 
werden;  in  welclier  Zeit  wird  dann  der  Druck  auf  10  Atmo- 
sphären wachsen? 

Dem  Anfangsdrucke  von  5  Atmosphären  entsprechen  nach 
Tab.  10  die  Wcrthe  ^,  =  153,74;  u^  =  0,3626;  ^i  :  Wi  =  1254,68 
und  dem  Enddrucke  von  10  Atmosphären  die  Werthe:  j=  182,72; 
j  :  w  =  2292,96  und  daher  ergiebt  Gl.  (270)  die  Zeit 

^y  =  41,00  Minuten. 

Die  Näherungsformel  (271)  giebt,  wenn  wir  im  Mittel 
c=  1,0224  und  dann  die  entsprechenden  Temperaturwerthe  ein- 
führen : 

0  =  1,413  [t  —  ^i;  ==  39,69  Minuten 
also  genau  genug  übereinstimmend. 
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Fttr  dasselbe  Beispiel  berechoet  sich  nach  61.  (272)  die 
Geschwindigkeit  der  Drnckznnahme 

w  =  0,7os  .  -^ 
dt 

und  daher  fttr  den  Anfangs-  und  Enddruok,  wenn  wir  f&r  den 
vorstehenden  Differentialqnotienten  die  entsprechenden  Werthe 
der  HUlfstabelle  S.  316  nehmen ^  dieselbe  aber,  um  tr  in  Atmo- 
sphären zu  erhalten,  vorher  durch  10334  dividiren: 

w  =  0,094  fttr    5  Atmosphären, 
ir  =  0,162  fttr  10  Atmosphären. 

Diese  Werthe  geben  für  diesen  Kessel  und  fttr  die  ent- 
sprechenden Spannungen  die  Druckzunahme  in  der  Minute  in 
Atmosphären  gemessen,  wenn  von  dem  betreffenden  Momente  in 
die  Druckzunahme  der  Zeit  proportional  würde. 

Die  oben  erwähnten  Versuche  von  Fairbairn,  die,  wie 
hervorgehoben  wurde,  die  Richtigkeit  der  hier  gegebenen  Formeh 
bestätigen,  wurden  an  einem  Locomotivkessel  angestellt  und 
ftthrten  Fairbairn  auf  die  Beziehung 

wo  die  Temperaturen  nach  Fahrenheit  gemessen  waren. 

Rechnet  man  nach  Celsius,  so  findet  sich  fttr  Fairbairn 8 
Kessel  die  Zeit: 

6^  =  0,405  ^/  — ^,) 

und  die  Geschwindigkeit  der  DruckzUnahme 

w  =  2,46Ü  -^ 
dt 

also  wesentlich  grösser,  als  bei  dem  von  uns  angenommenen 
stationären  Kessel,  wie  das  nach  dem  oben  Gegebenen  eridär- 
lieh  ist. 

Die  Bedeutung  des  Faktors 

Mc 

0,1<»>  =  77- 

hat  Fairbairn  nicht  erkannt;  wenn  daher  derselbe  taA& 
Zugrundelegung  des  numerischen  Werthes  0,405  die  Frage  bem^ 
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wortet,  nach  welcher  Zeit  die  Explosion  eines  Kessels  eintreten 
müsse,  d.  h.  die  Spannung  einen  angenommenen  Maximalwerth 
erreicht,  so  kann  das  Besultat  nur  flir  den  Kessel  gelten,  an 
welchem  die  Versuche  ausgeführt  wurden.  Die  oben  gegebenen 
Formeln  lösen  aber  nun  dieses  Problem  für  jeden  vorgelegten  Fall. 

Problem  2.  Verhalten  der  Dampf-  und  Flüssig- 
keitsmischung, wenn  die  zugeleitete  Wärmemenge 
der  Temperaturänderung  proportional  ist. 

Wir  haben  hier  einfach 'zu  setzen,  wenn  wir  unter  l  irgend 
eine  constante  Grösse*)  verstehen: 

Bei  Gasen  führte  diese  Annahme,  vne  ich  auf  S.  145  ge- 
zeigt habe,  auf  merkwürdige  Sätze;  es  trat  X  als  spezifische 
Wärme  für  das  Aenderungsgesetz 

;;*'»  tj«  =  Const. 

hervor,  und  innere  und  äussere  Arbeit  stellten  sich  dann  auch 
als  der  Temperaturänderung  proportional  heraus.  Die  dort  an- 
gegebenen Gleichungen  gaben  den  Schlüssel  zur  Lösung  gerade 
der  wichtigsten  Probleme,  die  hinsichtlich  des  Verhaltens  der 
Gase  gestellt  werden.  Bei  der  Theorie  der  calorischen  Maschinen 
haben  wir  dann  von  den  erhaltenen  Sätzen  ausgedehnten  Ge- 
brauch gemacht. 

Unter  solchen  Umständen  liegt  der  Gedanke  nahe,  auch  die 
Flüssigkeits-  und  Dampfmischungen  unter  der  Voraussetzung  zu 
untersuchen,  dass  die  mitgetheilte  Wärmemenge  der  Temperatur- 
änderung proportional  ist. 

Unter  dieser  Voraussetzung  erhalten  wir  nach  Gl.  (227) 
S.  300 

UT=dq+Td^^^  (274) 


*}  Wir  haben  zwar  früher  mit  X  die  Gesammtwärme  des  gesättigten 
Dampfes  bezeichnet,  wie  sie  aus  Regn aalt's  Versuchen  sich  ergiebt,  da 
wir  aber  in  allen  unsem  Entwicklungen  von  dem  Werthe  der  Gesammtwärme 
keinen  Gebrauch  machen,  so  darf  ich  wohl  vorübergehend,  ohne  Verwechs- 
lungen befürchten  zu  müssen,  den  Buchstaben  l  in  der  neuen,  im  Texte  an- 
gegebenen Bedeutung  verwenden. 
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Dividirt  man  diese  Gleichung  auf  beiden  Seiten  mit  T  und 
integrirt  man,  indem  man  die  dem  Anfangszustande  entsprechen- 
den Werthe  mit  dem  Index  1  versieht  und  die  einfachere  Be- 
zeichnung Gl.  ;242)  S.  321  benutzt,  so  folgt 

Alogn.  ^  =  (T  +  y')-(T,  +^)  i;275; 

und  die  ganze  erforderliche  Wärmemenge 

Q  =  X  (T—  1\]  (276; 

Ist  die  Mischung  durch  ihren  Anfan^szustand  (xi ,  pi ,  t^)  ge- 
geben, und  die  Constante  A  bekannt,  so  berechnet  sich  ftlr  jede 
andere  Temperatur  ^  nach  Gl.  (275)  die  spezifische  Dampfmenge  jt 
und  dann  folgt  das  spezifische  Volumen 

V  =  XU  -\-  0 

Da  nun  auch  der,  der  Temperatur  t  entsprechende  Drucke 
bekannt  ist,  so  iHsst  sich  das  Gesetz  der  Druckänderungen  für 
den  vorliegenden  Fall  graphisch  darstellen,  wenn  man,  wie  es 
in  allen  bisher  behandelten  Problemen  geschah ,  das  Volumen  f 
als  Abscisse,  den  Druck  j)  als  Ordinate  aufträgt.  Die  Gleichung 
dieser  Curve  in  der  gewöhnlichen  Form  p  =  F[v)  darzustellen, 
ist  aber  hier  ebenso  wenig  möglich,  wie  in  den  frühem  Fällen. 

Die  Wärmemenge,  die  während  des  Ueberganges  mitzn- 
theilen  oder  zu  entziehen  ist,  berechnet  sich  nach  61.  (2761  und 
die  Veräuderung  der  innem  Arbeit  findet  sich  in  Wärmeeinheiten 
gemessen,  durch  Integration  der  Gl.  (220)  nämlich 

,     AdU=dq  +  d{xQ) 

A  [U—  l\]  =  y  —  yi  +  ^^  —  r,  Q^  [277 

wenn  man  hier  den  aus  Gl.  (275)  hervorgehenden  Werth  von  / 
substituirt.  Endlich  findet  sich  dann  die  äussere  Arbeit  Z,  die 
zu  verrichten  ist  oder  gewonnen  wird?  wie  leicht  zu  übersehen 
durch  die  Formel: 

L  =  ^—[U—l\)  (27S: 

Das  Wärmegewicht  für  den  angenommenen  Uebergang  ist 
einfach : 

T 

P=Alogn.  Y 
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und  damit  sind  alle  Fragen  beantwortet,  die  hier  überhaupt  zu 
stellen  sind. 

Wollten  wir  mit  der  Mischung  einen  Ereisprozess  ausführen, 
wie  er  auf  S.  206  (Theorie  der  calorischen  Maschinen)  ange- 
nommen wurde,  so  würden  wir  finden,  dass  alle  Formeln  von 
S.  206  bis  S.  212  auch  hier  ihre  Gültigkeit  behalten.  Da  wir 
aber  unten  bei  der  Theorie  der  Dampfmaschinen  auf  solche 
Untersuchungen  ausführlich  zurückkommen,  so  unterlassen  wir 
es.  hier  schon  näher  auf  diese  Frage  einzugehen. 

Problem  3.  Verhalten  der  Dampf-  und  Flüssig- 
keitsmischung, wenn  die  innere  latente  Wärme  der 
vorhandenen  Dampfmenge  constant  erhalten  wird. 

Die  innere  latente  Wärme  der  Gewichtseinheit  Dampf  wurde 
oben  mit  q  bezeichnet  und  lässt  sicli  nach  den  auf  S.  282  ge- 
gebenen Formeln  für  verschiedene  Dämpfe  und  für  verschiedene 
Temperaturen  berechnen.  Sind  x  Kilogr.  Dampf  vorhanden,  so 
beträgt  für  diese  die  innere  latente  Wärme  xq;  soll  dieser 
Werth  während  der  Zustandsänderungen  der  Mischung  constant 
erhalten  bleiben,  so  hat  man  hier  die  beiden  Gleichungen 

d  XQ)  =  0  279) 

und 

XQ  =  Xy  Qi  (280; 

und  daher  lässt  sich  von  einem  gewissen  Anfangszustand  [xi ,  />i ,  /j 
ausgehend,   für  jeden  andern  Druck  p  und  die  zugehörige  Tem- 
peratur f  die  spezifische  Dampfmenge  x  berechnen,  sowie  dann 
im  Weitem  das  neue  Volumen  v  der  Gewichtseinheit  Mischung 
nach  der  bekannten  Gleichung 

V  =  XU  +  G 

bestimmen,  während  das  Anfangsvolumen: 

beträgt;   die  Verbindung  vorstehender  Gleichungen  ergiebt  übri- 
gens auch  das  Volumen  v  direct: 

iL 

u 
in  welcher  Gleichung  meist  o  noch  vernachlässigt  werden  könnte. 
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Durch  das  Vorstehende  ist  nun  auch  der  Verlauf  der  Gurre, 
welche  die  Druckänderung  nach  dem  Volumen  angiebt,  gegeben 
und  durch  Zeichnung  darzustellen. 

Die  Wlirmemenge,  welche  der  Masse  bei  den  Znstandsände- 
rnngen  nach  dieser  Cur\'e  mitzutheilen  ist,  findet  sieh  durch  die 
allgemeine  Formel  ;227)  S.  300 ,  wenn  man  x  durch  61.  (280 
bestimmt  und  dort  snbstituirt: 


^Q  =  rf^  +  r,^,  rr/(-^y| 


Die  Veränderung  der  innem  Arbeit ,   in  Wärmeeinheiten  ge- 
messen, ist  hier,  nach  61.  (220)  wegen  rf(a:^)  =  0 

AdU=dq 

und  dann  die  äussere  Arbeit,  ebenfalls  in  Wärmeeinheiten  ge- 
messen, 

AdL  =  dQ  —  ÄdV 


oder 


AdL^x,^,TdU^ 


Der  Werth  —z=,  Hesse  sich  fttr  verschiedene  Dämpfe  als  eine 

einfache  Temperaturfunktion  (empirische  Formel)  darstellen  und 
dann  könnte  man  vorstehende  Formel  leicht  integriren.  Wir 
unterlassen  die  weitere  Verfolgung  des  Problemes  in  der  ange- 
zeigten Richtung  und  wollen  hier  nur  noch  hervorheben,  das? 
w^enigstens  bei  'Wasserdämpfen  die  Druckcurve,  welche  dem  vor- 
gelegten Probleme  entspricht,  sehr  nahe  mit  der  adiabatiscben 
Curve  zusammenfällt,  wenn  die  anfängliche  Dampfmenge  Xx  gleich 
Eins  oder  nahezu  Eins  ist. 

Nehmen  wir  z.B.  reinen  gesättigten  Wasserdiunpf  (a-i  =  l 
von  8  Atmosphären,  und  lassen  wir  ihn  nach  der  hier  ange- 
nommenen Curve  expandiren,  so  findet  sich  für  die  Endpressungen 
Y2 ,  1 ,  2 ,  4  Atmosphären ,  beziehungsweise .  wenn  man  die  CDt- 
sprechenden  Werthe  von  ^1  und  q  der  Tabelle  10  entnimmt,  nach 
Gl.  (280)  die  spezifische  Dampfmenge  x\ 

X  =  0,8620,    0,8874,   0,9172  und  0,9540 
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während  sich  nach  der  Zusammenstellung  auf  S.  339  für  die 
adiabatische  Gurve  unter  den  gleichen  Verhältnissen  ergab: 

a:=  0,8541,   0,8844,   0,9182  und  0,9564 

Die  Uebereinstimmung  ist  überraschend  und  erstreckt  sich 
selbst  auf  die  in  der  Tabelle  S.  34  t  angenommenen  Fälle  fttr 
^1  =0,90;  0,80;  0,70.  Trotzdem  zeigt  die  nähere  Untersuchung, 
dass  die  Uebereinstimmung  zwischen  dem  Verlaufe  der  dem  vor- 
gelegten Problem  entsprechenden  Curve  mit  der  adiabatischen 
Curve  bei  Wasserdämpfen  wohl  nur  zutällig  ist;  man  überzeugt 
sich  davon  sogleich,  wenn  man  zum  andern  Grenzfall  übergeht, 
nämlich  anfUnglich  nur  Wasser  ohne  Dampf,  also  Xi  =  0  voraus- 
setzt. Dann  giebt  vorliegendes  Problem  auch  x  =  0,  d.  h. 
die  Curve  geht  in  eine  gerade  Linie  parallel  der  Ordinatenaxe 
über;  (es  folgt  v  =  v^  =  a)  während  das  mit  der  adiabatischen 
Curve  keineswegs  der  Fall  ist.  Immerhin  ist,  wenn  anfänglich 
reiner  gesättigter  Wasserdampf  vorhanden  ist,  die  Uebereinstim- 
mung so  gross,  dass  man  bei  Untersuchungen  der  adiabatischen 
Curve  wohl  hier  und  da  näherungsweise  bei  Bestimmung  der 
spezifischen  Dampfmenge  x  am  Ende  der  Expansion  oder  Com- 
l^ression  von  der  einfachen  Formel  (280),  statt  von  61.  (243) 
S.  322  Gebrauch  machen  kann. 

Die  im  Vorstehenden  behandelten  Probleme,  durch  welche 
der  Gang  der  Rechnungen  dargelegt  und  der  Gebrauch  der  all- 
gemeinen Gleichungen  gezeigt  werden  sollte,  wenn  die  Zustands- 
änderungen  der  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischungen  auf  umkehr- 
barem Wege  erfolgen,  Hessen  sich  leicht  vermehren ;  so  könnten 
wir   noch   die  Aenderungen   untersuchen,    wenn   der  Werth  xr 

X  f 

oder   -^    constant  erhalten  werden   soll   und  weitere  Annahmen 

solcher  Art  machen.  Das  Angegebene  wird  aber  genügen;  jeden- 
falls sind  durch  dasselbe  alle  technisch  wichtigen  Fälle  als  er- 
ledigt zu  betrachten. 
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Verhalten  der  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischnngan, 
wenn  die  Zustandsänderungen  auf  nicht  umkehr- 
barem Wege  erfolgen. 

Bei  den  obigen  Untersuchungen  haben  wir  die  ganz  specielle 
Voraussetzung  gemacht,  dass  in  jedem  Äugenblicke  der  ZnstandB- 
Hnderungen  der  Mischung  Gleichgewicht  zwischen  dem  äassen 
Drucke  und  dem  Dampfdrücke  stattfindet.  In  dieser  Annahme 
liegt  aber  eine  gewisse  Beschränkung  und  die  Sätze  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  nehmen  eine  weit  allgemeinere  Bedentoog 
an,  und  die  obigen  Sätze  über  Zustandsänderungen  auf  umkehr- 
barem Wege  erscheinen  nur  als  besondere  Fälle  allgemeinerer 
Sätze,  wenn  man  diese  spezielle  Annahme  der  Druckgleichheit 
verlässt.  Ich  habe  schon  im  ersten  Abschnitte  S.  85 — 96  und 
bei  der  Betrachtung  der  Gase  S.  116 — 158  die  Resultate  meiner 
Untersuchungen  in  dieser  Richtung  in  ganz  allgemeiner  Form, 
gültig  fUr  Köq)er  irgend  welcher  Art,  gegeben  und  kann  daher 
an  das  dort  Gegebene  anschliessend,  sogleich  zu  spezieller  Be- 
trachtung des  Verhaltens  der  Flüssigkeits-  und  Dampfmischungen 
übergehen.  Ich  werde  jedoch  hier  näher  auf  die  Frage  eingehen, 
als  es  bei  der  Untersuchung  der  permanenten  Gase  geschehen  ist. 
weil  sich  hier  Gelegenheit  bietet,  eine  Reihe  von  Problemen  zum 
ersten  Male  zu  behandeln,  die  von  hoher  technischer  Wichtigkeit  sind. 

Es  sei  die  Gewichtseinheit  Dampf- 
und Flüssigkeitsmischung  in  ihrem 
Anfangszustande  a   [pi ,  Vi)  Fig.  37 
gegeben,  die  Temperatur  sei  fi,  die 
spezifische  Dampfmenge  a^i    und  die 
Masse  denken  wir  uns  hinter  einem 
Kolben    in    einem    Cylinder   einge- 
schlossen.   Es  soll  nun  plötzlich  der 
äussere  Druck  gegen  den  Kolben, 
der  erst  zur  Erhaltung  des  Gleici- 
gewichtes  dem  Dampfdruck  pi  gleich 
war,    auf  den   kleinem  Werth  /, 
>!  a'  Fig.  37)    gebracht  werden.    In  Folge  dessen  wird  sich  die 
Masse  ausdehnen  und  den  Kolben ,  den  wir  uns  gewichtslos  yor- 
stellen,  zurückschieben  und  eine  gewisse  äussere  Arbeit  venidi- 


1  ^  •  t%m 

rig.  6i, 
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ten,  die  man  bestimmen  kann,  wenn  das  Gesetz  der  Aenderungen 
des  äussern  Druckes  p'  [v  c  Fig.  37)  durch  die  Curven  a'  c  V 
gegeben  ist.  Ist  das  Volumen  v^  geworden,,  so  soll  nun  der 
Kolben  plötzlich  festgehalten  werden;  von  diesem  Momente  an 
gerechnet,  geht  die  Masse,  die  in  heftiger,  offener  Bewegung  be- 
griffen ist,  rasch  in  den  Gleichgewichtszustand  über,  der  Druck 
des  Dampfes  wächst  dabei  von  j>i  auf  pi ,  die  Temperatur  im 
neuen  Gleichgewichtszustand  h  sei  /^  und  die  spezifische  Dampf- 
menge  x^.  Hier  haben  wir  es  mit  einer  Zustandsänderung  auf 
nicht  umkehrbarem  Wege  zu  thun,  denn  es  ist  offenbar  un- 
mi^glich,  die  Masse  auf  demselben  Wege  durch  Compression 
wieder  in  den  Anfangszustand  zurUckzuftahren ;  wir  können  daher 
bei  Beurtheilung  dieser  Art  des  Ueberganges  von  den  Formeln 
;222)  bis  (228)  S.  297  keinen  Gebrauch  machen,  sondern  müssen 
zu  den  allgemeinen  Gleichungen  (220)  und  (221)  nämlich: 

AdU=  dq -{- d  (xq) 

dQ  =  A  [dU+dL] 
zurückgehen. 

Die  Integration  beider  Gleichungen  giebt  dann  die  Verän- 
derung der  innem  Arbeit  in  Wärmeeinheiten  gemessen,  beim  Ueber- 
gang  aus  einem  Gleichgewichtszustand  [a]  in  den  andern  [h] 

A  {U2—  l\)  =q2  —  Qi  +  ^2Q2  —  ^1  Qi 
80^e  Q  =  A  {U<,—  Ui  +  L) 

wobei  L  die  äussere  Arbeit  darstellt,   welche  die  Mischung  bei 
ihrer  Ausdehnung  verrichtet  hat. 

Die  Verbindung  beider  Gleichungen  ergiebt,  wenn  wir  über- 
dies die  Annahme  machen,  es  sei  der  äussere  Druck  p'  als  Funk- 
tion von  V  gegeben,  also  die  Arbeit  L  durch  die  Gleichung 

L  =  \p'dv  (281) 

bestimmbar : 

Q  =  ^2  —  ^1  +  ^1  Qi  —  ^2^2  +  ^  1/^0  (282) 


wobei  auch  noch,  da  wir  eine  Gewichtseinheit  Mischung  anneh- 
men, das  Anfangs-  und  Endvolumen  durch  die  folgenden  be- 
kannten Formeln  gegeben  ist: 
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t>,  =  a?!  Wi  +  a  und  t?2  =  ^^«2  +  o  (M3j 

Es  verdient  hervorgehoben  zn  werden,  dass  man  auf  dieselbe 
Gl.  (282)  flir  die  Wärmemenge  Q  gelangt,  wenn  man  sich  vor- 
stellt .  der  Uebergang  der  Masse  geschehe  auf  dem  umkehrbaren 
Wege  aac'b'b;  man  entziehe  also  erst  der  Masse  bei  constantem 
Volumen  Vi  die  Wärmemenge  Qi  bis  der  Druck  von  /h  ^^f  P\ 
herabgegangen,  die  innere  Arbeit  von  Ui  auf  W^  geändert  ist 
Dann  führe  man  den  Körper  auf  dem  umkehrbaren  Wege  ac'b' 
nach  4',  das  erfordert  die  Wärmemenge  02?  die  innere  Arbeit 
geht  dabei  aus  ITi  in  172  über;  endlich  erwärme  die  Masse 
wieder  bei  constantem  Volumen  ^2,  bis  der  Zustand  b  erreicht 
ist,  die  erforderliche  Wärmemenge  sei  Q3;  nach  dem  bisherigen 
finden  sich  die  drei  Wärmemengen: 

Q2  =  A{ir2—  iTi)  +A 

Q,  =  A{U2—  C/'2J 

woraus  die  ganze  erforderliche  Wärmemenge  sich  durch  Addition 
findet : 

Q  =  A  [Ih—U,]  +A 


welche  Gleichung  sich  dann  für  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischungen 
in  die  Form  :;282)  bringen  lässt.  In  einzelnen  Fällen  der  An- 
wendung ist  es  bequemer  und  übersichtlicher,  bei  Bestimmung 
der  Wärmemenge,  die  bei  einem  nicht  umkehrbaren  Uebergang 
dem  Körper  mitzutheilen  ist,  auf  die  hier  angegebene  Weise  zu 
verfahren. 

Die  Gleichungen  (282)  und  (283)  geben  nun  das  Mittel  an 
die  Hand,  eine  grosse  Menge  verschiedener  Aufgaben  zu  lösen. 
Ist  z.  B.  die  ganze  Wärmemenge  Q  und  die  äussere  Arbeit  X. 
sowie  der  Anfangszustand  gegeben,  so  bestimmt  sich  der  End- 
zustand der  Masse ,  d.  h.  der  Zustand  im  neuen  Gleichgewichts- 
zustand b.  Wären  hingegen  die  beiden  Grenzzustände  a  und  h 
bekannt,  so  Hesse  sich  die  Wärmemenge  Q  berechnen,  wenn  die 
äussere  Arbeit  L  gegeben  ist  und  umgekehrt  lässt  sich  auf  die 
Arbeit   schliessen,    wenn   die  Wärmemenge  Q   bekannt  voraas- 
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gesetzt  ist.  Das  Bemerkenswerthe  hierbei  ist,  dass  es  bei  Lösung 
derartiger  Probleme  im  Allgemeinen  gar  nicht  darauf  ankommt, 
in  welcher  Art  die  Wärmemittheilung  während  des 
Ueberganges  aus  einejn  Gleichgewichtszustande  in 
den  andern  stattfindet;  man  hat  nur  die  gesammte 
Wärmemenge  Q,  die  während  des  Prozesses  zuzuleiten  ist,  zu 
kennen  oder  zu  bestimmen.  Immerhin  ist  es  aber  zweckmässig, 
gleich  von  vom  herein  auch  die  Art  und  Weise  der 
Wärmemittheilung  mit  in  Betracht  zu  ziehen,  weil  dadurch 
erst  die  Gleichungen  eine  allgemeinere  Bedeutung  und  Anwend- 
barkeit erhalten.  Hierzu  bietet  sich  nun  ein  einfaches  Mittel, 
auf  das  ich  schon  bei  der  Untersuchung  der  Gase  S.  152  hinge- 
wiesen habe. 

Hätten  wir  Fig.  37)  die  Ausdehnung  der  Masse  nur  bis 
zum  Volumen  r  stattfinden  lassen  und  hier  den  Prozess  abge- 
brochen ,  so  würde  der  Druck  p'  während  des  Ueberganges  in 
den  Gleichgewichtszustand  c,  in  den  Werth  p  (Ordinate  v  c]  über- 
gegangen sein ;  die  Temperatur  würde  sich  auf  den  Werth  t  und 
die  spezifische  Dampfmenge  auf  den  Werth  x  eingestellt  haben. 
War  bis  dahin  die  Wärmemenge  Q  zuzuführen,  so  findet  sich 
nach  Gl.    282)  für  diesen  Uebergang 

Q  =  y  —  ^1  +  xq  —  x^q^  +  -^  I P'dt  (284) 


Das  Integral  stellt  die  äussere  Arbeit  dar,  welche  bis  dahin 
gewonnen  wurde  und  deren  Werth  durch  den  Theil  t?i  t?  c  a  der 
schraffirten  Fläche  der  Fig.  37  dargestellt  wird. 

Gehen  wir  zum  Differential  über,  so  folgt 

dQ  =  dq-{'d{xQ)  +  Ap'dv  (285) 

und  das  ist  die  Fundamentalgleichung  ftlr  Uebergänge  auf  nicht 
umkehrbarem  Wege.  Der  äussere  Druck  ist  />';  der  Gleich- 
gewichtsdruck  für  den  gleichen  Moment  ist  p\  beide  Werthe 
sind  als  Funktion  des  Volumens  v  anzusehen  und  wir  erhalten 
daher  zwei  Curven;  von  denen  die  eine  [ac'V)  dem  Gesetze 
p'  =  P  [v]  unterworfen  ist  und  das  Gesetz  der  Veränderung  des 
äussern  Druckes  angiebt,  die  andere  hingegen  [acb)  das  Gesetz 
pr=z  F  [d]    der   Aenderung    des    Gleichgewichtsdruckes    ergiebt. 
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Man  hat  bei  Benutzung  der  61.  [285;  nur  im  Auge  zu  behalteD, 
dass  X  die  spezifische  Dampfmenge  fürs  Gleichgewicht  oder 
wie  wir  uns  jetzt  noch  vorstellen  wollen,  für  den  Knhezastand 
bedeutet  und  dass  die  Werthe  q  und  q  als  Funktionen  der 
Gleichgewichtstemperatur  t  anzusehen  sind.  Ich  werde  der  Ein; 
fachheit  der  Darstellung  wegen,  wenn  ich  von  Temperatur,  Druck, 
spezifischer  Dampfmenge  während  des  Ueberganges  spreche,  dar- 
unter immer  diejenigen  Werthe  verstehen,  welche  sich  auf  den 
Zustand  beziehen,  in  welchen  der  Körper  tibergehen  würde, 
wenn  die  weitere  Volumenänderung  in  dem  betreffenden  Momente 
unterbrochen  gedacht  wird  und  werde  nur  ausnahmsweise  die 
Benennungen  Gleichgewichtstemperatur ,  Gleichgewichtsdruck, 
Gleichgewichtsdampfmenge  benutzen . 

Die  allgemeine  Gl.  (285)  lässt  sich  in  sehr  verschiedene 
Formen  bringen.  Addirt  und  subtraliirt  man  rechts  den  Werth 
Apdt^  so  folgt: 

(1Q  =  (Iq  -{-  d  XQ   +  Apdr  —  A  [p  — p]  de  2S6. 

Die  ersten  drei  Glieder  der  rechten  Seite  dieser  Gleichong 
geben  aber  die  Wärmemenge  an,  die  der  Masse  mitgetheilt 
werden  niUsste ,  wenn  die  Zustandsänderungen  auf  dem  umkehr- 
baren Wege  ach  stattfinden  würden. 

Ersetzen  wir  diese  drei  Glieder  durch  den  Werth,  den  die 
Gl.  (227    S.  300  dafllr  ^aebt,  so  folgt 

da  =  d<i  4-  7W(^^!')  —  A   p—p]  dt 

Dividirt  man  diese  Gleichung  auf  beiden  Seiten  durch  AT 
und  integrirt  man.  so  folgt  für  eiuen  solchen  Uebergang  anf 
nicht  umkehrbarem  Wege  das  Wärmegewicht,  wenn  wir  die 
aus  früheren  Untersuchungen  bekannte  Bezeichnung  einführen: 


.'  =  &.=  ;V.|.+ 


[KVl-l^+^lJ-jM""  « 


Finden  die  Zustandsänderungen  auf  umkehrbarem  Wege 
statt ,  so  ist  fortwährend  p  =  p'  -,  es  fallen  dann  die  beideo 
Curven  acb  und  ac'f/  zusammen.  Ist  der  Uebeigang  nicht 
umkehrbar,    so  ist  das  Wärmegewieht  jederzeit  kleiner  und  ii 
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der  61.  (286)  tritt  noch  das  Glied  A  [p  —  p)  dv  auf;  man  er- 
kennt sogleich.  das8  das  Integral  von  [p—p']dv  durch  den 
Flächeninhalt  zwischen  den  beiden  Curven  acb  und  a'c'b'  Fig.  37 
dargestellt  wird. 

Wegen  des  Nähern  über  die  Bedeutung  des  Wärmegewichtes 
ist  auf  das  zu  verweisen,  was  ich  auf  S.  153  und  154  bei  Be- 
handlung der  Gase  hervorgehoben  habe;  die  dort  aufgeführten 
Sätze  gelten  auch  hier. 

Es  soll  nun  im  Folgenden  an  einer  Reihe  spezieller  Unter- 
suchungen gezeigt  werden,  in  welcher  Weise  solche  Probleme 
behandelt  werden  müssen,  bei  denen  die  Zustandsänderungen 
der  Flüssigkeits-  und  Dampfmischungen  auf  nicht  umkehrbarem 
Wege  stattfinden. 

Problem  1.  Verhalten  der  Dampf-  und  Flüssig- 
keitsmischungen, wenn  die  Ausdehnung  der  Masse 
unter  Ueberwiudung  eines  äussern  constanten  Druckes 
erfolgt. 

Wir  denken  uns  hier,  der  äussere  Druck  y,  der  kleiner  als 
der  anfängliche  Gleichgewichtsdruck  2h  ist,  werde  constant  er- 
halten ;  die  Curve  a  c!  V  Fig.  37  sei  demnach  eine  der  Abscissen- 
axe  O  X  parallele  Gerade :  ist  dann,  wie  wir  im  Weitem  voraus- 
setzen wollen,  das  Anfangs-  und  Endvolumen  cj  und  ^2  der 
(Gewichtseinheit  Mischung  gegeben,  so  findet  sich  die  ganze  Wärme- 
menge, die  während  des  Ueberganges  aus  einem  in  den  andern 
Gleichgewichtszustand  zugeführt  wird  und  die  mit  Q2  bezeichnet 
werden  mag,  durch  Integration  der  Gl.  (285; 

Qi  =  Qi  —  q\+^'i Q'2  —  ^\Q\  +  ^P  'f^2  —  ^\)  2S8; 

wobei 

c^  =  .Ti  i/,  +  a  und  Vi  =  ^2  ui  -{-  o  ;2S9 

Wäre  hiernach  die  Gleichgewichtstemperatur  und  Gleich- 
gewichtsdampfmenge für  den  Anfang  und  das  Ende  noch  gegeben, 
so  Hesse  sich  die  gesammte  Wärmemenge  Q^,  die  zu-  oder  ab- 
zuleiten ist,  berechnen  und  umgekehrt  Hesse  sich  der  Endzustand 
bestimmen,  weim  der  Anfangszustand  und  die  Wärmemenge  Ö2 
als  bekannt  vorausgesetzt  wird. 

Man  erkennt  daraus,  dass  vorstehende  Formeln  und  das 
vorgelegte  Problem  unendlich  viele  Fälle  umfasst  und  dass  die 
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Aufgabe  erst  durch  eine  weitere  Angabe  eine  bestimmte  wird. 
Diese  weitere  Angabe  kann  nun  in  der  Art  erfolgen ,  wie  es 
eben  angedeutet  wurde  oder  man  kann,  was  einen  klaren  Ein- 
blick in  den  Vorgang  ermöglicht,  voraussetzen,  dass  neben  dem 
Verlaufe  der  Curve  d  c'V  Fig.  37  des  äussern  Druckes  zugleich 
der  Verlauf  der  Gleichgewicht« - Druekcurve  acb  oder  die  Art 
und  Weise  der  Wärmemittheiluug  gegeben  ist.  Denken  wir  ans 
die  WHrmemittheilung  und  Ausdehnung  in  einem  beliebigen 
Zwischenmomente,  wenn  das  Volumen  von  ^i  auf  t?  zugenommen 
hat,  unterbrochen  und  bezeichnet  t  die  Gleicbgewichtstemperatnr 
und  X  die  Oleichgcwichtsdampfmenge  daselbst,  so  folgt  die 
Wärmemenge  Q,  die  bis  dahin  zuzuleiten  war,  nach  Gl.  ;2SS) 

^J  =  y  —  ^1  +  ^e  —  ^1  ^1  +  -^P   \c  —  ^i]  P^. 

sowie : 

c^  =  XiUx  +  *^  und  v  =  xu-{-  a  :29l: 

Die  Behandlung  einiger  spezieller  Fälle  mag  zur  nähern 
Erläuterung  dienen. 

Erster  Fall.  Die  Wärmeniittheilung  erfolge  bei  constanter 
Gleichgewichtstemperatur. 

Ist  die  Temperatur  constant,  so  ist  dasselbe  auch  mit  dem 
Gleichgewichtsdruck  />  der  Fall ;  die  Gleichgewichts-Druekcarve 
acö  Fig.  37  ist  demnach  ebenfalls  eine  gerade  Linie  parallel 
der  Abscissenaxe ,  freilich  immer  unter  der  Voraussetzung,  dass 
der  Dampf  am  Ende  nach  dem  l'ebergauge  in  den  Gleichgewichts- 
zustand noch  gesättigt  ist,  eine  Annahme,  die  wir  auch  in  der 
Folge  durchgängig  aufrecht  erhalten  wollen. 

Es  ist  hier  qi  =  q^ ,  Q\  =  q>  ,  u^  =  u^  und  dann  berechnet 
sich  für  eine  gewisse  Ausdehnung  r^  —  Tj  nach  Gl.  !289) 

woraus  die  spezifische  Dampfmenge  x^  am  Ende  folgt. 
Die  äussere  Ar])eit  in  Wärmeeinheiten  gemessen  ist: 

Ajy  (r-i  —  ^\)  =  Ap  wi  ^^2  —  ^i)  (2M 

Die  Veränderung  der  innem  Arbeit: 

A[U^,-Uy]  =  [x^-x,)Q,    -  (8W) 

und  die  ganze  Wärmemenge ,  welche  mitzatheilen  ist  naek  (288) : 
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Für  irgend  einen  Moment  während  des  Ueberganges  er- 
geben die  vorstehenden  Formeln  die  äussere  und  innere  Arbeit, 
sowie  die  Wärmemenge  Q,  die  während  der  Ansdebnang  von  r^ 
auf  V  znznftlhren  war ,  sehr  leicht ,  wenn  man  die  spezifische 
Dampfmenge  x,  welche  ans  der  Gleichung 

ridi  ergiebt,  in  die  Gleichungen  statt  X2  substituirt.  Wäre  aus- 
nahmsweise p'  =p^^  so  fallen ,  wie  erwähnt ,  beide  Gurven  zu- 
sammen and  ergeben  diejenige  Curve,  die  wir  früher  die  isother- 
nusche  Cunre  genannt  haben  und  die  vorstehenden  Formeln 
gehen  dann  in  diejenigen  über,  die  wir  früher  auf  S.  304  ent- 
wickelt haben. 

Nehmen  wir  hingegen  den  äussern  constanten  Druck  p'  =  0 
an,  so  ist  nach  Gl.  (293)  die  äussere  Arbeit  Null  und  wir  er- 
halten: 

oder  unter  Benutzung  von  Gl.  (292) 

Q2  =  ~  (t?2  -  fl) 

Diese  Formel  giebt  die  Wärmemenge,  welche  der  Masse 
mitzntheilen  ist,  wenn  man  das  Gefäss,  welches  die  Masse  um- 
schliesst ,  mit  einem  luftleeren  Gef ässe  vom  Volumen  V2  —  v^  in 
Verbindung  setzt  und  verlangt,  dass,  nachdem  die  Masse  wieder 
in  den  Gleichgewichtszustand  übergegangen  ist,  die  Temperatur 
wieder  die  anfangliche  sei.  Bei  einem  solchen  Uebergange 
geht  die  Flüssigkeitsmasse  X2  —  x^,  die  sich  nach  Gl.  (292J  leicht 
bestimmt,  in  Dampf  über. 

Nehmen  wir  ftlr  p'  wieder  einen  zwischen  pi  und  Null  lie- 
genden Werth  an,  so  findet  sich  das  Wärmegewicht  im  vorlie- 
genden Fall  nach  Gl.  (287),  weil  p  und  p'  sowie  die  Temperatur 
T  constant  ist. 

oder  mit  Benutzung  von  Gl.    292 

P=>-'--^(/^-^'>-^(.3-.,)  (296) 

Z«iin«r«  Wännetheorie.  24 
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■ 

welche  Formel  sich  wieder  für  die  beiden  Grenzfälle  />i  =/>' 
oder  p  =  0  wesentlich  vereinfacht ,  man  erhält  für  beide  Falle 
beziehungsweise : 

P  =  2t     -^2  —  ^1 )  nnd  P  =  -|^   [X2  —  J-,, 

Man  erkennt  schon  aus  dem  hier  Gegebenen,  welche  Men^ 
der  verschiedenartigsten  Probleme  sich  aufstellen  und  mit  Leich- 
tigkeit lösen  lassen ,  selbst  nur  unter  der  speziellen  Voraos- 
setzung.  dass  der  äussere  Druck  ;/  constant  ist:  man  kann  hin- 
sichtlich der  Gleichgewichts  -  Druckcurve  die  verschiedensten 
Voraussetzungen  machen  und  auf  diese  Weise  auch  alle  Probleme, 
die  ich  bei  Betrachtung  der  Zustaudsäuderungen  anf  umkehr- 
barem Wege  l>ehan(Ielt  habe,  nochmals  unter  der  vorliegenden, 
allgemeinem  Annahme  p  =  Const.  erneuerter  Untersnchan^' 
unterwerfen.  8o  könnten  wir  voraussetzen ,  dass  während  der 
Ausdehnung  die  Gleichgewichts  -  Dampfmenge  x  constant  erhalten 
wird:  die  Druckcurve  acö  Fig.  37 i,  deren  Verlauf  sich  leicht 
eimitteln  licss,  wäre  dann  eine  ^Curve  constanter  Dampfmengei 
besonderer  Art. 

Wir  könnten    ferner  die  Annahme  machen,   dass  die  innere 
Arbeit  constant.  also 

■ 

wäre :  die  Gleichgewichtscurve  würde  dann  eine  besondere  Art 
von  isodynamischer  Curve  sein,  deren  Verlauf  sieh  bestimmeu 
lässt  u.  8.  w.  Alle  solche  Untersuchungen  sind  mit  Httife  der 
von  mir  gegebenen  Formeln  so  leicht  ausführbar,  dass  es  mir 
unnöthig  erscheint,  das  vorgelegte  Problem  durch  Beispiele  wei- 
ter zu  verfolgen,  bei  denen  bestimmte  Voraussetzungen  in  Betreff 
des  Verlaufes  der  beiden  Druckcurven  gemacht  werden. 

Es  mag  hingegen  noch  ein  Beispiel  folgen,  bei  dem  hin- 
sichtlich der  Wärmemittheilung  eine  besondere  Bedingung  ge- 
stellt wird. 

Zweiter  Fall.  Ks  werde  der  Mischung  während  ihrer 
Ausdehnung  unter  Uebcrwindung  des  constanten  äussern  Druckes 
p   Wärme  weder  mitgetheilt  noch  entzogen. 

Hier  ist  in  Gl.  (200)  für  den  entsprechenden  Moment  de« 
Ueberganges  Q  =  0  zu  setzen  und  man  erhält  daher : 


I 
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Bestimmt  man  ferner  mit  HUlfe  der  Gl.  (291; 

V  Ci    =  XU  —  Zy  Wj 

so  fül^rt  durch  Substitution  in  die  vorige  Formel: 

q  +  ^  Q  +  ^P'^i)  =  yi  +  ^1  [Qi  +  Apu,]  (297) 

Nehmen  wir  nun  den  Anfangszustand  '\txpxx{)  als  gegeben 
an ,  ebenso  den  äussern  constanten  Druck  p%  so  lässt  sich  mit 
HtUfe  (lieser  Gleichung  die  Gleichgewichtsdampfmenge  x  für  einen 
beliebigen  Werth  der  Gleichgewichtstemperatur  t  oder  des  zuge- 
hörigen Druckes  p  berechnen  und  dann  bestimmt  sich  das  zuge- 
hörige Volumen 

C  ^=  XU  -\-  ö 

Trägt  man  die,  verschiedenen  Pressungen  p  entsprechenden 
Werthe  des  Volumens  r  als  Abscissen,  den  zugehörigen  Druck 
als  Ordinaten  auf,  so  ergiebt  sich  der  Verlauf  der  Gleichgewichts- 
Druckcurvc  ach  (Fig.  37),  die  also  als  eine  eigenthUmliche  Art 
adiabatischer  Curve  anzusehen  ist. 

Ist  umgekehrt  v  und  v^  gegeben,  so  bestimmt  man  nach 
den  (Tleichungen  (291) 


Xx  = und  X  = 

Wl  u 

substituirt  diese  Werthe  in  Gl.  (297;  und  berechnet  dann  die 
Gleichgcwichtstemperatur  t,  was  freilich  nur  auf  dem  Wege  des 
Probirens  möglich  ist ,  da  die  Temperaturfunktionen  q ,  q  und  u 
nicht  in  einfacher  Beziehung  zur  Temperatur  stehen. 

Bei  Lösung  dieses  Problems  wird  es  sich  gewöhnlich  nur 
um  die  Bestimmung  des  Endzustandes  der  Masse  handeln. 

Hätte  man  die  Ausdehnung  der  Masse  soweit  fortgesetzt,  bis 
der  Gleichgewichtsenddruck  pi  dem  äussern  Drucke  p*  gleich  ge- 
worden wäre,  so  fände  sich  nach  Gl.   (297; 

*h  +  ^2  i^2  +  ^Ih  H  =  ^1  +  •'•i  [Qi  +  Api  «li 
oder  unter  Benutzung  der  bekannten  Beziehung  r  =  ^  -f-  Apu 

92  +  ^2'2=  !/i  +  -^1  tei  +  Ap2Ui )  ;  298) 

woraus  sich  die  Dampfmenge  x^  am  Ende  und  dann  das  End- 
volumen 172  ermitteln  Hesse. 

24* 
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Ob  bei  den  hier  angenouinienen  Züstandsänderangen  ein 
Niederschlagen  von  Dampf  oder  ein  Verdampfen  von  FlttBngkeit 
erfolgt,  entscheidet  leicht  die  Gl.  (297),  je  nachdem  x<Ji 
oder  >>  Xi  ausfällt.  Bei  gegebenen  Grenzpressungen  />]  und  pi 
und  gegebenem  Werth  des  äussern  Druckes  p'  entscheidet  hierUber 
die  anfängliche  spezifische  Dampfmenge  Xi, 

Nehmen  wir  an,  in  einem  Cylinder  sei  die  Gewichtseinheit 
Mischung  von  Wasser  und  Wasserdampf  vom  Drucke  von  5  Atmo- 
sphären eingeschlossen  und  die  Mischung  sollte  unter  Ueber- 
Windung  eines  äussern  constanten  Druckes  von  1  Atmosphäre 
sich  so  weit  ausdehnen,  bis  der  Gleichgewichtsdruck  am  Ende 
2  Atmosphären  betrage ,  so  folgt  hier  aus  61.  (297) ,  wenn  wir 
nach  Tab.  10  einsetzen,  entsprechend  dem  Drucke  von  5  Atmo- 
sphären : 

^,  =  153,74     ^1  =  454,99     «1  =  0,3626 

und  entsprechend  dem  Drucke  von  2  Atmosphären: 

y=  121,42     ß  =  480,00     M  =  0,8588 

und  nach  der  Aufgabe  />'  =  1.1 0334  substitniren 

X  =  0,0G45  +  0,9259  X^ 

Das  Anfangs-  und  Endvolumen  ist  dann  nach  der  61.  (289) : 

r,  =  0,362(5  2-,  +  0,0010  und  V  =  0,7952  Xi  +  0,0554 

Nehmen  wir  nun  an,  es  sei  anfänglich  nur  Dampf  vorhan- 
den, also  a:,  =  1,  so  folgt 

Z  =  0,9904 

und  das  Expausiousverhältuiss : 

—  =  2,338 

Da  hier  x  <CXi  ausfällt ,  so  findet  bei  diesem  Vorgang  ein 
Niederschlagen  von  Dampf  statt;  wäre  hingegen  anfänglich 
das  Gewicht  der  Dampf-  und  Flüssigkeitsmasse  gleich  gross,  also 
a:,  =  0,5,  so  fönde  sich : 

X  =  0,5274 

und  das  Expansionsverhältniss : 

—  =  2,470 
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Hier  ist  a:  >  arj ,  also  yerdampft  ein  Theil  Wasser  und  zwar 
dem  Gewichte  nach  0,0274  Kilogramm. 

W^lirde  man  im  vorliegenden  Fall  die  Expansion  so  weit 
fortsetzen,  bis  der  Gleichgewichtsdruck  auf  den  Werth  des  äussern 
Druckes,  d.  h.  auf  eine  Atmosphäre  gesunken  ist.,  so  wären  die 
Veränderungen  nach  Gl.  (298)  zu  beurtheilen:  es  wäre  nach 
Tabelle  10  entsprechend  dem  Drucke  von  einer  Atmosphäre  zu 
setzen: 

^2  =  100,50  und  r2  =  Q2  +  ^P2  ^  =  536,50 

Sollte  die  Dampfmenge  am  Ende  :r2  =  1 ,  also  schliesslich 
nur .  gesättigter  Dampf  von  einer  Atmosphäre  Druck  vorhanden 
sein,  so  fände  sich  die  anfängliche  Dampfmenge  z^  aus  Gl.  (298), 
wenn  man  die  gegebenen  Werthe  substituirt: 

x^  =  1,042 

eine  Bedingung,  die  natürlich  nicht  erfüllt  werden  kann,  da  x^ 
nie  grösser  als  Eins  sein  kann.  Das  Resultat  spricht  aber  ans, 
dass  hier  anfänglich  der  Dampf  überhitzt  sein  müsste. 

Die  vorliegende  spezielle  Untersuchung  führt  noch  auf  die 
Lösung  eines  Problems,  das  von  besonderem  Interesse  ist,  weil 
es  recht  deutlich  den  Unterschied  des  Verhaltens  der  permanen- 
ten Gase  und  der  gesättigten  Dämpfe  vor  Augen  führt. 

Es  soll  nämlich  vorausgesetzt  werden ,  dass  der  äussere  Druck, 
welchen  die  Masse  während  ihrer  Expansion  zu  überwinden  hat, 
Null  sei. 

Mit  diesem  Falle  hat  man  es  offenbar  zu  thun^  wenn  das 
Gefäss,  welches  die  Dampf-  und  Flüssigkeitsmasse  enthält,  mit 
einem  luftleeren  Raum  in  Verbindung  gesetzt  wird.  Die 
Mischung  breitet  sich  hier,  ohne  äussere  Arbeit  zu  verrichten, 
aus  und  es  fragt  sich  nun,  welches  der  Zustand  der  Mischung 
am  Ende,  nach  Eintritt  des  neuen  Gleichgewichtszustandes  ist. 
Bei  einem  permanenten  Gase  fanden  wir  auf  S.  151,  dass  die 
Temperatur  bei  diesem  Uebergange  ans  einem  Gleichgewichts- 
znstand in  den  andern  keine  Aendemng  erleidet.  Anders  ge- 
staltet sich  aber  das  Resultat  bei  Dampf-  und  Flüssigkeits- 
misehnngen  *) . 


*)  Vergl.  die  Abliiiidlniig  des  VerfluBers  »Beitriige  zur  Theorie  der 
pfe*  la  FoggnAoitk  AanalM.  I9M. 
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Hier  haben  wir  einfach  in  Gl.  297)  p  =  0  zu  setzen  nod 
erhalten  dann 

q  +  XQ  =  qi  +:r,^,  (299l 

Diese  Gleichung  löst  nun  schon  in  Verbindung  mit  den 
Gleichungen  ftir  das  spezifische  Volumen : 

V  =  XU  -{-  a  und  vi  =  Xi  Ui  -\-  a 

das  Problem.  Diese  drei  Gleichungen  sind  aber  dieselben,  die 
wir  auf  S.  305  bei  Untersuchung  des  Verlaufes  der  isodynamischen 
Curve  benutzt  haben,  daher  folgt,  dass  hier  die  Gleichgewichte- 
Druckcurve  acb  (Fig.  37  S.  362)  mit  der  isodynamisehen  Curre 
der  Dämpfe  identisch  ist.  Die  Untersuchung^  der  letztem 
Curve  hat  uns  aber  ergeben,  dass  mit  der  Ausdehnung  der 
Mischung  eine  Temperatur-  und  Druckabnahme  und  ein 
Verdampfen  eines  Theiles  der  Flüssigkeit  verbunden  ist  und 
zwar  galt  das  fllr  alle  Dampfarten,  die  bis  jetzt  eine  Unter- 
suchung in  dieser  Richtung  zulassen.  Damit  also  der  Dampf 
nach  der  Expansion  in  den  luftleeren  Kaum  nicht  ttberhitzt  sei, 
muss  er  anfänglich  eine  gewisse  Quantität  Flüssigkeit  beige- 
mengt erhalten,   es  muss  Xx  <[  1  sein. 

Die  Verbindung  vorstehender  Gleichungen  ftlhrt,  wenn  man  x 
eliminirt,  auf  die  Formel : 

worin  »  —  »j  die  Volumenvergrösserung ,  d.  h.  den  Inhalt  des 
anfänglich  luftleeren  Gefässes  darstellt.  Die  Dampfmenge  nach 
der  Ausbreitung  findet  sich  dann 

V  —  a 

X  = 

u 

Nehmen  wir  an,  in  einem  Gefässe  befinde  sich  die  Gewichts- 
einheit Wasserdampf  und  Wasser  von  5  Atmosphären  Druck; 
die  spezifische  Dampfmenge  sei  x^  =  0,974.  Welches  mttsste  du 
Volumen  des  luftleeren  Gefässes  sein,  wenn  nach  der  Verbindung 
beider  Käume  der  Druck  auf  2  Atmosphären  gesanken  sein  soll 
und  welches  ist  das  Gesammtvolumen  v  und  die  spezifisehe 
Dampftnenge  x  am  Ende? 

Benutzen  wir  die  Zahlenwerthe  des  vorigen  Beispieles.,  so 
findet  sich  ans  Gl.  (299)   die  spezifische  Dampimenge  am  Ende: 
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f  . 


X  =  0,990 

Das  Anfangsvolumen  und  Endvolnmen  ist  nach  obigen  Formeln 
£7j  =  0,3541  und  ü  =  0,8515  Cubikmeter, 
also  müsste  das  Volumen  des  luftleeren  Gefässes 

c  —  »1  =  0,4974  Cubikmeter  sein. 

Da  :r  >  ar,  ausfüllt,  so  findet,  wie  behauptet  wurde,  ein  Ver- 
dampfen statt. 

Hätten  \vir  im  gleichen  Falle  das  Volumen  des  luftleeren 
Gefässes  so  gewählt,  dass  der  Enddruck  auf  eine  Atmosphäre 
übergeht,  so  hätte  sich  auf  dem  gleichen  Wege  die  spezifische 
Dampfmenge  am  Ende  x  =  1  ergeben  und  das  Volumen  dieses 
•  Gefässes  hätte  sein  mlissen :  v  —  »i  =  1 ,  2963  Cubikmeter ;  bei 
diesem  Uebergange  ist  alles  anfänglich  vorhandene  Wasser  noch 
in  Dampf  übergegangen  und  der  Dampf  würde  sich  im  überhitz- 
ten Zustand  befinden ,  wenn  das  Volumen  des  luftleeren*  Raumes 
grüsser  als  1,2963  Cubikmeter  angenommen  worden  wäre.. 

Problem  2.  Zwei  mit  Dampf-  und  Flüssigkeits- 
mischungen gleicher  Art  gefüllte  Gefässe  werden  mit 
einander  in  Verbindung  gebracht.  Welches  ist  der 
Zustand  der  ganzen  Masse  am  Ende,  wenn  anfäng- 
lich in  beiden  Räumen  die  spezifische  Dampfmenge 
und  der  Druck  verschieden  sind  und  venu  wäh- 
rend der  Mischung  Wärme  weder  zu-  noch  abge- 
leitet wird? 

Das  eine  Gefäss  A  (Fig.  Sfe)   enthält  M^  Kilo- 
gramm Mischung,  davon  sei  Mix^  dampfförmig  und 
Mx  [1  —  3*1 )  im  tropfbarflüssigen  Zustand  vorhanden. 
Das  Gefässvolumen  sei  Fi ,   Druck  und  Temperatur 
der  darin  befindlichen  Mischung  sei  pi  und  t^ .   (Den 
in  der  Figur  im  Cylinder  A  angedeuteten  Kolben  K 
denken  wir  uns  bis  auf  Weiteres  festgehalten.)     Im 
Gefäss   B,   das  zunächst  durch   den  Hahn   a  vom 
Gefässe  A  abgeschlossen  gedacht  wird,  befinden  sich 
M2  x^    Kilogramm   Dampf  und    M^   (1  —  x^    Kilo- 
gramm  Flüssigkeit  vom  Drucke  pi  und  der  Tem- 
peratur <2;  das  Gefässvolumen  sei  Fi.  Wir  nehmen 
aber   ausdrücklich  an,    dass    beide  Gefässe  Dampf 
und    Flüssigkeit    von    gleicher   Art    enthalten, 


Fig.  38. 


T^^^sr 


K 

A 
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weil  nur  unter  dieser  Voraussetzung  nach  den  bis  jetzt  yorfaaodfr- 
nen  experimentellen  Grundlagen  die  Aufgabe  lösbar  ist. 

Oeffiiet  man  nun  den  Hahn  a,  so  findet  eine  Mischnng  stttt 
in  Folge  deren  die  Temperatur  und  der  Druck  sich  in  beiden 
Gefässen  auf  den  gleichen  Werth  einstellen  wird ;  die  spedfische 
Dampfmenge  wird,  wenn  wir  jetzt  beide  Räume  als  einen  anfiiMai, 
von  T^  und  X2  verschieden  sein:  schliesslich  findet  sich,  wenn 
die  spezifisclie  Dampfmenge  am  Ende  x  ist,  im  ganzen  BaoiM 
( Ml  +  M2)  X  Kilogramm  Dampf  und  (Jf,  +  JWi)  (1  —  ar;  Kilo- 
gramm Flüssigkeit  von  der  Temperatur  t  und  dem  Drucke  p. 
Die  Werthe  x^  t  und  p  sind  es,  die  wir  zu  ermitteln  haben. 

Das  Volumen  des  Gefässes  A  ist  unter  Benutzung  der  obigeo 
Bezeichnung 

Da9  Volumen  des  Gefässes  B 

V2  =  M2  {X2U2  +  0] 
Nach  der  Mischung  ist  das  Volumen  der  ganzen  Masse: 

V=  (3/,  +  M2)  [xu  +  a] 

Da  nun  eine  Veränderung  des  Gesammtvolnmens  nicht  statt- 
fand, so  ist: 

F=  Fi+  V2 
und   daher   unter  Benutzung  vorstehender  Formeln   nach  leichter 
Reduction : 

[Mx  +  M2)  XU  =  MiXi  «1  +  31^3^2 «'a  (^00 

Neben  dieser  Gleichung,  welche  als  Unbekannte  die  spezifi- 
sche Dampfmenge  x  und  die  Temperaturfunktion  u  enthält,  Utft 
sich  noch  eine  zweite  Gleichung  aufstellen. 

Bezeichnen  wir  die  innere  Arbeit  in  der  Gewichtseinheit  Flüs- 
sigkeit von  00  Temperatur  mit  ^O)  so  findet  sich  der  Hehrbetn; 
Ui  der  iuuem  Arbeit  der  Masse-  Mi  im  Gefässe  -4  vor  der 
Mischung  in  Wärmeeinheiten  gemessen  nach  GL  (220)  S.  296 

AU,  =M,  [AUo  +  qx  +  xiQi] 

und  durch  Analogie  ebenso  die  in  Wärmeeinheiten  gemessene  in- 
nere Arbeit  U2  im  andern  Gefässe  B 

AÜ2  =  M2  [AUo  +  qt  +  ^9t] 
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und  nach  der  Mischung  die  innere  Arbeit  U  der  ganzen  Masse 
in  beiden  Gefässen: 

Nun  ist  aber  während  der  Mischung  Wärme  weder  zu-  noch 
abgeführt  worden  und  ferner  wurde  äussere  Arbeit  von  der  gan- 
zen Masse  weder  verrichtet  noch  aufgenommen,  daher  muss  die 
innere  Arbeit  der  ganzen  Masse  vor  und  nach  der  Mischung  die- 
selbe sein;  wir  haben  sonach 

oder  unter  Benutzung  vorstehender  Formeln  nach  einfacher  Ke- 
daction : 

(Ml  4-  M2)  [q  +  xq)  =  Ml  (y,  +  ar,  q^)  +  M^  (q^  +  x^ih)     (301) 

Diese  Gleichung  löst  in  Verbindung  mit  Gl.  (300)  das  vor- 
gelegte Problem ;  man  erkennt  übrigens,  dass  nur  das  Verhältniss 
M2  :  Ml  der  beiden  Gewichtsmengen  gegeben  zu  sein  braucht; 
bezeichnet  man  dieses  Verhältniss  mit  k^  so  folgt  durch  Elimina- 
tion von  X  aus  den  Gl.  (300)  und  (301) 

[\  J^  k]  q  +  [xiUi  +  kx^u^]^  =  jg^2) 

(^1  +^iQi)  +*  (?2  +^^2) 

aus  welcher  Gleichung  sich  die  Temperatur  t  und  daher  der  End- 
druck p  ermitteln  lässt;  die  spezifische  Dampfmenge  x  am  Ende 
findet  sich  schliesslich  nach  Gl.  (300)  durch  die  Formel: 

[1  -{-  k)  XU  =  XiUi  -{-  kx2ti2  (303) 

Nehmen  wir  an,  im  Gefässe  A  befinden  sich  Mi  Kilogramm 
reiner  gesättigter  Wasserdampf  von  1,5  Atmosphären  Spannuujg 
(ohne  Beimischung  von  Wasser),  hingegen  im  Gefäss  B  vor  der 
Mischung  M2  =^  24,380  Mi  Kilogramm  Wasserdampf  und  Wasser 
vom  Drucke  von  Vio  Atmosphären,  die  spezifische  Dampfmenge 
daselbst  sei  2^  =  0,0095,  so  ergeben,  weil  k  =  24,380  sein  soll, 
die  Gleichungen  (302)  und  (303) ,  wenn  man  nach  Angabe  von 
Tab.  10  dort  substitnirt,  entsprechend  dem  Druck  von  1,5  Atmo- 
sphären : 

yi  =  112,41  Q^  =  487,01  «1  =  1,1258 

«ad  filr  den  Dmok  von  0,1  Atmosphären: 
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^2  =  46,2S  ^2  =  538,85  U2  =  14,5508 

g  +  0,1771    ^-  =  72,99  und 
^  u 

Xti=-  (1,1771 

Die  erstere  Gleichung  führt  nach  einigem  Probiren  noter 
Zuziehung  von  Tabelle  1 0  auf  den  Enddruck  p  ^^  0,2  Atmo- 
sphären und  auf  die  Endteniperatur  /  =  60,45«  C,  denn  setit 
man  die  diesem  Drucke  entsprechenden  Werthe  q  =  '30,59  und 
^  :  u  =  69,95  in  diese  Gleichung,  so  findet  sich  die  Summe  linki 
72,98  also  genau  genug  Übereinstimmend.  Da  nun  für  diese  Tem- 
peratur e<  =  7,5421  ist,  so  folgt  die  spezifische  Dampfmenge  am 
Ende  im  ganzen  Räume  x  =  0.o2a5. 

Anfänglich  war  das  Gewicht  des  Dampfes  im  Räume  A: 
M^xi  =  Mx  und  das  im  Räume  B:  JM^j^^  =  24,380*3/,  2--2  oder 
0,2316  3/i,  sonach  in  beiden  Gewissen  zusammen  das  Dampfgewicht 

1,2316  J/j. 

Nach  der  Mischung  hingegen  beträgt  das  Dampfgewicht  in 
beiden  Gefässen    Mi  +  3/2  x  =  0,5964  Mi, 

Uebrigens  ist  das  Volumen  des  Gefässes  A  nach  den  oben 
gegebenen  Formeln: 

Vi  =  Ml  >,  M,  4-  (t)  =  1 , 1 268  Ml  Cubikmeter 

hingegen  das  Volumen  des  zweiten  Gefässes  B 

V.^  =  Ml  x<iU2  +  a)  =  3,3945  Ml 

hiernach  das  Verhältniss   V^  :  Vi  =  3. 

Das  im  Vorstehenden  berechnete  Beispiel  entspricht  dem 
Vorgange  im  Condensator  einer  Dampfmaschine.  Das  G^fSss  A 
ist  der  Dampfcylinder ,  in  welchem  der  Druck  von  1,5  Atmo- 
sphären herrscht;  das  Gefäss  B  stellt  den  Condensator  vor,  des- 
sen Inhalt  gewöhnlich  das  dreifache  des  Cylinderinhaltes  ist  imd 
in  welchem  wir  Dampf  und  Wasser  unter  dem  Drucke  von 
0,1  Atmosphären  angenommen  haben.  In  dem  Augenblicke,  in 
welchem  nun  die  Verbindung  zwischen  Cylinder  and  Condensator 
hergestellt  wird,  steigt  plötzlich  der  Condensatordrack  oder  rich- 
tiger der  Druck  in  beiden  Räumen  stellt  sich  auf  0,2  AtmosphAren, 
vorausgesetzt,  die  Mischungsverhältnisse  seien  bei  dieser  Dampf- 
maschine von  der  Art,  wie  wir  sie  hier  angenommen  haben.  Eine 
solch  plötzliche  Spannungszunahme  beobachten  wir  aneh  wiikfieh 
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am  Vacunmmeter  der  Condensatoren  der  Dampfmaschinen  im 
Augenblicke  der  Verbindung  des  Cylinders  mit  dem  Condensator. 
Da  aber  der  Condensator  durch  Zuführung  von  kaltem  Wasser 
abgekühlt  wird,  so  erhält  sich  dieser  Druck  nicht  auf  dieser 
Höhe,  er  geht  vielmehr  sofort  wieder  auf  einen  kleinem  Werth 
zurück,  wie  man  leicht  an  den  Schwankungen  des  Vacuummeters 
eines  Condensators  beobachten  kann.  Wir  kommen  unten  auf 
diese  wichtige  technische  Frage  zurück. 

Das  vorgelegte  Problem  soll  hier  zunächst  in  anderer  Rich- 
tung weiter  verfolgt  werden. 

Wir  wollen  nämlich  annehmen,  es  werde,  nachdem  die  Ver- 
bindung beider  Räume  und  die  Mischung  der  Massen  erfolgt  ist, 
beiden  Gcfässen  von  aussen  Wärme  mitgetheilt  und 
zwar  so  weit,  bis  in  beiden  Gefässen  der  Druck  vom  Werthe  p 
auf  den  anfänglichen  Druck  p^  im  Gefässe  A  geötiegenist.  (Wir 
setzen  voraus,  dass  A  dasjenige  Gefäss  sei,  in  welchem  anfäng- 
lich der  höhere  Druck  herrschte.) 

Da  hier  die  Wärmemittheilung  bei  constantem  Volumen 
^1  +  ^1  von  der  Temperatur  1  auf  t^  stattfindet  und  die  spezi- 
fische Dampfmenge  x  nach  der  Mischung  jetzt  als  bekannt  anzu- 
sehen ist,  so  findet  sich  sofort  die  nöthige  Wärmemenge  Q  nach 
Gl.    :262    S.  347 


oder 


Q  =  [M,  +  M^]  [ft  —  ?  -f-  XU  ^—  XQ^ 


Ersetzt  man  hier  den  Werth  zu  durch  den  Ausdruck^  der  sich 
aus  Gl.  (300)  dafür  ableiten  lässt,  und  bestimmt  man  xq  aus 
61.  (301),  so  findet  sich  durch  Substitution  in  vorstehende  Formel 
nach  leichter  Reduction: 

Q  =  M^^q,  -  y,  +  ;r2 1^2  (Ij-  -  1^ )]  (304) 

Diese  Wärmemenge  ist  aber  von  der  Masse  M^  im  Gefässe  A 
ganz  unabhängig  und  ist  identisch  mit  der  Wärmemenge,  die  man 
dem  Gefässe  B  hätte  vor  der  Mischung  zuführen  müssen,  um  da- 
selbst zunächst  den  Druck  von  p*i  und  px  zu  erhöhen.     Das  Re- 
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Bultat  liess  sich  Übrigens  envarteii.  denn  hätten  wir  Tor  der 
Mischung  im  Gefäss  B  durch  Wäriueiuittheilung  den  Druck  ^ 
auf  den  Werth  des  Druckes  />i  .im  Gefasse  A  gebracht  und  dtnn 
erst  gemischt ,  so  wäre  offenbar  der  Endznstand  in  beiden  Ge- 
fassen  zusammengenommen  derselbe  wie  vorhin,  wo  zuerst  ge- 
mischt und  dann  erst  die  Wärmemenge  Q  zugeleitet  wurde. 

Ich  habe  aber  absichtlich  das  Problem  unter  der  letzten 
^'orau88etzung  vorgeführt,  um  zu  zeigen,  das8  es  gleichgtUtig  ist, 
welchem  der  beideu  Gefässe  die  im  Vorstehenden  berechuete 
Wärmemenge  Q  mitgetheilt  werden  muss,  wenn  mau  will,  da« 
schliesslich  in  beiden  liäumen  der  höhere  Druck />i  des  Gefasses  J 
herrscht ;  und  dass  es  selbst  gleichgültig  ist,  ob  die  Wännenutthd- 
lung  vor  oder  nach  der  Mischung  erfolgt. 

Diese  Resultate  sind  von  grosser  technischer  Wichtigkeit,  sie 
werden  mir  unten  unter  Anderm  das  Mittel  an  die  Hand  geben, 
den  Einfluss  des  sogenannten  schädlichen  Raumes  im  Dampf- 
cylinder  der  Dampfmaschinen  auf  die  Wirkungsweise  desselben 
näher  zu  untersuchen.  Ich  kann  schon  jetzt  darauf  hinweisen, 
dass  dort  der  Dampfkessel  mit  dem  Gefässe  A  und  der  schid- 
liehe  Raum  im  Cylinder  mit  dem  Gefässe  B  identisch  ist;  beide 
Räume  sind  dort  mit  Dampf  von  verschiedenem  Drucke  gefUlt: 
im  Augenblicke  der  Eröffnung  des  Dampfkanales ,  in  welches 
also  die  Verbindung  beider  Räume  erfolgt,  steht  der  Dampfkolbei 
fast  still ,  denn  er  befindet  sich  am  Ende  des  Hubes  oder  nahe 
dabei.  Ist  sonach  M^  die  Dampf-  und  FlUssigkeitsmasse  im  scbid- 
lichen  Räume  im  Augenblicke  der  Eröffnung,  ^  die  Temperetni 
daselbst  und  i^  die  Kesseltemperatur,  so  bestimmt  die  Formel  (304. 
die  Wärmemenge,  welche  dem  Dampfkessel  mitzutheilen  ist,  on 
beim  Beginne  des  Hubes  den  schädlichen  Raum  mit  Kesseldampf 
zu  füllen;  ja  es  lässt  sich,  wie  ich  später  zeigen  werde,  mit 
Hülfe  derselben  Formel  selbst  die  Dampfmenge  berechnen,  die  zor 
Füllung  des  schädlichen  Raumes  verwendet  wird. 

Unser  Problem  bietet  aber  auch  nach  anderer  Seite  hb 
technisches  Interesse. 

Nehmen  wir  nämlich  umgekehrt  an,  es  soll  nach  der  Hiechnng 
und  nach  Herstellung  des  Gleichgewichts  in  beiden  GeftsseD  A 
und  B  der  ganzen  Masse  so  viel  Wärme  entzogen  werden,  dini 
schliesslich  der  Druck  von  p  bxS p^  gesunken  ist,  d.  h.  aof  dei 
kleinern  Druck  p^ ,  der  vorher  im  Gefässe  B  herrschte,  so  indfit 


Zustandsänderungen  auf  nicht  umkehrbarem  Wege. 


381 


ridi    anf  gleichem  Wege,  wie  vorhin ,    die   abzuleitende  Wärme- 
menge: 


Q 


=  ^i[?i- 


?2  +  ^l 


-  (t-t)] 


(304  a) 


Man  kann  sich  eben  denken,  es  sei  zunächst  dem  Oefässe  A 
^ese  Wärme  entzogen,  dadurch  der  Druck  von  pi  auf  p2  gebracht 
and  dann  erst  die  Mischung  bewerkstelligt  worden. 

Von  dieser  Formel  werden  wir  bei  dem  folgenden  Problem 
Gdiranch  machen. 

Problem  3.  Es  ist  die  Theorie  der  Oberflächen- 
Condensatoreu  der  Dampfmaschinen  zu  entwickeln. 

Es  sei  ^  (Fig.  39)  derDampfcylinder,  in  welchem       Fig.  39. 
der  Kolben  K  eben   am  Ende   des   Hubes   steht ;  1 

der  Cylinder  ist  durch  ein  mit  einem  Hahne  a  ver-     ^^SB" 
«ebenes   Rohr  mit  dem  Condensator  fS  verbunden. 
Der  Hahn  a  sei  zunächst  geschlossen;  der  Cylinder 
enthalte  3fi  Kilogr.  Wasser  und  Dampf  vom  Drucke 
Pi ;  der  Condensator  M2  Kilogr.  Wasser  und  Dampf 
Bnter    dem    Drucke  P2;    dort    sei    die    spezifische 
Dunpfmenge  Xi ,  hier  ^2.     In  Wirklichkeit  ist  hier 
der  Prozess  folgender:   man  kühlt  den  Condensator 
ab  durch  kaltes  Wasser,  welches  an  der  Oberfläche 
desselben  hinströmt;   öffnet  den  Hahn  a  und  mischt 
znnAchst.     Durch  die  Wärmeentziehung  wird  dann 
die  Pressung  auf  die  Condensatorpressung  zurück- 
geführt und  constant  erhalten,    während    der  Dampfkolben  ans 
andre  Ende  des  Hubes  geht,  also  dabei  die  im  Cylinder  zurück- 
gebliebene Dampf-  und  Flüssigkeitsmasse  unter  constantem  Druck 
p^  vollends  in  den  Condensator  schiebt. 

Wir  wollen  nun  die  Frage  beantworten,  welche  Wärmemenge 
dem  Condensator  im  Ganzen  pro  Kolbenschub  zu  entziehen  ist, 
damit  im  ganzen  Räume  die  Condensatorpressung  constant  bleibt 
md  femer,  welche  Dampf-  und  Flüssigkeitsmasse  schliesslich  im 
Condensator  vorhanden  ist.  Im  Augenblicke  der  Eröffnung  des 
Yerbindnngsrohres  stellt  sich  in  beiden  Räumen  der  Druck  auf 
den  mittlem  Werth  p  ein  und  die  spezifische  Dampfmenge  ist  x. 
Der  Kolben  steht  fast  still ;  es  geschieht  daher  zuerst  die  Wärme- 


382  Von  den  gesättigten  Dämpfen. 

entziehnng  nahezu  bei  coiistantem  Volumen.  Die  Wärmemenge  Üt. 
die  dabei  abzuleiten  ist,  um  die  Pressung  7>  in  beiden  Bauma 
auf  die  Condensatorpressung  p^  zurückzuführen,  ist  nach  61.  ,304a 


Q,=.l/.[y,-y,  +  ..«.(il-^)] 


\m 


und  die  spezifische  Dampfmenge,  in  beiden  Räumen  zusammeo 
genommen  nach  Entziehung  dieser  VITärmemenge,  welche  Dampf- 
menge mit  x\  bezeichnet  werden  mag,  nach  Ol.    i*261;   8.  347 

r .)  =  —  loUo 

Jetzt  geht  nun  der  Dampfkolben  K  ans  andere  Ende  dei 
Hubes  und  dabei  wird  diö  ganze  Masse  Mx  +  ^h^  die  wir  mit  -V 
bezeichnen  wollen,  bei  constantem  Drucke  p^  compriniiit 
und  ihre  Volumen  von  V^  +Vi  auf  V^  gebracht.  Ist  die  spe- 
zifische Dampfmenge  am  Ende  y\.  so  ist  die  Wärmemenge  Q^ 
welche  bei  constantem  Drucke  p^  und  der  angegebenen  Volumcn- 
vermindcning  abzuführen  ist 

Q^  =  Mr.j^  {x\  —  x'i, 
ferner  das  Volumen  im  Anfange 

F,  +  F2  =  Mix  2  u^  +  o^ 
am  Ende 

V.,  =  M  [x^\  +  a] 

und  daher  die  Differenz,  d.h.  die  Volumenverminderung : 
Die  Verbindung  mit  der  Gleichung  fllr  Q2  giebt  dann: 


oder  wenn  wir    hier    das   Cylindervolumen    Vy  =  3/|  i>i  «1  +  ^ 
einsetzen  und  dabei ,    was  jederzeit  erlaubt  ist,  den  Werth  a  al» 


sehr  klein  vernachlässigen 


Hiernach    folgt   dann    die    ganze    Wärmemenge   ö,   welcfce 
dem  Condensator  per  Kolbenschub  zu  entziehen  ist 
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oder 

Q  =  3/,  Ui  -  ^2  +  ^1  u,  (||-  +  ^i>2  )  I 

oder  nach  weiterer  Vereinfachung: 

Q  =  3fi  [  yi  —  ^2  +  ^1  {^1  +  Ap2<i]  (308) 

In  Wirklichkeit  geschient  bei  Oberflächen  -  Condensatoren  die 
Wänneentziehnng  dadurch,  dass  man  kaltes  Wasser  an  der  Ober- 
läche  hinleitet,  das  sich  dabei  Wärme  aufnehmend  von  einer 
gewissen  Temperatur  ^  auf  die  Temperatur  ^'o  erwärmt.  Ist  das 
Gewicht  der  Etthlwassermenge  pro  Kolbenschub  Mq,  so  ist  die 
Wärmemenge,  die  der  Temperaturerhcrtiung  f^  —  t^  entspricht, 
Dich  der  eingeführten  Bezeichnung  auch  Q  =  Mq  (g'^  —  ^o^  und 
durch  Einsetzen  in  61.  (30S]  findet  sich  dann  das  Gewicht  des 
Kühlwassers : 

M,  =  *!---  *^  +3 J£l±J^^  m,  1309) 

Was  den  Zustand  der  Masse  im  Gondensator  betrifft,  wenn 
der  Dampfkolben  am  Ende  seines  Laufes  angelangt  ist,  so  be- 
stimmt sieh  die  spezifische  Dampfmenge  x'2  nach  Gl.  307',  wenn 
dort,  wie  vorhin  Fj  =  3/,ar,Wi  substituirt  und  zur  Bestimmung 
TOD  x'2  Gl.  (306)  benutzt  wird: 

Ersetzt  man  hier  wieder  M  durch  M^  +  3/2  und  benutzt  man 
für  den  Werth  2\fxu  die  Gl.   (300),  so  folgt 

[My  +  3I2   x'^  =  M^oci  :310) 

Diese  Gleichung  lehrt ,  dass  .  am  Ende  die  spezifische 
Dampfmenge  im  Gondensator  eine  andere  ist .  dass  aber  das 
ganze  Gewicht  des  Dampfes  im  Gondensator  [M^  +  M2'.  oc\  am 
Ende  gerade  so  gross  ist,  wie  anfangs  vor  der  Verbindung  mit 
dem  Dampfcylinder ,  wo  das  Gewicht  des  Dampfes  im  Gonden- 
sator J/2  ^2  betrug ,  dass  also  die  ganze  Masse  M^ ,  die  vorher  den 
Dampfcylinder  als  Flüssigkeits-  und  Danipfmischung  vom  Drucke />i 
mite,  jetzt  im  Gondensator  sich  vollständig  als  Wasser  von  der 
Temperatur  ti  vorfindet.     Die  sögie^annte  Luft-  und  Warmwasser- 

i 
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pumpe  der  DampfmaRchinen  hat  also  bei  einem  Oberflftchen- 
condensator  nur  die  Aufgabe,  pro  Kolbenschub  im  Dampfcylinder 
die  Ml  Kilogr.  Wasser  aus  dem  Condensator  za  entfernen  uid 
die  Speisepumpe  hätte  dann  diese  Wassermenge  wieder  in  den 
Kessel  zurückzuführen.  Fänden  sonach  bei  einer  Dampfmaschine 
mit  Oberflächencondensator  keine  Dampf-  und  Wasserverloste 
statt,  so  wäre  eine  solche  Maschine  eine  vollkommen  geschlossene 
calorische  Maschine.  Bei  Anwendung  der  Gl.  309)  in  der  Praxis 
kann  man  bei  Wasser  die  FlUssigkeitswärme  recht  wohl  q  =  ct 
setzen  und  dabei  c  =  1  annehmen.  Wurden  wir  dann  noch  die 
Voraussetzung  machen,  dass  der  Dampf  im  Cylinder  kein  Wasser 
führt,  also  Xi  =  1  gesetzt  werden  dllrfe  und  beachten  wir  nocb, 
dass  sich  die  Oesammtwärme  A,  nach  den  Angaben  auf  S.  2S3 
durch  die  Formel 

ersetzen  lässt,  so  findet  sich  die  KUhlwassermenge 

.V,  =  ^^-h-Au,[p,-p,^.  ^^^  ,3,, 

Würden  wir  hier  auch  noch  den  Werth  Au^  [py  — p%]  »1* 
klein  genug  vernachlässigen,  so  erhielten  wir 

M,  =  ^^  3/,  312 

und  das  ist  die  Gleichung,  wie  sie  bis  jetzt  bei  Berechnung  der 
Dampfmaschinen  in  Anwendung  gekommen  ist,  indem  man  aarh 
noch  nach  Watt  die  Annahme  festgehalten  hat,  es  sei  die  Oe- 
sammtwärme Aj  constant  und  zwar  A^  =640  zu  setzen. 

Die  Art  und  Weise,  wie  man  bis  jetzt  diese  letzte  Formel 
abgeleitet  hat,  ist  nach  der  mechanichen  Wärmetheorie  ganz  on- 
statthaft ;  immerhin  zeigt  aber  meine  Entwicklung ,  dass  sie  tk 
eine  Näherungsformel  aufgefasst  werden  kann.  Ya  kommt  hier 
auf  eine  genaue  Bestimmung  nicht  viel  an,  man  will  eigentHeh 
bei  der  Berechnung  einer  Dampfmaschine  nur  den  Minimalweith 
der  KUhlwassermenge  wissen ;  in  Wirklichkeit  wird  man  Condes- 
sations-Dampfmaschinen  doch  nur  erstellen,  wenn  mehr  Ktthlwassff 
vorhanden  ist,  als  die  Rechnung  giebt. 

Angenommen  im  Condensator  einer  Dampfinasohine  soll  ein 
mittlerer  Druck  p^  von  0^  1  Atmosphäre  herrschen ;  da^  KttUwaffff   I 
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komme  mit  der  Temperatur  /^  =  15^  herbei  und  verlasse  die 
Überfläche  des  Condensators  mit  der  Temperatur  t\  =  35  ®. 

Im  Augenblicke  der  Herstellung  der  Verbindung  von  Conden- 
sator  und  Dampfcylinder  enthalte  der  Letztere  Dampf  und 
Flüssigkeit  unter  dem  Drucke  von  1,5  Atmosphären.  Ich  wähle 
diesen  Enddruck  im  Cylinder  absichtlich  hoch,  um  den  Unter- 
schied der  Resultate  der  vorstehenden  Formeln  mehr  hervor- 
treten zu  lassen. 

Hier  ist  nun  nach  Tab.  10 

qx  =  112,41        Qi  =  487,01       w,  =  1,1258       q^  =  46,28 

zu  setzen  und  nach  Tab.  Ib 

q^  =  15,005        qQ  =  35,037 

Gl.  ;309;  ergiebt  daher: 

Mq  =  .3,aoi  4-  24,439  x^)  3/i 

Ist  die  spezifische  Dampfmenge  im  Cylinder  5:1  =:  O.so,  so 
folgt : 

Mo  =  22,852  3/1 

Ist  hingegen  ;r,  =  1 ,  ist  also  im  Cylinder  nur  Dampf  vor- 
handen, so  folgt: 

3/0  =  27,740  J/, 

Für  den  letztern  Fall  giebt  die  Näherungsformel  (311) ,  weil 
die  Temperatur  im  Condensator  Aj  =  40,21  ^  beträgt 

3/0  =  27,79.3/, 

und  die  gebräuchliche  Formel  '312)  giebt,  wenn  man  nach  Watt 
■  A|  =  Ü4()  setzt: 

Mo  =  29,69  3/1 

Man  sieht,  dass  dieser  Werth  von  dem  richtigen  schon  ziemlich 
stark  abweicht;  es  hat  das  seinen  Grund  daKn,  dass  das  Glied 
^^1  >JPi — P2}  ^^  ^1-  (<^^1)  keineswegs  so  klein  ist,  dass  es  ohne 
Weiteres  vernachlässigt  werden  dürfte;  wohl  aber  kann  immer 
das  Glied  Auip2  weggelassen  werden,  dann  giebt  die  genauere 
Fonnel  (311),  wenn  man  bei  der  Annahme  x^  =  \  bleiben  will: 

^0  —  ^9 


25 
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Für  vorstehendes  Beispiel  giebt  diese  Formel  itf^  =  27,66  Ji,. 
also  weit  bessere  Uebereinstimmnng. 

Die  letzte  Nähemngsformel  ist  ebenso  einfach,  wie  diejenige, 
die  man  bisher  angewandt  hat,  ist  aber  offenbar  besser  begrOndet. 

Problem  4.  Es  ist  die  Theorie  der  Einspriti- 
Condensatoren  der  Dampfmaschinen  zn  entwiekeli.   1 


Fig.  40. 


Es  stelle,  wie  vorhin  A  (Fig.  40 
den  Dampfcylinder  vor  nnd  B  des 
Condensator;  beide  Räume  seien  a- 
nächst  durch  den  Hahn  a  von  m- 
ander  getrennt;  die  Cylinder  enthil- 
ten  Ml  Eilogr.  und  der  Condensator 
J/2  Kilogr.  Dampf  und  Wasser. 

Mit  dem  Condensator  B  steh 
nun  durch  ein  Rohr,  das  mit  dem 
Ilahne  b  versehen  ist,  der  cylindrische 
Raum  C  iu  Verbindung,  der  M^  Kilogr. 
kaltes  Wasser  von  der  Temperatur  ^ 
enthalte ;  auf  dem  Wasserspiegel  rnbe 
ein  Kolben,  der  unt^r  dem  Atm(H 
Sphärendruck  p^  steht. 

Jetzt  wo  alle  drei  Räume  noch 
getrennt  sind^  beträgt,  die  Bezeichnungen  und  Angaben  des 
vorigen  Problems  beibehalten ,  die  innere  Arbeit  der  Massen  im 
Cylinder,  im  Condensator  und  im  Cylinder  C  in  Wärmeeinheiten 
gemessen  beziehungsweise : 

[Ä  To  +  7,  +  x^  Qi )  3/, 

[AUo  +  1/2  +^2^2)   ^^2 

[A  r/o  +  qo)  31i 

und  daraus  folgt  durch  Addition  die  gesammte  innere  Arbeit  V 
in  den  drei  getrennten  Massen,  in  Wärmeeinheiten  gemessen, 
wenn  wir  der  Einfachheit  wegen  die  Summe  der  Gewichte 
Ml  +  M2  +  3/0  mit  M  ])czeichnen : 

AU=  MA  r/o  +  J/o  'iü  +  ^^\  >yi  +  ^1  Qi)  +  ^2  {92  +  «i(h)     ■'**' 

Wir  wollen  nun  die  beiden  Hähne  a  und  b  geöffnet  denken: 
dann  werden  sich  zunächst  die  Mengen  ATi  und  3/^  mischen  vA 


\ 
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der  Dmck  wird  in  beiden  Räumen  anf  einen  mittleren  Wertfa  p 
rieh  einstellen.  Der  Dampfkolben  K  beginnt  sehr  langsam  vor- 
wärts zu  gehen^  unterdessen  tritt  aber  aus  dem  Gefässe  C  kaltes 
Wasser  ein,  und  zwar  wollen  wir  uns  die  Regulirung  so  bewerk- 
stelligt denken,  dass  im  ganzen  Raum  der  Druck  rasch  auf  den 
Condensatordruek  p<i  gebracht  und  constant  erhalten  wird,  wäh- 
rend beide  Kolben  in  den  Cjlindem  A  und  C  abwärts  gehen. 
Sind  beide  Kolben  unten  angelangt^  so  sind  die  Mengen  M^  und 
M^  in  den  Condensator  gedrückt,  das  ganze  Gewicht  der  jetzt  daselbst 
befindUcfaen  Dampf-  und  Flüssigkeitsmasse  istilf  =  3/,  -\-M^-\-M^, 
Da  wir  uns  nun  im  Fernem  das  Grewicht  M^  der  Einspritz- 
wassermenge so  gewählt  denken,  dass  schliesslich  nach  der 
Vereinigung  im  Condensator  daselbst  wieder  der  Druck  p^  herrscht, 
so  ist  jetzt  offenbar ,  wenn  für  diesen  Endzustand  die  spezifische 
Dampfmenge  x\  ist,  die  innere  Arbeit  in  der  ganzen  Masse  in 
Wärmeeinheiten  gemessen: 

AV  =M[AV^'\-q^-\^x\q^ 

Der  Werth  TT  ist  nicht  identisch  mit  dem  Werth  U  der 
61.  (314),  d.  h.  der  Innern  Arbeit  vor  der  Vereinigung,  denn 
die  ganze  Masse  hat  während  des  Ueberganges  äussereArbeit 
aufgenommen,  die  in  Wärmeeinheiten  ausgedrückt  von  dem 
Werthe  Alf  abgezogen  werden  muss,  um  wieder  auf  den  Werth 
AU  zu  gelangen.  Diese  Arbeit  lässt  sich  aber  leicht  ermitteln. 
Zunächst  hat  der  Dampfkolben  K  unter  constantem  Drucke  pi 
den  Cylinderraum  M^  [xy  u^  +  o\  zurückgelegt ;  diesem  entspricht 
eine  Arbeit,  in  Wärmeeinheiten  gemessen,  die  bestimmt  ist  durch 
die  Formel 

AM^Pi  [x^Ui  +  o) 

Femer  hat  der  Kolben  im  Gefässe  C  unter'  dem  äussern 
Atmosphärendracke  p^  den  Raum  M^  a  zurückgelegt  und  dies  ent- 
spricht der  in  Wärmeeinheiten  gemessenen  Arbeit: 

AMQ2h<^ 

Diese  beiden  Arbeitswerthe  zusammengefasst  und  von  obigem 
Werth  A  LT  subtrahirt ,  muss ,  wie  erwähnt ,  wieder  auf  den  an- 
fanglichen Werth  der  innern  Arbeit  U  führen,  wir  erhalten 
also  auch : 

Aü=  M[AUq  +  q-i  +  x^Qi  ]  —  AJ/^  p^iXiUi  +  a]  — AM^p^a 

25* 
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Setzen  wir  diesen  Werth  gleich  dem  durch  Gl.  (3141,  so 
findet  sich  niich  entsprechender  Keduction ,  wenn  wir  beachten, 
dass  M  '■-.  j/j  +  M^  +  3/„  ist .  die  erforderliche  Einapritzwasgcr- 
nienge : 

^  "     ~~  q-i  —  fjo  —  ^y>of' 

Diese  Formel  vereinfacht  sich  aber  ausserordentlich.  Da* 
Volumen  l\  des  Condcnsators  bestimmt  sich  aus  der  Ftillung 
vor  dem  Einsiiritzen 

J'^j  =^  J/2  /•i"-j*+  ^J 

hingegen  aus  der  Füllung  am  Ende  des  Vorganges: 

V'i  =  M  y*  w-i  +  Of 

Wir  können  nun  den  Wcrth  a,  das  spezifische  Volumen  de« 
Wassers  in  allen  vorstehenden  Formeln,  als  von  sehr  untergeord- 
netem Einfluss  vernachlässigen  und  erhalten  zunächst  durch  Gleich- 
setzen der  letzten  beiden  Formeln 

Der  Werth   links  ist  aber  das  Gewicht  der  Dampfmenge  im 
Condensator  am  Ende   der  Operation,  während  der  Wcrth  JAjtj 
auf  der  rechten  Seite  das  (lewicht  der  Dampfmenge  im  Conden- 
sator   im   Anfange  darstellt.     Wir  finden   sonach  das  Resultat, 
dass  das  Dampfgewicht  im  Condensator  im  Anfange  und  am  Ende 
dasselbe  ist,   dass  also  die  ganze  iu  den  Condensator  gedrückte 
Masse  3/„  ^- J/i    im   flüssigen   Znstand   vorhanden   ist  und  in 
solchem    Zustande    von    der    Luft-    und    Warnnvasserpumpe   bei 
Dampfmaschinen    aus    dem    Condensator    zu    entfernen    ist.     In 
Wirklichkeit  wird  allerdings  diese  Pumpe  auch  Luft  dem  Conden- 
sator zu  entziehen  haben,    da  das  Einspritzwasser  jederzeit  eine 
gewisse  Luftmenge  enthält ,   die  es  im  Condensatorraum ,   wo  es 
eine  höhere  Temperatur  erhält  und  unter  sehr  geringem  Dnick 
steht,  zum  grössten  Theil  entlässt.    Auf  unsem  ganzen  Vorgang  ist. 
die  im  Condensator  vorhandene  Luft  nur  insofern  von  Einfilnss,  ab 
dieselbe  den  angenommenen  Druck  yx,  um  ein  Geringes  erböht. 
Bei  der  Berechnung  einer  Dampfmaschine  hat  man  auf  das  Vw^ 
handensein  dieser  Luftmenge  nur  bei  der  Bestimmung  der  Dimer- 
sionen   der  Luft-  und  Warm  wasserpumpe  Bttcksieht  zu  nehmen- 
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Diese  Pumpe  hat  nach  Vorstehendem  nur  die  Aufgabe,  diese  Luft, 
sowie  das  Einspritzwasser  und  den  in  Wasser  verwandelten  Dampf 
dem  Condensator  bei  normalem  Gange  der  Condensation  zu  ent- 
ziehen, nicht  aber,  wie  man  bis  jetzt  bei  Berechnung  der  Con- 
densationsapparate  vorausgesetzt  hat,  auch  Dampf  aus  dem  Con- 
densatorraume  zu  entfernen. 

Benutzen   wir   nun    die    zuletzt    gegebene   Beziehung 
Mx\  =  M2X2  in  der  Gleichung,  die  vorhin  für  das  Gewicht  JM^ 
der  Einspritzwassermenge  hingestellt  wurde,    und   vernachlässigt 
man  die  Glieder,  welche  den  Werth'  a  enthalten,  so  folgt  endlich 
die  einfache  Gleichung 

und  diese  Gleichung  ist  genau  dieselbe,  die  wir  auch  ftlr  die 
Eühlwassermenge  beim  Oberflächencondensator  Gl.  (309)  gefun- 
den haben,  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  dort  im  Nenner  g'2 
statt  q-i  vorkommt,  weil  das  Wasser  bei  der  Oberflächenabkühlung 
im  Allgemeinen  nicht  gerade  mit  der  Condensator-Temperatur  f^ 
abfiiesseu  wird,  sondern  meist  mit  einer  niedrigem  Temperatur  ^'2, 
wie  oben  angenommen  wurde. 

So  einfach  vorstehende  Formel  ist,  so  lässt  sie  sich  doch  fttr 
praktische  Zwecke  noch  weiter  vereinfachen.  Setzen  wir  die  spe- 
zifische Wärme  des  Wassers  c  =  1,  so  ist  allg:emein  die  Flüssig- 
teitswärme  q  =  t;  verna<?hlä8sigen  wir  überdies  noch  das  Glied 
Ap2  u^  7  welches  immer  von  untergeordnetem  Einfluss  ist ,  so 
sehreibt  sich  auch: 

A/«  =  ^■~/^+/'^'  M,  (316) 

Gewöhnlich  wird  man  auch  noch  die  spezifische  Dampfmenge 
im  Dampfcylinder  x^  =  1  setzen,  dort  also  bei  Beginn  der  Con- 
densation reinen  Dampf  voraussetzen.  Die  beiden  Glieder  q^  4-  g^ 
repräsentiren  übrigens  nach  den  Angaben  auf  S.  271  die  Dampf- 
wärme «/j. 

Was  den  Vergleich  dieser  Formeln  mit  denjenigen  betrifil,* 
die  man  bis  jetzt  in  den  Werken  über  Maschinenlehre  für  Mq  hin- 
stellt, so  gilt  auch  hier  das,  was  schon  bei  Betrachtung  der  Wir- 
kung der  Oberflächencondensatoren  hierüber  gesagt  wurde. 

Setzt  man  x^  =  1  voraus  und  ersetzt  man  q  durch  die  em- 
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pirische  Formel,    die    für  Wasserdampf  anf  S.   282    hiDgesteUt 
Würde,  80  findet  «sich  ann&hernd: 

575,40  +  0,209  /,  —  t^ 
-Mo  =     -  -  -  -   ■  Ml 

h  —  'D 

Bei  Dampfmaschinen  mit  Gondensation  liegt  der  Wertfa  i^ 
etwa  zwischen  den  Grenzen  bO^  und  11  ü^';  nehmen  wir  daher 
noch  den  mittlem  Werth  ^  =  95,  so  findet  sich  als  letite 
Näherung : 

^^0  =  ^"^—f^''  M,  (317) 

In  der  bisher  gebräuchlichen  Formel  hat  man  die  hier  gege- 
bene Cunstante  595  durch  den  Werth  640  ersetzf. 

^Setzen  wir,  wie  in  dem  Beispiele  des  vorigen  Problems,  den 
anfänglichen  Dampfdruck  im  Cylindcr  pi  =  1,5  Atmosphären,  da 
Condensatordruck  />2  =  0,  i  Atmosphären  und  die  anfängliche  Tem- 
peratur des  Eiuspritzwassers  f^  =  \b^,  so  ergiebt  die  genauere 
Formel  (315) 

J/ü  =  (2,114  +  15,657  Xi)  Ml 

FUr  xi  =  0,80  würde  folgen  Mq  =  14,64  M^ 
und  für  :ri  =  1  31^  =  17,77  3/^ 

Für  den  gleichen  Fall  geben  die  beiden  Näherungsformeln 
;31G;  und  (317)  resp.  JIq  =  17,70  3/i  und  17,58  J/,,  während  die 
alte  Formel  (312)  auf  den  abweichenden  Werth  M^  =  19,02  .H 
führt;  man  sollte  daher  diese  Formel  verlassen. 

Problem  5.  Es  sind  die  Vorgänge  an  der  Giffard- 
schen  Dampfstrahlpumpe  (Injector)  der  Untersuchung 
zu  unterwerfen. 

Wir  denken  uns  zunächst  den  Giffard'schen  Injector  dnirh 
nebenstehenden  Apparat  (Fig.  41  j  ersetzt.  A  sei  ein  mit  einem 
Kolben  versehener  Cy linder,  in  welchem  sich  Dampf  und  Wasser 
vom  Drucke  />i  und  der  Temperatur  f^  befindet;  die  Dampfmenge 
in  der  Gewichtseinheit  Mischung  sei  Xj .  Der  Cylinder  ^  ist  mit 
einem  conischen  Abflussrohr  versehen  ,  dessen  AasfloBSÖfinuiig  F 
im  Innern  des  Gehäuses  D  liegt,  das  mit  einem  weitem  Bohre  if 
versehen  ist,  welches  bei  Fi  in's  Freie  mündet. 

Das  Gehäuse  B  steht  durch  ein  Rohr  mit  einem  Gefilsse  C 
in  Verbindung,  in  welchem  kaltes  Wasser  von  der  Temperttnr  I9 
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Fig.  41. 


M^x,  t^ 


unter  dem  atmosphärischen  Dmcke  />o  enthalten  ist.  Beide  Räume 
A  und  C  denke  man  sich  zunächst  durch  die  Hähne  a  und  b 
abgesperrt.  Wurden  jetzt  beide  Hähne  geöffnet,  so  würde  aus 
der  Mündung  F  Dampf  ausströmen ,  der  aber  sofort  durch  das 
aas  dem  Gefässe  C  herbeikommende  kalte  Wasser  condensirt 
wird ;  so  dass  dann  durch  das  Kohr  H  aus  der  Mündung  F^  die 
nur  aus  Wasser  bestehende  Mischung  ausströmt.  Wir  denken  uns 
in  der  Folge  >  das  Ausströmen  des  Dampfes  aus  dem  Cylinder  A 
geschehe  unter  constantem  Drucke  pi ,  indem  wir  uns  vorstellen, 
es  werde  der  Kolben  dieses  Cylinders  mit  constantem  Drucke  p^ 
mit  entsprechender  Geschwindigkeit  vorwärts  geschoben.  Ebenso 
denken  wir  uns,  dass  das  Gefiiss  C  durch  zuströmendes  Wasser 
in  der  Art  gefüllt  erhalten  bleibe,  dass  der  Wasserspiegel  wäh- 
rend des  ganzen  Vorganges  um  h  über  der  Axe  des  Austritts- 
rohres H  liegt. 

Es  soll  nun  femer  der  Wasserstrahl ,  der  aus  der  Mischung 
des  kalten  Wassers  und  des  condensirten  Dampfes  besteht  und 
der  bei  F^  das  Rohr  H  verlässt ,  durch  ein  zweites  Rohr  /  auf- 
gefangen werden,  welches  das  Wasser  in  einen  zweiten  cylin- 
drischen  Raum  B  führt,  wo  es  sich  durch  Zurückschieben  eines 
Kolbens  unter  Ueberwindung  eines  constanten  Druckes  p2  Raum 
machen  mnss. 

Es  soll  zunächst  die  Wirkung  des  hier  angenommenen  Appa- 
rates untersucht ,  und  dann  erst  gezeigt  werden , .  wie  von  ihm 
aus  auf  die  Vorgänge  an  Giffard's  Injector  geschlossen  wer- 
den kann. 

Wir  wollen  uns  den  ganzen  Vorgang  an  unserm  Apparate 
in  zwei  Theile  zerlegt  denken,  indem  wir  uns  zuerst  die  Vorlage  B 
mit  dem  Rohre  /  beseitigt  denken  und  den  Wasserstrahl  aus  der 
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Mündung  F^  direct  ins  Freie  strömen  lassen.  Das  Wasser  ver- 
lasse diese  MUndung  mit  der  Temperatur  t\  und  mit  der  Ge- 
schwindigkeit w. 

Angenommen,  das  Gewicht  von  Flüssigkeit  und  Dampf,  du 
den  Cyünder  A  in  einer  gewissen  Zeit  z.  B.  in  der  Sekunde  ver- 
lässt,  sei  J/]  und  in  der  gleichen  Zeit  ströme  aus  dem  Greßsse  € 
eine  Wassermenge  jl/;,  Kilogramm  zu ,  so  wird  in  gleicher  Zeit 
durch  die  Mündung  F,  die  Wassermenge  (J/i  +  3/o)  Kilogramm 
zum  Abfluss  gelangen. 

Bezeichnet  wie  früher  f '„  die  innere  Arbeit  in  der  Gewichts- 
einheit Wasser  von  0"  Temperatur,  so  ist  die  innere  Arbeit  in 
den  3/t  Kilogramm  Dampf  und  Wasser  vor  dem  Ausströmen  nacb 
61.  (220    S.  290 


Vi  [^0  +  ;^  ^^i+^i?i'J 


und  in  dem  Wassergewicht  Mq 


U 


0 


[r«  +  l-?,] 


also  die  innere  Arbeit  in  beiden  Gewichtsmengen  Tor  der  Mischnng 


u=  fj/i  4-  M>]  i\  +  2  Vi  +  '1  ei;  +  3f  ?o 


» 


Beim  Verlassen  der  Mündung  -F,  hat  die  ganze  Wassermenge 
{3/i  +  3/„)  Kilogr.  die  Temperatur  t^ ,  daher  beträgt  ihre  innere 
Arbeit : 


:3/i+3/o:[ro  +  ^'] 


da  sie  aber  gleichzeitig  die  Geschwindigkeit  w  hat,  so  wohnt  ib: 
in  Form  von  lebendiger  Kraft  noch  die  Arbeit 


.  tc2 


3/1  4-  ^U:  2^ 

* 
inne,  die  wir  als  Mehrbetrag  der  innem  Arbeit  anffasseii  kBuMD- 
Fassen  wir  nun  die  beiden  letzten  Glieder  snsamiiNa  ^ 
subtrahiren  wir  davon  den  Werth  CT  nach  Ol.  (318) ,   m  «hall» 
wir  den  Ueberschuss  der  Innern  i^ 
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Mischung  beim  Verlassen  des  Ausflussrohres  über  diejenige  vor 
der  Vereinigung  der  Massen,  welchen  Ueberschuss  wir  mit  Ü  be- 
zeichnen wollen: 

A  Ü=  [M,+M,)  l^l^  +  y'2)  — 3/i  (y,  +XyQ,]^M,q,     {319. 

Da  nun  auf  dem  Wege  der  Zustandsänderungen  der  Ge- 
sammtmasse  Wärme  weder  mitgetheilt  noch  entzogen  wurde,  so 
kann  der  gefundene  Arbeitsttberschuss  nur  herrühren  von  einer 
Aufnahme  von  äusserer  Arbeit.  Diese  Arbeit  lässt  sich  aber 
ebenfalls  leicht  ermitteln. 

Zunächst  hat  die  Masse  im  Gylinder  A^  weil  dort  der  Kolben 
unter  constantem  Druck  />,  durch  den  Raum  M^  [x^  ti^  +  o)  vor- 
wärts geschoben  wurde,  die  Arbeit 

Z,  =  3f,  2h  [^\  Wi  +  o) 

aufgenommen. 

Ferner  steht  die  Masse  J/o  im  Gerässe  C  unter  atmosphä- 
rischem Drucke  und  sinkt  überdies  um  die  Höhe  //  herab;  das 
entspricht  einer  Arbeit 

L2  =  Mo  [h  +P(iO]     . 

Endlich  hat  die  ganze  Masse  M^  +  M^y  deren  Volumen  beim 
Austritt  aus  dem  Rohre  H :  (3/,  +  M^  o  ist,  den  äussern  Atmo- 
sphärendruck zu  überwinden,  das  entspricht  einer  zu  verrichten- 
den hier  also  negativ  in  Rechnung  zu  bringenden  Arbeit: 

Z3  =  —  (J/i  4-  3/0)  Pq  a 

Fassen  wir  die  drei  Arbeitsmengen  zusammen,  so  ergiebt 
sich  die  ganze  äussere  Arbeit,  welche  von  der  Masse  aufge- 
nommen wurde: 

und  dieser  Werth  muss  dem  Arbeitsüberschuss  Ü  gleich  sein,  der 
durch  Ol.  (319)  bestimmt  ist.  Setzen  wir  also  dort  für  27  vorstehen- 
den Werth  ein ,  so  findet  sieh  nach  einfacher  Reduction ,  wenn 
wir  dabei  die  bekannte  Beziehung  ri  =  ^1  -H  Api  Ui  beachten : 

(if,+Äi)(^  5^ +  ?'.)=  (320) 

\-Ao  {pt  -p»)]  +  Mt  [Ah  +  y„] 


:*.<)  \  Von  den  gesöttigten  Dämpfen. 

Bei  Giffard's  Injector  liegt  gewöhulick  das  Niveau  dei 
WasBerspiegels  im  Gefässe  C  unter  dem  Apparate;  für  diesen 
Fall  hätte  man,  wenn  mit  dem  Injector  der  hier  angegebene 
Versuch  ausgefllhrt  werden,  d.  h.  der  Wasserstrahl  bei  -Fi  Fig.  41 
direct  ins  Freie  strömen  sollte,  in  vorstehender  Formel  den 
Werth  //  einfach  negativ  zu  setzen,  es  würde  dann  h  die  Höhe 
darstellen,  auf  welche  der  Apparat  das  Wasser  heraafsangt. 

Die  vorstehende  Hauptformel  giebt  zu  einer  interessanten 
Betrachtung  Anlass  und  zeigt,  dass  man  Giffard^s  Injector  be- 
nutzen könnte,  auf  neue  Art  die  Gcsammtwärme  A|  des  Dampfes, 
welche  dem  Drucke  pi  und  der  Temperatur  ^  entspricht,  zu 
bestimmen. 

Denken  wir  uns,  das  aus  der  MUudnng  Fi  kommende  Wasser 

werde   in   einem  Gefilsse  aufgefangen,   in  welchem    es  zur  Rohe 

w- 
kommt,  so  verwandelt  sich  die  Arbeit  .    der  Gewichtseinheit  nocb 

'2ff 

in  WUrme.     Ist  schliesslich  die  Temperatur  in  diesem  Gelasse  ^ 

und    die  zugehörige  Flüssigkeitswilrme  ^3,    so   gilt  offenbar  die 

heziehung 

Setzen  wir  diesen  Werth  in  Gl.  :320)  und  nehmen  wir  an. 
aus  dem  Gelasse  A  komme  reiner  gesättigter  Dampf  ohne  Bei- 
mischung von  Flüssigkeit,  es  sei  also  j;,  =  1,  so  lässt  sich  ^i  -|-ri 
durch  die  Gcsammtwärme  li  ersetzen,  und  wir  erhalten: 

(J/i  +  Mo)  q.,  =  My  (ii  +  Aa  (/;,  — y>„.)  +  M^  [Ah  +  jo)     ':32Ii 

in  welcher  Formel  auch  noch  h  negativ  zu  setzen  ist,  wenn  ein 
Ausaugen  durch  die  Höhe  h  erfolgt.  In  vorstehender  Gleichung 
kommen  nun  mit  Ausnahme  des  Werthes  l^  nnr  Grössen  vor, 
die  sich  leicht  durch  Beobachtung  ermitteln  lassen. 

Denken  wir  uns  nämlich  den  Cylinder  A  durch  einen  Dampf- 
kessel ersetzt,  in  welchem  eine  sehr  ruhige  und  gleichmässige 
Verdampfung  unter  dem  bekannten  Drucke  p^  erfolg,  so  Itet 
sich  erwarten,  dass  reiner  Dampf  zum  Ansflnss  gelangt.  UM 
mau  nun  den  Apparat  eine  Zeit  lang  in  Thätigkeit  and  mint, 
man  das  Gewicht  Mq  und  Temperatur  ^  des  WasserB,  wetehei 
der  Apparat  an  sich  zieht  und  ebenso  das  Gewioht  JUi  +  J^  ud 
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die  Temperatur  t^  des  Wassers,  welches  aus  der  Mündung  I\ 
strömt  und  in  einem  Gefässe  aufgefangen  wird,  so  kann  man, 
weil  il/,  =  [Ml  +  Mq)  —  Mq  ist ,  mit  Hülfe  vorstehender  Formel 
die  Gesamnitwärme  Aj  leicht  berechnen,  da  die  den  Temperaturen 
^0  und  t'^  entsprechenden  FlUssigkeits wärmen  ^o  ^^^  9:i  ^^^^  Keg- 
nault's  Formel  >19())  S.  262  sich  bestimmen  lassen. 

Wir  wollen  nun  behufs  weiterer  Verfolgung  des  Problems, 
den  Apparat  dadurch  wieder  vervollständigen,  das  wir  den  Cylin- 
der  B  mit  dem  Rohre  /  (Fig.  41)  uns  angebracht  denken.  Der 
aus  der  Mündung  Fi  kommende  Wasserstrahl  tritt  dann  mit  der 
Geschwindigkeit  zc  in  das  Rohr  /;  er  hat  beim  Eintritt  die  Tem- 
peratur t\  und  geht  im  Innern  des  Cylinders  zur  Ruhe  über;  die 
Temperatur  daselbst  sei  ^2  >  dann  folgt  sogleich  .die  Veränderung, 
die  Abnahme  der  innern  Arl)eit  der  Gewichtseinheit  Wasser : 

Da  auch  während  dieses  Ucberganges  Wärme  weder  mit- 
getheilt  noch  abgeleitet  wird ,  so  wird  diese  Arbeit  in  äussere 
Arbeit  verwandelt.  Beim  Eindringen  in  den  Cylinder  B  macht 
sich  die  (Tcwichtscinhcit  Wasser  unter  Uebcrwindung  des  con- 
stantcn  Druckes  jm  Kaum  und  verrichtet  die  Arbeit  pio:  da  es 
aber  ausserhalb  des  Rohres  /  unter  dem  athmosphärischen  Druck 
p^y  steht,  so  nimmt  es  hier  die  Arbeit  />o(7  auf;  die  ganze  abge- 
gebene äussere  Arbeit  ist  daher  fUr  die  Gewichtseinlieif  Wasser 
{P2  —  Po)  ^  und  dieser  Werth  ist  dem  vorstehenden  Ausdrucke 
gleich;  wir  erhalten  daher  durch  Gleichsetzen  und  geringe  Re- 
duction : 

^  £  "^  ^'^  =  ^2  +  ^^^P2  —  Po)  (322) 

als  zweite  Hauptgleichung  für  vorliegendes  Problem. 

Benutzt  man  diese  Gleichung  in  Gl.  .320;,  so  findet  sich  als 
Uauptgleichung  für  Giffard's  Injector,  wenn  ich  dort  noch  // 
negativ  setze,  weil  an  diesem  Apparate  gewöhnlich  ein  Ansaugen 
des  kalten  Speisewassers  erfolgt: 

(Mi  +  ifo)  [ja  +  Aa{p2  —po]  —  3.^3. 

J^i  [?i  +«1^1  +Ao  (pi  —Po]  +  3/0  (jo  —  -4A) 


t^96  Von  (Ion  ^osiittigtun  DHinpfen. 

Speist  der  In jcctor  den  gleichen  Dampfkessel ,  aus  dem  er 
den  Dampf  bezieht,  so  ist  auch  noch  p2=pi  und  man  erUIt 
aus  vorstehender  F(»nnel  das  Verhältniss  der  Speisewassennenge 
J/„  zu  dem  Gewichte  von  Wasser  und  Dampf,  welches  zur  Ein- 
flllirnng  des  Speisewassers  in  den  Kessel  in  der  gleichen  Zeit  er- 
fordert wird 

-^^.  ^  !7i  —  Yj  +  -^i  ^1 3J4 

J/i        fj.^  _  tj,,  +  A  (//  +  0   p^  —  />y  ) 

Diese  neue  Gleichung,  nach  welcher  wir  jetzt  die  Wirknugs- 
weise  eines  Injector  beurtheilen  können,  führt  zu  sehr  nierkwtr- 
di^n  und  praktisch  wichtigen  Resultaten.  Sie  erlaubt  uns  zw» 
nicht,  Formeln  und  Kegeln  zu  entwickeln,  nach  denen  die  Dimen- 
sionen der  einzelnen  Theile  eines  Injeetors  berechnet  werden 
krmnten.  wenn  dersellie  eine  gegebene  Leistung  entwickeln  soll. 
die  Formel  erlaulit  uns  al)er  dafUr  andere  Fragen  zu  lösen,  deren 
Beantwortung  bis  jetzt  nicht  möglich  war. 

Zunächst  ist  zu  bemerken,  dass  das  Glied  -4  (ä  +  a    px  — fti) 

in  der  letzten  Formel  als  sehr  klein  vernachlässigt  werden  kann, 
daraus  folgt,  dass  die  Saughöhe  h  von  verseh windendem  Einflos« 
auf  das  Verhältniss  M,^  :  3/i  ist.  Damit  ist  aber  nicht  gesa|^ 
dnss  diese  Saughrihe  nicht  von  grossem  Einfluss  auf  die  Tliätig- 
kcit  des  Apparates,  liesonders  bei  der  Ingangsetzung,  wäre.  Die 
zulässig^  Saughi)he  wird  besonders  von  dem  Drucke  abhängig 
sein,  der  im  Gehäuse  JJ  herrscht:  Über  diesen  Druck.  Überhaupt 
Über  die  Vorgänge  in  diesem  Gehäuse,  giebt  uns  unsere  Fonncl 
gar  keinen  Autschluss;  unsere  Formel  sagt  nur  aus,  dass,  wenn 
der  A])parat  im  normalen  Gange  ist.  die  Ganghöhe  ft  von  gani 
untergeordnetem  Einiluss  auf  das  Verhältniss  3/^  :  3Ii  ist.  Lassen 
wir  in  Gl.    IV2I    das  angezeigte  Glied  weg.  so  findet  sich: 

Das  Glied  links  ist  die  Wärmemenge ,  welche  dem  öpeififr 
Wasser  mitzutheilen  ist.  um  es  von  seiner  anfänglichen  Ten^ 
ratur  ^„  auf  die  Temperatur  f^  zu  bringen,  mit  der  es  in  d« 
Kessel  tritt  und  diese  Wärmemenge  ist,  wie  die  vorstebenle 
Formel  zeigt,  gleich  derjenigen,  welche  eine  Dampf-  und  Fllht"f' 
keitsmasse  Mi ,  wovon  Mi  :r,  dampfförmig  ist ,  abgiebt,  wem  ■> 
unter   constantem  Druck  /»i  durch    AbktAiliuig  in  Watf' 
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von  der  Temperatur  t^  verwandelt  wird.  Addirt  man  auf  beiden 
Seiten  vorstehender  Gleichung  3/,  {q2  —  Qo)  .  so  ergiebt  sich  auch 
folgende  Formel: 

(J/i  +  Mol  m  —  9o)  =  Ml  f^i  —  yo  +  ^in) 
Nun   ist   aber   der  Werth  5^2  —  ^0  nahezu   der   Temperatur- 
erhöhung  ^2  —  A>  proportional ,    und  da  beide  Temperaturwerthe 
nicht  hoch  sind,  so  lässt  sich  die  spezifische  Wärme  des  Wassers 
l  setzen,  also  annehmen  ^2  —  (7o  =  ^2  —  ^0»  i^^an  erhält  dann: 

(Ml  +  Mol  [t^,  —  ^)  =3/1  [qi  —  ^0  +  ^1  n) 

und  hieraus  lässt  sich  die  Temperaturerhöhung  des  Speisewassers 
ennitteln  und  dann  auch  die  Temperatur  t^^  mit  der  das  Speise- 
wasser mit  dem  condensirten  Dampf  vom  Injector  in  den  Kessel 
geliefert  wird.    Bei  den  Versuchen,  die  bis  jetzt  mit  dem  Injector 
angestellt  wurden,  hat  mau  auch  sein  Augenmerk  auf  diese  Tem- 
peraturerhöhung ti  —  ^0  des  Speisewassers  gerichtet,,  und  daher 
bin  ich  in  den  Stand  gesetzt,  mit  Hülfe  solcher  Versuchsresultate 
die  vorstehenden  Formeln  zu  prüfen.    So  giebt  z.  B.  Villiers*) 
folgende  Resultate  eines  seiner  Versuche.     Die  Höhe,  auf  welche 
der  Injector   das  Wasser   ansaugen    musste,    betrug  4  Meter  und 
der  Dampfdruck  im   Kessel  4^/4  Atmosphären;  für  diesen  Druck 
igt   die    entsprechende   Temperatur   /i  =  146, 19^    und    dann    die 
Flüssigkeits  wärme    qy  =  147.55    und     die    Verdampfungs  wärme 
r,  =  503.54. 

Die  anfängliche  Temperatur  des  Speisewassers  war  4  =  23.5» 
und  die  Temperatur  des  Strahles  der  Mischung  ti  =  60,50,  daher 
die  Temperaturerhöhung  ^  —  1^  =  37».  Rechnet  man  nach  der 
genauen  Formel  (324) ,  so  wäre  dort  entsprechend  den  Tempera- 
turen ti  und  ^0  zu  setzen  ^2  =  60,64,  yQ  =  23,5i  und  das  kleine  Glied, 
das  wir  beiden  letzten  Betrachtungen  vernoichlässigt  hal)en,  hier  aber 

in  Rechnung  bringen  wollen,  findet  sich^  \h  +  o  [py  — /?o)]  =  0?^^^?> 
Wi»  p^  dem  Atmosphärendrucke  entspricht. 


*)  Bulletin  de  la  Soci^te  de  rindustrio  Minerale,  t.  V.  1859.  —  S.  auch 
CiTJlingenieur.  B.  6,  S.  315.  1860.  Am  letztern  Orte,  S.  311,  habe  ich  auch 
KboQ  in  ähnlicher  Weise,  wie  oben  im  Text,  die  Vorgänge  an  Giffard's  Injector 
der  Untersnchung  unterworfen ;  allerdings  nicht  mit  der  Ausführlichkeit,  wie 
es  hier  geschehen  ist  und  unter  einigen  beschränkenden  Annahmen,  die  ich 
hier  fallen  lassen  konnte. 
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Die  Formel  (324    ergiebt  dann: 

^  =  2,335  +  13,529.x, 

Um  nan  die  Wassermenge  zu  bestimmen,  welche  der  Dampf 
aas  dem  Kessel  mit  sich  brachte,  Hess  man  den  Strahl  in  do 
Gefäss  mit  einer  genau  gewogenen  Wassermenge  von  bekam- 
ter  Temperatur  eintreten  und  schloss  auf  die  dem  Dampfe  beige- 
mischte Wassermenge  aus  der  Temperaturerhöhung  und  der  Ver- 
mehrung des  Wassergewichtes  im  Gefässe.  Man  fand  so  ans  dem 
Ergebnisse  dieser  Beobachtung,  dass  dem  Dampfe  3,5  Proeeot 
Wasser  beigemengt  war:  das  wUrde  geben  x^  =  0,965. 

Der  vorstehende  Ausdruck  ergiebt  daher 

--^  =  15,390 

Die  direkte  Beobachtung  ergab  die  angesaugte  Speisewasser- 
menge 3/o  =  850  Kilogr.  und  die  Dampf-  und  Wassermenge 
M^  =  57  Kilogr.,  was  auf  das  Verhältniss  AIq  :  M^  =  14,912  ftlirt 
also  wenig  von  der  Rechnung  abweichend.  Eine  gewisse  Unsiehe^ 
heit  liegt  jedenfalls  in  der  Art  der  Ermittlung  des  Werthes  i|. 
Nehmen  wir  die  beobachteten  Werthe  von  AIq  und  3/i  als  siclier 
an,  80  fuhrt  die  vorstehende  Formel  fUr  vorliegenden  Fall  vd 
den  Werth  ;r,  =  O^o.jo,  was  7  "  „  Wasser  giebt,  das  dem  Dampfe 
mechanisch  beigemengt  war.  Jedenfalls  liegt  die  Differenz  gau 
innerhalb  des  Beobachtungsfehlers  und  zugleich  geht  aus  Alku 
hervor,  dass  das  Mischungsvcrhältniss  .T]  des  aus  dem  Kessel 
kommenden  Dampfes  einen  starken  Einfluss  auf  Rechnung  nod 
Beobachtung  hat.  Die  Formel  zeigt  auch,  dass  unter  sonst  glei- 
chen Verhältnissen  die  angesaugte  Wassermenge  um  so  kleiner 
wird,  je  mehr  der  Dampf  Wasser  mit  sich  führt. 

Die  Gl.  (324)  kann  als  eine  der  Grundformeln  für  Beurthei- 
lung  des  Iiijectors  angesehen  werden :  freilich  genügt  sie  allein 
noch  nicht,  wie  s(;h()n  erwähnt  wurde:  eine  vollständige  Theorie 
des  Injectnrs.  wclclie  zugleich  auch  den  Einfluss  der  einzelnen 
Dimensionen  des  Apparates  auf  die  Leistung  desselben  darstellt, 
verlangt  noch  andere  Gleichungen,  deren  Entwickelung  aber  eine 
genauere  Erkcnntuiss  der  Vorgänge  in  dem  Gehäuse  D  [Fig.  41 
vorau.^setzt.     Vor  allen   Dingen  müsste  eine  Gleichung  abgeleitei 
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werden,  welche  auf  die  Grösse  des  Druckes  sehliessen  lässt,  der 
in  dem  Gehäase  D  herrseht,  in  ähnlicher  Weise,  wie  ich  das 
a.  a.  0.  bei  der  Thomson' sehen  Wasserstrahlpumpe  und  ähn- 
lichen Apparaten*)  gethan  habe. 

Erst  wenn  dieser  Druck  bekannt  ist,  lässt  sich  auf  die  Dampf- 
end Wassermenge  M^  sehliessen,  welche  durch  die  Mündung  F 
ausströmt,  nach  den  Formeln,  die  ich  unten  noch  geben  werde; 
dann  lässt  sich  ferner  sehliessen  auf  die  Speisewassermenge  Jfo, 
die  bei  gegebenen  Dimensionen  des  Speiserohres  herbeikommt 
und  auf  die  Höhe ,  auf  die  ein  Ansaugen  überhaupt  noch  mög- 
lich ist. 

Trotz  dieser  Lücken,  die  noch  auszufüllen  bleiben  [denn  die 
bis  jetzt  veröffentlichten  Darstellungen  der  Vorgänge  am  Injector 
fuhren  nur  auf  mehr  oder  weniger  brauchbare  Näherungsformeln), 
habe  ich  die  vorstehenden  Untersuchungen  hier  niedergelegt,  weil 
sie  noch  eine  sehr  wichtige  praktische  Frage  beantworten  lassen, 
über  die  schon  viel  verhandelt  worden  ist;  ich  meine  die  Frage, 
wie  sich  der  Injector  hinsichtlich  seines  Effectes  gegenüber  an- 
dern Speisevorrichtungen,  z.  B.  den  Speisepumpen,  verhält. 

Ich  kann  schon  hier,  da  es  fast  als  selbstverständlich  er- 
scheint, hervorheben,  dass  die  disponible  Arbeit  einer  Dampf- 
maschine der  Wärmemenge  proportional  ist,  die  in  der  Zeiteinheit 
in  den  Kessel  tritt.  Bei  Beurtheilung  der  Thätigkeit  der  Speise- 
apparate überhaupt  wird  daher  die  Wärmemenge,  die  dieselben 
absorbiren,  schon  ein  Anhalten  geben.  Für  den  Gif fard' sehen 
Injector  lässt  sich  nun  leicht  diese  Wärmemenge  bestimmen. 

Nehmen  wir  an,  Jfj  sei  die  Dampf-  und  Flüssigkeitsmenge, 
welche  der  Injector  pro  Sekunde  braucht,  und  Mq  die  Speise- 
wassermenge, die  er  in  gleicher  Zeit  dem  Kessel  liefert,  so  wird 
bei  regelmässigem  Betrieb  einer  Dampfmaschine  mit  ihrem  Kessel 
3/0  auch  das  Gewicht  der  Dampf-  und  Wassermenge  sein,  welche 
vom  Kessel  nach  der  Maschine  geführt  wird. 

Da  die  spezifische  Dampfmenge  fltr  die  dem  Injector  gelie- 
ferte Mischung  J/,  mit  a-,  bezeichnet  wurde,  so  ist  die  Darnj)!- 
menge  3/,  ar^  und  diese  erfordert  zu  ihrer  Erzeugung  unter  con- 
stantem  Druck  /?,  im  Kessel  die  Wärmemenge  M^  r,  r,  ;  in  der 
gleichen  Zeit,   also  der  Sekunde,   liefert  aber  der  Injector  eine 

'j  Das  Locomotivenbljwrohr.    Zürich  18(»;<. 
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Wasseniienge  iWJ,  +  J/,  von  der  Temperatur  U  in  den  KewcL 
wo  diese  Wassermasse,  um  den  Kreislauf  zu  vollenden,  wieder 
auf  die  Kesseltemperatur  t^  zu  erwärmen  ist ;  das  erfordert  eine 
Wärmemenge  .Mx  +  J/u  [q\  — q^,  und  daher  folgt  die  gesammte 
Wärmemenge,  welche  wegen  der  Speisung  allein  bei  Anwendang 
eines  Injectors  pro  Sekunde  in  den  Kessel  geführt  werden  niuM. 
oder  richtiger  derjenige  Theil  der  ganzen  in  den  Kessel  treten- 
den Wärme,  welcher  auf  Speisung  venvendet  wird : 

Diese  Formel  lässt  sich  aber  leicht  in  andere  Form  bringen. 
Nach  der  Griindgleichung  (321  ,  die  wir  fllr  den  Injector  üanden, 
ergieht  sich: 

^^1  (yi  —  ^2  +  ^1  n;  ^  ^h  [qi  —  i/o  +  ^  (''  +  ^  '7>i  —  /^^ )] 

Addire  ich  auf  beiden  Seiten  J/o^i  und  nehme  ich  das  Glied 
J/o^2  i^^ch  links,  so  folgt 

J/i  ^1  r,  +  [3/i  4-  J/„)   ^yi  —  y^j  = 

^h  [q\  —  Yo  +  -1  (A  +  ^  \Pi  —P^))] 

Der  Werth  links  ist  aber,  wie  wir  soeben  gefunden  haben,  üj. 
wir  erhalten  daher  auch  ttlr  die  Wärmemenge,  welche  die  Speisung 
durch  den  Injector  pro  Sekunde  erfordert: 

0,  =  M,  [q,  —  q,  -L.A(h  +  a  j>,  — y^j )]  326 

und  diese  Fonnel  führt  auf  das  höchst  merkwürdige  Resultat, 
dass  die  Wärmemenge,  welche  auf  Speisung  verwendet  wird,  gar 
nicht  von  der  Art  der  Thätigkeit  des  Injectors  ab- 
hängt,  sondern  nur  von  der  Speisewassermenge  J/o,  d.  h.  vom 
Dami)fverbrau(;h  der  Dampfmaschine ,  vom  Druck  und  der  Tem- 
l)eratur  im  Kessel,  von  der  antanglichen  Temperatur  U  des 
Speisewassers  und  der  Hohe  // ,  auf  welche  dasselbe  gehoben  wird. 
Der  Werth  Q,  ist  aber  nicht  abhängig  von  der  Dampf- 
nicnge,  welche  der  Injector  braucht;  eben  so  wenig 
von  der  Temperatur  ^2,  mit  welcher  der  Injector 
das  Wasser  in  den  Kessel  liefert,  und  auch  nickt 
von  den  einzelnen  Dimensionen  des  Injectors.  Von 
einem  Injector  ist  hiernach  nichts  weiter  zu  verlangen,  als  di» 
er  ohne  Dampfverlust  die  verlangte  Speisewassennenge  H^  in  dei 
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Kessel  führt.  Geschieht  das  von  ihm,  so  ist  er  ein  vollkommener 
Apparat,  welche  Dampfmenge  er  auch  braucht  und  mit  welcher 
Temperatur  er  auch  dem  Kessel  das  Wasser  zuführt. 

Man  kann  nun  aber  in  61.  '326)  ohne  Bedenken  das  Glied 
A  (//  +  a  {pi  — j)q)\  als  sehr  klein  gegen  qi  —  g-,,  vernachlässigen 
und  erhält  dann  einfacher  für  die  Wärmemenge,  die  der  Injector 
in  der  Sekunde  fordert: 

Q,  =  JWo   y,  -  ?ü)     *  (327) 

Ehe  wir  in  unsern  Schlüssen  weiter  gehen,  wollen  wir  nun 
auch  die  Wirkung  einer  gewöhnlichen  Speisepumpe  der  Unter- 
suchung unterwerfen,  um  Vergleiche  anstellen  zu  können.  Von 
den  Widerständen,  der  Kolbenreibuug  u.  s.  w.  sehen  wir  dabei 
vorläufig  ab.  Man  denke  sich  die  Pumpe  einfach  wirkend  ;was 
übrigens  gleich<!:Ultig  ist)  und  die  Cylinderaxe  horizontal  liegend, 
die  Axe  zusammenfallend  mit  der  des  Injectorrohres  HI  Fig.  41. 
Die  Pumpe  soll  das  Wasser  aber  auch  erst  um  die  Höhe  h  her- 
aufheben aus  dem  gleichen  Reservoir,  wie  vorhin  der  Injector. 
Es  mag  die  Pumpe  in  jeder  Sekunde  ein  Spiel  machen,  so  wird 
sie  beim  Hingang,  beim  Saugen,  die  Wassermenge  M^)  auf  die 
Höhe  h  heben ;  da  aber  hierbei  der  Atmosphärendruck  />«  oder 
die  zugehörige  Wassersäule  ap^  f)}rdemd  thätig  ist,  so  ist  die 
aufzuwendende  Arbeit  31^  [h  —  />o  ^,  •  htva^  Rückgang  des  Kolbens 
wird  diese  Wassermenge  in  den  Kessel  gedrückt,  wobei  der  con- 
stante  Kesseldruck  px  zu  überwinden,  also  die  Arbeit  M^api  zu 
verrichten  ist.  Die  ganze  Arbeit,  welche  sonach  die  Speisepumpe 
pro  Sekunde  absorbirt,  beträgt  daher: 

Mo{h  +  a  ipi  —Po)) 

Im  Kessel  muss  nun  das  Wasser  von  f^  auf  ii  erwärmt  wer- 
den,  das  entspricht  einer  Wärmemenge 

Ql  =  3/o  [qi  —  qu) 

und  hierzu  müsste,  wenn  die  ganze  Wärmemenge  ermittelt  wer- 
'  den  sollte,  welche  die  Speisung  mit  der  Speisepumpe  erfordert, 
noch  diejenige  Wärmemenge  kommen,  welche  der  soeben  berech- 
neten Arbeit  entspricht;  diese  Wärmemenge  ist  aber  jedenfalls 
so  klein,  dass  sie  gegen  3/o  (^i  —  ^o)  vernachlässigt  werden  kann. 
Daher  folgt  das  Resultat.,  dass  beide  Speisevorrichtungen,  der 
Oiffard'sche  Injector  und  die  Speisepumpe  unter  sonst  glei- 

Z«iiB«r,  WftnB«t1ieori«.  26 
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chen  Verhältiii88en  dieHelbc  Wännemenge  erfordern  und  dass  so- 
nach theoretisch  genonnueu  keine  der  äi>eisevorriehtangeQ  ooen 
Vorzug  vor  der  andeni  hat. 

Vom  praktischen  {Standpunkt  aus  muss  sieh  aber  doch  da» 
Urtheil  entschieden  zu  Gunsten  des  Giffard' sehen  Injeetor  stel- 
len, da  die  schädlichen  Widerstände,  welche  bei  Bewegung 
der  Speisepumpe  zu  überwinden  sind,  offenbar  weit  beträcht- 
licher sein  werden,  lals  diejenigen  Verluste,  die  hui  Injeetor  auf- 
treten, bei  dem  allein  die  Wärme  Verluste  durch  Abkühlung  nach 
Aussen  eine  zu  beachtende  Kolle  spielen  werden. 

Wir  können  nun  auch  noch  den  Wirkungsgrad  des  h- 
jectors  ermitteln;  wir  ha1)en  hier  nur  die  Wärmemenge,  welcb 
er  beansprucht,  mit  der  ganzen  Wärmemenge  zu  vergleichen,  die 
in  gleicher  Zeit  in  den  KesAcl  tritt.  Dabei  ist  es.  da  es  hier 
nur  auf  das  Verhältniss  zweier  Wärmemengen  ankommt,  ganz 
gleichgültig,  welchen  Tlieil  der  gesummten  Wärme  wir  bei  den 
Dampfmaschinen  ;\U  disponible  Arbeit  aufzufassen  haben,  eise 
Frage,  die  wir  erst  weiter  nuten  beant\i'orten  werden. 

Da  M^^  das  Gewicht  der  speisewassemienge  ist,  die  pro  Se- 
kunde in  den  Kessel  geht,  so  ist  das  auch  das  Gewicht  der  W»- 
ser-  und  Dainpfmenge.  die  in  gleicher  Zeit  der  Dampfuiaschinf 
zugeilihrt  wird  und  daher  ist  auch  J/^  r^  das  Dampfgewicht,  denn 
offenbar  wird  das  Mischungsverhältniss  :r,  für  den  Dampf,  der 
nach  der  Maschine  geht,  das  gleiche  sein,  wie  das  des  Dampfen 
den  der  Injeetor  iKJzicht. 

Die  Wännemenge  Q-^.  welche  die  Erzeugung  dieses  Dampft» 
fordert,  ist: 

Q^  =  ^li  .^i  r, 

Der  Speisea[)parat  erfordert  die  Wärmemenge  Q|    und  daher 
ist  die  ganze  Wärmemenge,  die  dem  Dampfkessel  in  der  Sekunde 
zugeleitet  wird.    Q^  -f  ^h  »"<!  sonach  der  Wirkungsgrad  i 
des  Si)eiseapparates ; 

'         Q^  -r  Ui 
oder  die  bekannten  Werthe  eingese^/t : 

,  ^ 'h  —  Yo    _ 

'        U\  —  !/u  +  •''i  ''i 

und  wenn  man  Zähler  und  Nenner  mit  ^i  —  ^d  dividirt: 
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1  +      ^t^t  (328) 

Nehmen  wir  beispielsweise  an,  der  Kessel  produeire  reinen 
Dunpf,  es  sei.^r,  =  1,  so  findet  sich  nach  dieser  Formel,  wenn 
die  Temperatur  des  Speisewassers  ^  =  15^  gesetzt  wird,  bezie- 
hungsweise für  einen  Kesseldruck  von  IV29  ^^  ^1  ^  Atmosphären 

—  -J—         JL         _L-         _J_ 

'  ~  6,422  4,876  4,385  4,076  * 

Es  folgt  daher,  dass  der  Wärmebedarf  des  Injectors,  ver- 
giiehen  mit  der  Wärme,  die  in  den  Kessel  tritt,  um  so  grösser 
ist,  je  höherer  Druck  im  Kessel  herrscht,  was  man  übrigens  auch 
direct  aus  Formel  (328;  erkennt,  da  der  Werth  r^  mit  wachsen- 
der Temperatur  abnimmt,  hingegen  q^  wächst.  Die  Formel  ^eigt 
aber  auch,  dass  das  Verhältniss  rj  um  so  grösser  ist,  je  kleiner 
9o,  d.  h.  je  niedriger  die  Temperatur  ^0  ^^^  Speisewassers  ist. 
Die  Reichen  Formeln  und  Sätze  gelten  übrigens  auch  bei  Beur- 
thdhing  der  Wirkung  der  Speisepumpen,  wenn  man  von  den 
Reibongswiderständen  absieht. 

Es  kann  auf  den  ersten  A'ugcnblick  die  Anwesenheit  des 
Werthes  Xx  in  61.  (328)  auffallend  erscheinen;  aus  der  Art  des 
Vorkommens  dieses  Werthes  ist  zu  schliesseu,  dass  das  Verhält- 
niss 1;  um  so  grösser  ist,  je  mehr  x^  von  1  abweicht,  d.  h.  je 
mehr  der  Kesseldampf  Wasser  mit  sich  führt.  Das  Bedenken 
hebt  sich  sofort,  wenn  man  beachtet,  dass  der  Werth  r^,  den  ich 
den  Wirkungsgrad  genannt  habe,  nicht  im  gebräuchlichen  Sinne 
za  verstehen  ist.  Der  Werth  soll  nichts  weiter  als  denjenigen 
Theil  der  ganzen  in  den  Kessel  tretenden  Wärme  ausdrücken, 
der  der  Speisung  zugewendet  wird;  1;  soll  aber  keineswegs  als 
ein  Maass  für  die  Güte  und  Vollkommenheit  des  Speisejipparates 
gelten;  das  zeigen  schon  die  letzten  Zahlenwerthe,  denn  ofifeubar 
wird  man  die  Wirkung  des  Apparates  für  um  so  günstiger  an- 
sehen müssen,  je  kleiner  die  ihm  zugewandte  Wärmemenge  Q\ 
also  je  kleiner  der  Werth  iy  ist.  Man  würde  'sich  aber  auch 
täuschen,  wenn  man  diese  Wärmemenge  Qi  als  verloren  ansehen 
wollte.  Die  letzten  Formeln  und  Anga])en  gründen  sich  überhaupt 
ausdrücklich  auf  die  Annahme,  dass  der  zu  speisende  Dampfkessel 
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einer  in  normalem  Gange  befindlichen  Dampfmaschine  den  Dampf 
liefert  und  daher  muss  man  die  Formeln  '327)  und  [3281  nut 
gleichzeitiger  UUckMeht  auf  die  Vorgänge  an  der  DampfmaBchine 
selbst  der  Discussion  unterwerfen. 

Eine  gründliche  Untersuchung  der  hier  vorgelegten  Fnge 
kann  daher  erst  vorgenommen  werden .  wenn  zngjeich,  wie  das 
weiter  unten  geschehen  soll,  die  vollständige  Theorie  der  Dampf- 
maschine gegeben  wird.  Ich  wenle  dort  zeigen ,  dass  die  For- 
meln 327)  und  iPiS:  sich  auf  einen  gewissen  Theil  der  Vor- 
gänge an  der  Uampfmaschine  bezielicn  und  zwar  auf  eine  gewine 
Unvollkommenheit  im  Prozess  unserer  Dampfmaschinen,  aber  nicht 
auf  eine  Unvollkommenheit  der  .Speiseapparate  hindeuten ,  wie  ef 
nach  Obigem  seheinen  könnte. 

Der  Giffard'sche  Injector  ist  vielmehr  ein  sehr  voll- 
kommener Ap))arat,  was  sich  schon  daraus  erg^ebt,  dass  er 
sich  nach  unsern  Untersuchungen  nahezu  wie  eine  ohne  Reibungs- 
widerstände  arbeitende  Speisepumpe  verhält.  Er  ist  aber  nur 
als  Speiseapparat  fltr  Dampfkessel  als  vorzüglich  zu  bezeichncs, 
wo  die  durch  ))Iützliche  Geschwindigkeitsändemngen  yerlome 
lebendige  Kraft  als  Wärme  erscheint  und  als  solche  wieder 
benutzt  wird. 

In  jedem  aiulorn  Falle,  wo  durch  den  Giffard'schen  IIlje^ 
tor  nur  rein  mechanische  Wirkungen  erzielt  werden  sollen,  wie 
X.  B.  Hebung  von  Wasser  aus  einem  Niveau  ins  andere,  andwemi 
dabei  der  Umstand  nicht  ins  Spiel  kommt,  dass  er  das  Wäwr 
erwärmt,  ist  der  Injector  ein  sehr  unvollkommener  Apparat 
mechanisch  ebenso  unvollkommen,  wie  eine  Thomson 'sehe 
Wasserstrahlpumpe. 


Ueber  das  Ausströmen  der  Dampf-  und  Flüssigkeit^- 
mischungen  aus  Oefässmündungen. 

Die  allgenreinen  Sätze  über  den  Ausfluss  flüssiger  Körper 
aus  Mündungen,  die  ich  auf  ri.  15S  bis  163  gegeben  habe,  geltes 
auch  hier,  so  dass  wir  für  die  vorliegende  Aufgabe ,  speziell  dtf 
Ausstn'imen   der  Dampf-    und   Flüssigkeitsmiscbnngen  za  Doter- 
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Sachen,  ohne  Weiteres  von  der  Gl.  (104;  S.  163  ausgehen  könnten. 
Ich  ziehe  jedoch  vor,  im  Folgenden  die  gleiche  Frage  von  einem 
etwas'  andern  Gesichtspunkte  aus  zu  beleuchten,  um  zu  zeigen, 
dass  man  auf  verschiedenem  Wege  zu  den  gleichen  Formeln  ge- 
langt *) . 

Wir  denken  uns  aber  auch  hier,  der  Ausfluss  finde  unter  con- 
fltantem  Drucke  statt  und  erfolge  nach  einem  Räume  hin,  in  wel- 
chem der  Druck  kleiner  ist  und  wo  gleichfalls  der  Druck  auf  con- 
stanter  Höhe  erhalten  ^vird.  Femer  setzen  .wir  ausdrücklich  voraus, 
dass  der  Beharrungszustand  der  Bewegung  vorhanden  sei  und  machen 
überhaupt  dieselben  Voraussetzungen  ,  die  man  auch  sonst  bei 
hydrodynamischen  Untersuchungen  derselben  Art  macht. 
Es  sei  nun  A  (Fig.  42; 

Fiff    42 

ein  cylindrisches  Aus- 
üussgefäss ,  in  welchem 
sich  Dampf  und  Flüssig- 
keit von  der  Temperatur 
/i  und  dem  Drucke  py 
befinden;  die'  spezifische 
Dampfmenge  sei  Xi  und 
der  Kolben  werde  während  der  allmäligen  Entleerung  des  Cy- 
linders  mit  constautem  Drucke  pi  nachgeschoben.  C  sei  die 
Ausflussmündung,  an  welche  wir  uns  aber  zunächst  ein  anderes 
cylindrisches  Gefäss  B,  ein  Rohr,  angesetzt  denken,  welches  den- 
selben Querschnitt  wie  die  Mündung  hat  und  in  welchem  sich 
vor  der  einströmenden  Flüssigkeit  ein  Kolben  unter  Ueberwindung 
eines  constanten  äussern  Druckes  p^  fortbewegt.  Man  denke  sich 
das  Rohr  B  sehr  lang  und  stelle  sich  vor,  dass  die  in  das  Rohr 
übergegangene  Flüssigkeit  dem  Kolben  mit  constanter  Ge- 
schwindigkeit w  folge  und  dass  der  freiwerdende  Raum  sich 
continuirlich  mit  neuer  vom  Ausflussgefässe  herkommender  Flüssig- 
keit fülle. 


B     Fl 


*)  Die  neuen  Formeln  für  den  Ausfluss  der  Gase  und  Dämpfe  habe  icb 
suA^t  io  meiner  Schrift  »Das  Locomotivenblasrohr«  entwickelt  und  später  im 
«Civilingeoieurv,  B.  10.  S.  87,  1864,  die  Entwickelungeo,  welche  sich  auf  den 
Ausfluss  der  Dampf-  und  FlUssigkeitsmischuageo  beziehen,  vervollstäodigt, 
indem  ich  zugleich  das  Ausströmeo  hocherhitzter  FlQssigkeiten,  die  der 'Mün- 
dung zum  Theil  im  dampfförmigen  Zustand  entweichen ,  In  den  Bereich  der 
Cntersnchungen  zog. 
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Wir  haben  es  dann  hier  mit  einer  besondem  nenen  Art  von 
l.'ebergang  der  Flüssigkeit  aus  einem  Zustand  in  den  andern  md 
zwar  mit  einem  solchen  auf  nicht  umkehrbarem  Wege  zn  thu. 
Es  geht  hierbei  die  iilissige  Masse  aus  einem  Gleichgewichts- 
zustand in  einen  andern  über,  doch  unterscheiden  sich  diebeida 
Zustände.  Im  Ansflussgefässe ,  das  wir  uns  sehr  weit,  d.  h.  ii 
Verhältniss  zur  )[Undung  von  sehr  grossem  Querschnitt  denken, 
ist  die  Geschwindigkeit  der  offnen  Bewegung  der  Theilchen  ra- 
schwindend  klein  und  das  Gewicht  der  mit  zunehmender  G^ 
schwindigkcit  durch  den  trichterförmigen  Raum  an  der  MUndnop 
strümenden  FlUssigkeitsmasse  denken  wir  uns  ebenfalls  sehr  kkn 
im  VcrhUltniss  zu  dem  Gewichte  der  ganzen  im  GefUsse  A  befind- 
lichen FlUssigkeitsmenge.  Die  der  Temperatnr  f^ ,  dem  Dmcke 
Pi  und  dem  spezifischen  Volumen  r,  entsprechende  innere  Arbeit 
der  Flüssigkeitsmasse  im  Ausflussgefässe  sei   C\. 

Verfol;j:cn  wir  nun  die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  auf  ihreiD 
Wege  nach  dem  Ansatzrohre  B,  so  ersehen  wir,  dass  sieb  die 
selbe  nach  ihrem  l'ebertritte  mit  constanter  Geschwindig- 
keit ir,  also  gleichförmig  hinter  dem  Kolben  herbewe^- 
Die  FlUssigkeitsmasse  befindet  sich  also  hier  in  einem  nenes 
Gleichgewichtszustande,  alle  Theilchen  derselben  bewegen 
sich  gleichförmig  mit  der  Geschwindigkeit  ?r  im  Kehre  B  fort 
und  zwar  erhält  sich  dabei  der  Druck  />2 ,  die  zugehi^rige  Tem- 
peratur f^  und  das  spezifische  Volumen  ^2  constant,  solang 
keine  Geschwindigkeitsänderungen  auftreten.  Ich  gehe  nun  vc« 
der  Ansicht  aus,  dass  die  innere  Arbeit  U2  dieser  in  Beweganf 
begriffenen  FlUssigkeitsmasse ,  zunächst  abgesehen  von  der  der 
offenen  Bewegung  entsprechenden  Arbeit,  in  derselben  Beue 
hung  zum  Druck  und  Volumen  steht ,  wie  wenn  die  Mawe  ia 
Ruhe  wäre.  Wäre  also  allgemein  fllr  die  betreffende  Flüssigt* 
r  =  F  [p,  c'.  bekannt ,  so  würde  fllr  den  Anfang  des  Ueberg»- 
ges,  wenn  die  Flllssigkcit  sich  noch  im  Ausflussgef^ss^e  befiiÄH 
l\  =  F  (/>,,  r,:  sein.  Für  das  Ende  des  Ueberganges.  wenutiitt 
die  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  sich  gleichfbrmig  im  Rohre  JB  iort- 
bewegt,  ist  U-i  =  F    />2,  c-iN 

Nehmen  wir  hierzu  als  innere  Arbeit  noch  die  Arbeit  —  die 

der  offnen  Bewegung  entspricht,  so  ist  die  ganze  VerftndeniDg  dei 
iünem  Arbeit  bei  dem  angenommenen  Ueherganire : 
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Für  diesen  Werth  findet  sich  aber  noch  ein  anderer  Ans- 
drack.  Während  des  Ausströmens  hat  die  Gewichtseinheit  Flttssig- 
keit  wegen  des  Constanthaltens  des  Druckes  im  Ausflussgefässe 
die  Arbeit  px  c^  aufgenommen  und  beim  Eintritt  in  das  Rohr  B 
unter  Uebenvindnng  des  constant^n  Druckes  pi  die  Arbeit  p^v^ 
verrichtet  (vergl.  S.  100);  daher  ist  auf  die  Flüssigkeit  die  Arbeit 
P\  ^j  —  Pi  ^2  übertragen  worden ;  nehmen  wir  nun  überdies  noch 
an,  dass  von  aussen  her  jeder  Gewichtseinheit  Flüssigkeit  bei 
ihrem  Uebergange  auf  irgend  eine  Weise  die  Wärmemenge  Q 
mitgetheilt  wird,  so  beträgt  die  ganze  Zunahme  der  innern  Ar- 
beit auch 

-j  +P\  ^\  —Pi^i 

und  durch  (Heichsetzen  mit  dem  vorigen  Ausdrucke  ergiebt  sich 
dann  als  erste  Hanptformel  für  vorliegendes  Problem: 

A  -  =  Q  —  A  {U2—  Uij  +  A  \py  t?i  — />2 P2)  (32^) 

welche  Gleichung  mit  Gl.  ;104;  S.  163  identisch  ist. 

Neben  dieser  Formel  gilt  aber  auch  die  im  Obigen  vielfach 
benutzte  Gleichung 


Q  =  AV2—l 


330) 


da  hier  die  Flüssigkeit  mit  vollem  Drucke  expandirend  unter 
Wärmeaufnahme  ans  dem  Anfangsvolnmen  v^  in  das  Endvolamen  v^ 
übergeht. 

Durch  theilweises  Integriren  findet  sich  aus  letzterer  Glei- 
chung auch 

Q  =  A  \Ui  —  Ux)  -\~  A  'p2^2  — P\  ^\)  —  ^1  ^^P 


jV 


und  diese  Formel,  mit  (329,,  verbanden,   führt  auf  die  bekannte 
liydrodynamiscbe  Gleiehnng 
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die  luan  l)is  jetzt  jederzeit  direct  abgeleitet  hat. 

Meine  Enveiteriingen  in  der  Itehandlung  des  Aasflnssproblem« 
bestehen  also  einfach  darin ,  dass  ich  mit  Benatzang  der  äUze 
der  mechanischen  Wärmetheorie  die  bekannte  letzte  Gleichnng  in 
zwei  Gleichungen  (:)29;  und  330)  auflöse,  und  dadurch  ent 
gewinnt  man  eigentlich  bestimmten  Einblick  in  die  Bedentnng 
dieser  Gleichung,  die  man  bisher  behufs  Untersuchung  der  Gase 
und  Dämpfe  unter  ziemlich  willkürlichen  Annahmen  hinsichtlich 
der  Beziehung  zwischen  r  und  p  integrirt  hat. 

Die  vorstehenden  Gleichungen  329;  und  !330)  gelten  noch 
ftlr  Flüssigkeiten  irgend  welcher  Art;  behalten  wir  sie  noch 
auf  kurze  Zeit  in  der  allgemeinen  Form  bei,  so  käme  es  nno 
darauf  an,  den  Ausfluss  auf  den  gewöhnlichen  Fall  zurttckzn- 
führen :  wir  haben  bisher  angenommen ,  das  Rohr  B  'Fig.  43 
sei  sehr  lang  und  in  demselben  bewege  sich  unter  oonstantan 
Dnicke  />2  ein  Kolben  vor  der  Flüssigkeit  her.  Wir  wollen  ni» 
aber  jetzt  das  Uohr  in  einer  gewissen  Entfernung  von  der  Ein- 
mündung abgeschnitten  und  in  ein  zweites  grosses  Greftss  cid- 
mündend  denken,  welches  mit  Flüssigkeit  gefüllt  ist  und  in  wel- 
chem der  Druck  auf  constanter  Höhe  p2  erhalten  wird. 

Durch  irgend  einen  Querschnitt  des  Rohres  ströme  yro  Se- 
kunde eine  FlUssigkcitsmenge  vom  Gewicht  G  Kilogr. ;  da  dtf 
spezifische  Volumen  der  Flüssigkeit  im  Rohre  mit  c^  bezeichnet 
wurde,  so  ist  das  Flüssigkeitsvolumen,  das  pro  Sekunde  dnzrk 
einen  gewissen  Querschnitt  des  prismatischen  Rohres  hindurch 
geht,  Gv2  und  dieser  Werth  ist  identisch  mit  FtOy  wir  erhalles 
sonach  durch  Gleichsetzen 

G  =  ^  331 

als  das  Gewicht  der  Flüssigkeitsmenge,  welches  pro  Seknnde 
durch  irgend  einen  Querschnitt  des  Rohres  geht.  Dieses  FMms- 
keitsgewicht  ist  nun  identisch  mit  dem ,  welches  das  Bohr  tw- 
lässt,  und  repräsentirt  die  Ausflussmenge.  Dabei  wirf 
aber  die  hypothetische  Annahme  gemacht,  dass  sieh  dar  Dnckj^ 
in  der  Vorlage,  d.  h.  in  dem  Räume,  nach  weldiem  Un  dar  A»- 
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fluss  erfolgt,  bis  in  die  Ebene  der  MUndung  erstreckt,  eine  An- 
nahme, die  man  bisher  immer  gemacht  hat  und  die  ich  fllr  ganz 
zal|l8sig  halte.  Man  hat  Grtlnde  anzunehmen,  dass  streng  ge- 
nommen der  äussere  Druck  um  die  MUndung  etwas  kleiner  sein 
müsse,  als  sonst  in  der  Vorlage.  Die  Differenz  kann  aber  nur 
ganz  unbedeutend  sein.  Lässt  man  z.  B.  einen  Dampfstrahl  in 
die  freie  Luft  strömen  und  bringt  man,  wie  ich  es  gethan  habe, 
in  die  Nähe  der  Mündung  einen  pendelartig  aufgehangenen 
Körper,  so  wird  allerdings  das  Pendel  nach  dem  Strahle  hin 
abgelenkt,  aber  nicht  stark,  so  dass  man  auf  ein  verhältniss- 
mässig  schwaches  Luftzustrümen,  also  auf  geringe  Druckdifferenz 
schliessen  muss. 

Ganz  anders  steht  es-  aber  mit  dem  Werthe  des  spezifischen 
Volumens  rj;  dieser  Werth  gilt  ausdrücklich  nur  für  das  Innere 
des  angenommenen  prismatischen  Rohres  und  fUr  die  Mündung. 
Ist  die  ausströmende  Flüssigkeit  Luft  oder  Dampf,  so  breitet 
sich  der  Strahl  nach  dem  Verlassen  der  MUndung  trichter- 
förmig aus  und  zwar  meiner  Hypothese  nach  (S.  164;  unter 
constantem  Drucke  p% .  Die  lebendige  Kraft  der  Bewegung  geht 
in  Molekularbewegung,  Wärme,  über  und  nach  dem  Eintritt  d^s 
Ruhezustandes  ist  das  spezitische  Volumen  ein  anderes  und  die 
Temperatur  eine  andere,  als  in  der  Mündung.  Auf  diesen  letztem 
Uebergang  kommt  aber  nicht  viel  an,  die  Hauptfrage  l)leibt 
immer  die  nach  der  Ausflussgeschwindigkeit  w  und  nach  dem 
Gewicht  der  Flüssigkeitsmenge,  welche  in  der  Zeiteinheit  die 
MUndung  passirt,  sowie  überhaupt  nach  dem  Zustande  der  Flüs- 
sigkeit in  der  Mündung.  Diese  Fragen  werden  aber  durch  die 
oben  gegebenen  Gleichungen  beantwortet;  da  diese  Gleichungen 
anter  der  ausdrücklichen  Voraussetzung  gelten,  dass  der  Be- 
harrungszustand vorhanden  ist,  so  kann  man  sich  das  Rohr  auch 
mehr  und  mehr  verkürzt  denken  und  die  Formeln  auch  für 
eine  einfache  Mündung  benutzen.  Kur  eine  Unbestimmtheit 
bleibt  noch  übrig,  die  aber  nur  durch  spezielle  Ausflussversuche 
wird  gehoben  werden  können;  ich  meine  den  Einfluss,  welchen 
die  schädlichen  Widerstände,  Reibung  u.  s.  w.  auf  die  Ausfluss- 
erseheinangen  haben.  Nur  so  viel  ist  als  sicher  anzunehmen, 
dass  die  beiden  Gleichungen  (329}  und  (330j  unverändert  be- 
stehen bleiben.  Durch  die  Widerstände  wird  die  Ausflnssge- 
sehwindigkeit  w  herabgezogen;    in   dem   gleichen   Maasse,'   in 
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welchem  dadurch  die  lebendige  Kraft  der  offenen  Bewegung 

abnimmt,  erhöht  sich  die  innere  Arbeit  62  und  damit  ist  wieder 
eine  Aenderung  des  spezifischen  Volumens  V2  verbunden.  Die 
genannten  Gleichungen  werden  ihrer  Form  nach  dadurch  nieht 
berührt,  sie  werden  aber  zur  Bestimmung  der  Geschvrindigkeit  r 
um  HO  nnlirauchbarer,  je  grossem  EinQuss  die  Widerstände  Oben. 
Bis  auf  Weiteres  müssen  wir  daher  die  Annahme  festhalten,  diK 
der  Einfluss  der  Widerstände  vernachlässigt  werden  kann,  wu 
zulässig  ist ,  wenn  wir  annehmen ,  dass  der  Ausflnss  durch  gut 
abgerundete  Mündungen  erfolgt. 

Wir  wollen  nun  die  Gleichungen  speziell  fUr  den  Fall  um- 
formen, dass  Dampf'  und  Flttssigkeitsmischungen  unter  eonstantem 
Druck  durch  eine  MUndung  ausströmen. 

Im  Ausflussgefässe  sei  die  Temperatur  ti ,  der  Druck  p^  imd 
die  spezifische  Dampfmenge  r^ ;  in  der  Ebene  der  Mündung  sd 
die  Temperatur  ^  (entsprechend  dem  äussern  Drucke  pi  ood 
die  spezifische  Dampfmenge  r-i. 

Wir  setzen  daher  in  Gl.  '329)  nach  der  bekannten  Bezeichnuo^ 

■ 

f  1  =  :r^  ti^  +  a  und  r^  =  ^2^2  "^^  ^ 
und  nach  Gl.    22(>    S.  296 

A  ^ Ui  —  r,)  =  ^2  —  ^i  +  ^1  ih  —  ^\Q\ 

und  erhalten  dann,  weim  wir  entsprechend  umformen  und  die 
Beziehung  r  =  ^  +  Ap  u  beachten 

-4  2"  =Q  +  .r^  /•,  —  x^^ r^  +  q\^q^  +  Aa  [p^  —p^]     (332 

Die  zweite  Gl.  :330)  ist,  wenn  wir  sie  als  Differentialgleichnog 
schreiben,  identisch  mit  den  Gin.  222  ,  .223)  ,  :227;i  und  22S 
kS.  297  u.  f. 

Wir  wollen  sie  hier  in  der  Form  (227)  schreiben: 

,/g  =  ^5^+rrf(^)  333 

Das  Gewicht  von  Dampf  und  Wasser ,  welches  pro  Sekunde 
die  Mündung  verlässt,  ist  nach  Gl.    331) 

Fw 

G  = T—  m 

X2  U^i  +  o 
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Dabei  ist,    wenn  wir  das  Gewicht  des  Dampfes  mit  JD,  das 
des  Wassers  mit  W  bezeichnen : 

D  =  x.^G  nnd   W=  (1  —  x.^]  G  (335) 

In  der  hier  gegebenen  Form  kann  man  die  Gleichungen  iUr 
unendlich  verschiedene  Fälle  benutzen,  je  nachdem  man  über 
die  Art  und  Weise  der  Wärmemittheilung  verschiedene  Voraus- 
setzung macht.  In  Gl.  332  bedeutet  Q  die  ganze  Wärmemenge, 
welche  der  Gewichtseinheit  Mischung  während  ihres  Hinströmens 
nach  der  Mündung  mit^theilt  wird,  während  durch  Gl.  (333)  die 
Art  und  Weise  der  Wärmemittheilung  näher  bestimmt  wird, 
wie  sich  nämlich  Temperatur  und  spezifische  Dampfmenge  bei 
Annahme  eines  bestimmten  Gesetzes  der  Wärmemittheilung  ver- 
ändert. Der  gewöhnliche  und  praktisch  wichtigste  Fall  ist  der, 
dass  der  Masse  während  ihres  Zuströmens  nach  der  Mündung 
Wärme  weder  mitgetheilt  noch  entzogen  wird.  In  diesem  Falle 
ist  Q  =  0  und  dQ  =  0  und  Gl.  333:i  giebt  dann,  wenn  wir  wie- 
früher  die  einfache  Bezeichnung 

cdt 


benutzen,  wie  aut'  S.  322 : 

-^ ,/.      =  ^1  ^2  l^*^") 

Aus  dieser  Formel  berechnet  sich  dann  die  spezifische  Dampf- 
menge  x^  in  der  Mündung  und  durch  Substitution  in  Gl.  (332) 
ergiebt  sicli: 

^?n  =  ''r  '   ^^  -  ^i  +  ?i - !/2 -  ^  (^1  - ^2)  +  -lc7 [p, -/>2)  ;337) 

und  hieraus  lässt  sich  die  Ausflussgeschwindigkeit  ir  direct  be- 
rechnen. Dann  findet  sich  auch  nach  (334)  und  (335)  das  Ge- 
wicht der  Flttssigkeits-  und  Dampfmenge,  die  pro  Sekunde  die 
Mündung  verlässt,  denn  die  spezifische  Dampfmenge  x^  im  Aus- 
flussgefässe  ist  als  bekannt  anzunehmen,  ebenso  der  Druck  p^  da- 
selbst und  der  Druck  p^,  ausserhalb.  Die  letztern  Werthe  führen 
nach  den  frühem  Angaben  nnd  nach  den  Tabellen  auf  die  Tem- 
peraturen /f  und  ti. 
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Die  vorstehenden  Formeln  mOgen  durch  Behandlang  eiiüger 
technisch  wichtigen  Fälle  nähere  Erläuterung  finden. 

Problem  1.  Es  ist  der  Ausfluss  von  trocknen, 
gesättigten  Dampf  unter  der  Voraussetzung  zu  unter- 
suchen, dass  dem  Dampfe  während  des  Ausströmens 
Wärme  weder  mitgetheilt,  noch  entzogen  wird. 

Befindet  sich  im  Ausflussgefäss  reiner  gesättigter  Dampf  ohne 
Beimischung  von  Flüssigkeit  t  so  ist  einfach  in  den  allgemeinen 
Gleichungen ,  die  soeben  abgeleitet  wurden ,  ar,  =  1  zu  setten. 
und  damit  ist  eigentlich  schon  die  ganze  Frage  erledigt.  & 
mag  jedoch  im  Folgenden  die  Untersuchung  noch  etwas  weiter 
ausgedehnt  werden,  indem  speziell  für  reine  gesättigte  Wasser- 
dämpfe  der  Ausfluss  derselben  in  die  freie  Atmosphäre 
gründlich  erörtert  werden  soll. 

Hierbei  wird  uns   die  HUlfstabelle   auf  8.  316  gute  Dienste 
.leisten. 

Nehme  ich  z.  B.  an,  es  fiiesse  aus  dem  Dampfraume  eines 
Kessels,  der  gesättigten  Dampf  von  5  Atmosphären  enthält,  der 
D^mipf  durch  eine  conische  oder  gut  abgerundete  Mündung  tob 
F  Quadratmetern  direct  ins  Freie ,  wo  der  Druck  von  1  Atmo- 
sphäre herrscht,  so  ist  nach  Tab.  10  /i  =  152, 22»  und  t2  =  \^ 
zu  setzen  und  die  Werthe  der  in  vorstehenden  Gleichungen  vor- 
kommenden Temperaturfnnktionen  sind  nach  der  Hlilfstabelle  S.  3)6 
anzunehmen  entsprechend  dem  Drucke  von 

5  Atmosphären:  1  Atmosphäre : 

q^  =  153,741  ^2  =  100,500 

r,  ==  499, 1S(»  r2  =  536,500 

ri  =  0,44(J9:t  T2  =  0,31356 

Ueberdies  ist  p^  =  5.10334:  p^  =  10334;  a  =  Ü,o<il; 
A  =  1  :  424  und  ti^  =  1,6494  zu  setzen. 

61.  (336'  giebt  dann  die  spezifische  Dampfmenge  in  der 
Mündung 

a^2  =  0,9091 

Hiemach  folgt  zunächst,  dass  in  der  Ebene  der  MflndniK 
der  Gewichtseinheit  Mischung  0.9091  Dampf  und  0,0909  Wasser 


I 

1 
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innewohnt;  es  erscheint  sonach  in  der  Mttndnngsebene  Wasser 
und  Dampf,  es  muss  sich  also,  da  im  Kessel  nur  reiner  Dampf 
vorausgesetzt  wurde,  beim  Hinströmen  nach  der  MUndung  die 
Dampfmenge  0,0909  Kil.  condensirt  haben. 

Was  femer  die  Ausflussgeschwindigkeit  betrifft,  so  bestimmt 
sich  unter  Benutzung  vorstehender  Zahlenwerthe  aus  Gl.  (337; 

^  —  =  64,820 

und  hieraus,  weil  die  Acceleration  des  freien  Falles  ^  =  9,81  Me- 
ter ist,  die  Ausflussgeschwindigkeit: 

10  =  734,32  Meter. 

Das  Gewicht  von  Wasser  und  Dampf,  das  pro  Sekunde  die 
MUndung  verlässt,  ist  nach  Gl.  (334) 

G  =  489,38  i^Kilogr. 

wobei  der  Mündungsquerschnitt  F  in  Quadratmetern  einzusetzen 
ist.  Davon  erscheint  dem  Gewichte  nach  als  Dampf  nach  Gl.  (333) 
n  =  444,90  F,  als  Wasse/  W=  44,4S  F  Kilogr. 

Denken  wir  an  eine  kreisförmige  MUndung  von  d  Centimeter 
Durchmesser,  so  findet  sich  für  vorliegenden  Fall,  wenn  pro  Se- 
kunde G  Kilogr.  Dampf  und  Wasser  ausströmen  sollen,  der  er- 
forderliche MUndungsdurchmesser 

dz=z  5,102  V  (j 

Soll  demnach  pro  Sekunde  1  lul.  Dampf  den  Kessel  ver- 
lassen, so  müsste  die  Mündung  5, 102  Centimeter  Durchmesser 
haben. 

Da  die  Frage  des  Ausströmens  von  Wasserdampf  in  die  freie 
Atmosphäre  von  technischer  Bedeutung  ist,  so  habe  ich  folgende 
Tabelle  berechnet.  Nach  dem  im  Vorstehenden  berechneten  Bei- 
spiele bedarf  die  Tabelle  keine  weitere  Erläuterung. 

Das  Beispiel  sowohl,  als  die  Tabelle  zeigen  die  Erscheinung, 
dass  sich  ein  Theil  des  Dampfes  während  des  Hinströmens  nach 
der  Mündung  condensirt  und  zwar   ist  beim  Ausströmen  in  die 
freie  Atmosphäre  die  dem  ausströmenden  Dampfe    beigemischte 
Wassermenge  um  so  grösser,  je  höher  der  Druck  im  Kessel  ist. 

Ich   habe  aber  in  meinem  Werke:     »das   Loeomotivenblas- 
roh^(  S.  89,  gezeigt,   dass  in  verhältnissmässig  geringer  Entfer- 
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AuBfluBB  trookner  gesAttigter  Wi 


Druck 

im  Kessel 

in 

AtniospliUren 


A 


"^9 


Ausfliiss-  Spezifische 

gescliwindigkeit        IMmpfmenge 
in  Metern 


\r 


in  der  Ebene  der  XI 


2 

W 
4 
5 

(> 
7 

S 

10 

11 

12 
13 
14 


!! 


27.S94 
44.22S 

5r).y2T 
G4.S20 
72.171» 
7S.:u»T 
S3.7ir2 

92.S24 

lOO.ioa 

103.452 
106.45I> 


4SI. 71 
1)06.07 

6S1.48 

734. :r2 
774. >j9 
S07.Ö7 
S34.90 
S5b.a:j 
b7S.74 
S%.so 
913.00 
927.  «)0 
941  .ot» 


0.0597 
M.9:i»i9 
0.921«» 
0.9U9] 
U.s99:t 
0.^9i;i 
0.SS44 
O.S7S4 
U.S73n 
O.StJS;« 
O.S«»4»» 
O.SOta 


1.3 
W 
\X 

1.4 

U 

\x 
\x 

\x 
\x 
\x\f^ 


_  _^=_-^-^J 


nung  ausserhalb  der  Mündung  das  beigemengte  Wasser  \neder 
verschwunden,  dass  dasselbe  wieder  in  DauipY  Übergegangen  i«t 
und  dass  sieh  dann  weiterhin  der  Dampf  im  ttberbitzten  Zustande 
befindet,  indem  ich  die  /rUher  schon  erwähnte  Hypothese  n 
Grunde  legte,  dass  sich  der  Strahl  ausserhalb  der  MttndaDg  unter 
constantem  Druck  pi  ausbreitet  und  sich  dabei  die  let»endige  Knfi 
der  Bewegung  in  Wurme  umsetzt.  Man  kann  sieh  leicht  durch  einen 
Versuch  tiber/eugen,  dass  der  aus  der  Mündung  kommende  Strahl 
von  Was8erdami)f  Wasser  mit  sich  führt. 

Der  aus  einer  Mündung  strOmende  Dampfstrahl  erweitert 
sich  conisch  nach  aussen  hin.  unmittelbar  an  der  MUndong  aber 
hat  der  Strahl  das  Ansehen  des  untern  Theiles  einer  Kenea- 
flamme.  Man  unterscheidet  nämlich  im  Innern  des  Straido 
deutlich  einen  kurzen  Kegel  von  graner  Farbe ,  dessen  Basis  & 
Mündung  ausfüllt  und  dessen  Spitze  nach  aussen  gerichtet  ist: 
rings  um  diesen  Kegel  ist  der  Strahl  von  blauer  Farbe  nnl 
durchsichtig,   ebenso  von  der  Spitze  des   innem  Kegels  an  gB- 
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freie  Atanosphäre. 

aasmenge 
h-dungsqu 

in  Kilogrammen  pro  Sekunde, 
[^rschnitt  F  in  Quadratmetern. 

Dampf                  Wasser 

Durchmesser 
der  Mündung 

in  Centimetem 

1 

Druck 

im  Kessel 

in 

^ 

IJ 

d 

Atmosphären 

^tF 

291.80/' 

12.26  i'' 

1 

1 

0.472.1    G 

1 

2 

37 

307.52 

24.75 

5.699 

3 

;32                  412.00 

35.42 

5.331 

4 

^8                 444.90 

44.48 

5.102         ; 

5 

^b                  469.48 

52.57 

4.939 

0 

S5                 489. 2f5 

59.67 

4.816 

7 

96                  505.84 

00.12 

4.716 

b 

03                    520.04 

71.99 

4.637 

•        9 

85           '      532.40 

4.569 

lü 

86             !       543.44 

j 

S2.42 

4.509 

n         i 

31            1      553.14 

8/. 07 

4.460 

12 

4S                 502. oü 

91.42 

4.416 

13          ! 

67 

570.15 

95.52 

4.362 

14        ; 

i 

rechnet  bis  zu  gewisser  Eutfemung,  von  wo  an  der  Daiupfstrahl 
wieder  trübe  und  undurchsichtig  wird  und  sich  zu  kräuseln  beginnt. 

Der  innere,  kurze  graue  Kegel  an  der  Mündung  ist  ohne 
Zweifel  der  mit  coudensirtem  Wasser  gemischte  Dampf,  der  blaue 
durchsichtige  Theil  des  Strahles  enthält  den  Dampf  im  überhitzten 
Zustande :  weiterhin  wird  der  Dampfstrahl  durch  die  zuströmende 
atmosphärische  Luft  gekräuselt  und  abgekühlt  und  so  findet  von 
Neuem  Condensation  statt ,  wodurch  der  Strahl  wieder  undurch- 
sichtig wird. 

Man  kann  bekanntlich  unbedenklich  die  Hand  in  den  Dampf- 
strahl halten,  ohne  sich  die  Hand  zu  verbrühen,  selbst  wenn  der 
Dampf  unter  noch  so  hohem  Drucke  ausströmt.  Es  rührt  dies 
eben  daher ,  dass  der  Dampf  sich  ausserhalb  der  Mündung 
im  überhitzten  Zustande  befindet.  Es  ist  aber,  wie  ich  gefunden 
habe,  nicht  möglich,  die  Hand  so  weit  der  Mündung  zu  nähern, 
dass  man  iu's  Bereich  des  grauen,  von  der  Mündung  ausgehenden 
Kegels  gelangt,  ein  Zeichen,   dass  hier  der  Dampf  gesättigt  ist 
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und  Wasser  mit  sieh  fUhrt.  A.  a.  0.  habe  ich  selbst  die  Linge 
dieses  Kegels  berechnet ,  also  ermittelt ,  in  welcher  Entfernung 
von  der  Mündung  eben  der  Dampf  aus  dem  gesättigten  in  den 
Überhitzten  Zustand  übergeht. 

Die  oben  entwickelten  Formeln  gelten  für  alle  Dämpfe,  die 
sich  bei  der  Expansion  nach  der  adiabatischen  Carve  niederschligfn 
und  von  den  bekannten  Dämpfen  macht  in  dieser  Beziehang  nnr 
der  Aetherdampf  eine  Ausnahme.  Dieser  Dampf  entweicht,  wenn 
das  AusflussgefUss  keinen  flüssigen  Aether  enthält,  darch  die  Mlln- 
düng  im  überhitzten  Zustande  und  daher  kann  für  diesen  Fall  meine 
Ausflussformel  keine  Verwendung  finden.  Der  Aetherdampfstrahl 
\vird  dann  schon  von  der  Mündung  an  vollkommen  durchsichtig 
sein  und  den  innem  grauen  Kegel,  den  man  beim  Wasserdampf 
beobachtet,  nicht  zeigen. 

Aber  %uch  bei  den  übrigen  Dämpfen  kann  der  Fall  auf- 
treten, dass  sie  die  Mündung  im  überhitzten  Zustande  passiren 
und  zwar  dann,  wenn  die  Widerstände  beträchtlich  werden.  Die 
durch  die  verminderte  lebende  Kraft  der  Bewegung  erhöhte 
innere  Arbeit  wird  sich  dann  durch  eine  grössere  spezifische 
Danipfmenge  in  der  Mündung  äussern  und  unter  Umständen  kann 
dann  dieselbe  griisser  als  Eins  ausfallen ,  ein  Zeichen ,  dass 
dann  der  Dampf  in  der  Mündung  'im  überhitzten  Znstande  er- 
scheint. Bei  Wasserdampf  wird  aber  dieser  Fall  wohl  selten 
vorkommen. 

Die  oben  gegebenen  Formeln  sind,  wenn  nicht  die  diesem 
Buche  beigegebenen  Tabellen  zur  Hand  sind,  fUr  den  praktischen 
Gebrauch  unbequem,  doch  lassen  sie  sich  leicht  durch  Nähenings- 
formeln  ersetzen.  Beim  Ausflnss  von  Dämpfen  kann  man  unbe- 
denklich bei  61.  .337.  das  Glied  ^in  (pi — p^)  als  sehr  klein  weg- 
lassen und  bei  Wasserdärapfen  für  die  spezifische  Wärme  c  des 
Wassers  filr  die  bei  Dampfkesseln  vorkommenden  Temperaturen 
den  Constanten  Mittelwerth  r=  1,0224  in  Rechnung  bringen. 

Dann  ist  in  Gl.  (330;  und   337)  wegen  der  Bedeutung  von  t: 

T 

T,  —  r2  =  r  logn.  ^ 

!/i  —  </2  =  ^  i'A  —  ^2) 

und  man  erhält  als  Formel  zur  Berechnung  der  Ansflassgeschwin- 
digkeit  ir. 


\ 
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^2~=(^  +  ^)  {Tt'-'T,]^cT,\ogn.^^  (338) 

wobei  man  d^  Verdampfiingswärme  nach  der  Gl ausiu ersehen 
Nähernngsformel 

ri  =  607  —  0,708  ^1 

berechnen  und  in  den  meisten  Fällen  xi  =  \  setzen  kann. 

Bei  geringer  pmck-  und  Temperaturdifferenz  gilt,   wie  sich 
leicht  zeigen  lässt,  nahezu  die  Beziehung 

und  daher  folgt  für  diesen  Fall  sehr  einfach: 

-4^  =  ''^  (^1-^2)  •  (339) 

Die  spezifische  Dampfmenge  x^  in  der  Mündung  bestimmt 
sich  dann  nach  61.   (336)  aus  der  Formel: 

^^^-^•=aogn.|*)  (340) 

t»der  man  könnte  auch  von  der  Näherungsformel 

Xo  =  

^2 

Gebrauch  machen,  von  der  wir  auf  S.  361  gesprochen  haben. 

Das  Gewicht  von  Dampf  und  Wasser,  das  pro  Sekunde  die 
Mfindung  verlässt ,  ist  dann  nach  Gl.  (334) ,  wenn  man  a  ver- 
oaehlässigt : 

Problem  2.     Es    ii^t    der  Ausfluss   einer   tropfbaren 
Flüssigkeit  unter  der  Voraussetzung-  zu  untersuchen, 
dass   dieselbe    erhitzt  ist   und   unter   dem   der  Tem-  * 
peratur   t^    entsprechenden    Dampfdruck    steht    und 


*■  Die  hier  gegebenenfklNäherungs formein  habe  ich  in  meinem  Werke 

-Locomotivenblasrohr«  S.  79 — 96  benutzt  und  dort  mit  den  bis  dahin  be- 
nutzten  Ausflossformeln  verglichen. 

Zenner,  Wärmeibtorie.  27 
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dass  ferner  der  Masse  während  ihres  Uinströmens 
nach  der  Mündung  Wärme  weder  mitgetheilt  noch 
entzogen  wird. 

Mit  diesem  Falle  des  Ausflusses  hat  man  es  zu  thnn,  wenn 
man  bei  einem  gewöhnlichen  Dampfkessel,  der  Dampf  enthllt^ 
den  Wasserablasshahn  oder  den  Probierhahu  öffnet.«  der  ins 
Kesselwasser  mündet. 

Zur  Untersuchung  dieser  Art  des  Ausflusses  haben  wir  in 
den  Gin.  (336;  und  (337;  die  spezifische  Dampfmenge  xi  imAos- 
flussgefässe  Null  zu  setzen  und  erhalten  dann  ohne  Weiteres  die 
Formeln : 

woraus  sich  die  spezifische  Dampfmenge  in  der  Ebene  der  Müd* 
düng  bestimmt  und 

aus  welcher  Gleichung  sich  die  Ausflussgeschwindigkeit  tr  er- 
mittelt. 

Das  Gewicht  G  der  Dampf-  und  Wassermenge .  welche  pro 
Sekunde  die  Mündung  verlässt,  sowie  das  Gewicht  D  des  Dampfes 
und  des  Wassers  IV.  welches  pro  Sekunde  die  Mündung  passirt 
bestimmt  sich  nach  den  frühem  Formeln: 

G=  *^      :     I)  =  X2G:      jr=  [l—x.]  G         ;343. 

Die  Gl.  (341  führt  ))ei  allen  Flüssigkeiten  auf  einen  Werth 
von  r;>,  der  kleiner  als  Eins  ist.  ein  Zeichen  ^  dass  hier  jederzeit 
in  der  Mündung  neben  Flüssigkeit  auch  Dampf  erscheint,  welche 
sich  auf  dem  Wege  nach  der  Mündung  gebildet  hat. 

Als  spezielles  Beispiel  mag  das  Ausströmen  von  heissem 
.Wasser  näher  untersucht  werden. 

Man  denke  sich  z.B.  einen  Dampfkessel,  in  welchem  nch 
Wasser  und  Dampf  unter  dem  Drucke  von  5  Atmosphären  be- 
findet, die  Temperatur  im  Kessel  sei  also  ^i  =  152.22*.  In  der 
Wand  des  Kessels,  da  wo  dieselbe  im  Innern  mit  Wasser  bedeckt 
ist.  befinde  sich  eine  nach  innen  gut  abgerundete  Aiisfla88($ffiuuig 
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von  F  Quadratmetern,  durch  welche  das  Wasser  in  die  freie 
Atmosphäre  strömen  kann.  Ausserhalb  der  Mündung  ist  also 
der  Druck  1  Atmosphäre  und  die  diesem  Drucke  entsprechende 
Temperatur  ti  =  100^ 

Wir  können  hier  die  Zahlenwerthe  des  vorigen  Beispieles 
wieder  benutzen  und  erhalten  aus  Gl.  i341  zunächst  die  spezi- 
fische Dampfmenge  X2  in  der  MUndung: 

X2  =  0,0929  Kilogr. 

Dann  folgt  weiter  aus  61.  (342 

^;^  =  3.:>in 

und  hieraus  die  Geschwindigkeit  n\  mit  welcher  die  MUndung 
passirt  wird: 

w  =  171,02  Meter. 

Das  Gewicht  der  Mischung  beträgt 

G  =  100S.9  F  Kilogr.  pro  Sekunde. 
Davon  sind 

D  =  X2G  =  103.0  F 

dampfförmig  und  W  =  (1  —  x^)  G  =  1005, s  JP  Kilogr.  im  tropf- 
bar fltlssigen  Zustand.  In  der  hier  angedeuteten  Weise  ist  die 
folgende  Tal)elle  berechnet. 

Diese  Tabelle  ergiebt  sehr  merkwürdige  Resultate.  Zuerst 
ersieht  mau.  dass  dem  aus  dem  Wasserraume  eines  Dampf- 
kessels austretenden  Wasser  in  der  Mündungsebene  auch  jeder- 
zeit Dampf  beigemischt  ist,  der  sich  während  des  Hinströmens 
nach  der  MUndung  bildet,  und  dass  diese  Dampfmenge  dem  Ge- 
wichte nach  um  so  grösser  ist,  je  grösser  der  Druck  im 
Kessel  ist.  Das  Geweht  G  der  Mischung  von  Wasser  und  Dampf, 
die  in  der  Sekunde  durch  eine  gewisse  Mündung  austritt,  ist  aber 
nahezu  constant  für  die  Pressungen  bis  zu  14  Atmo- 
sphären, wenigstens  nehmen  die  Werthe,  wie  die  Tabelle  zeigt, 
nur  sehr  langsam  mit  dem  Drucke  zu.  Die  Wassermenge,  welche 
dabei  im  tropfbar  flüssigen  Zustand  durch  die  MUndung  geht, 
zeigt  sich  um  so  geringer,  je  höher  der  Druck  im  Kessel  ist. 

Das  sind  Resultate,  welche  ganz  und  gar  abweichen  von 
denen,  die  man  erhält,  wenn  man  für  vorliegendes  Problem  diß 
gewöhnlichen  hydraulischen  Formeln  anwendet. 

27» 
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Ausfluss  von  erhitstem  Wasser  in 

die  4reie  Atmoq 

1 

Druck 

Ausfluss- 

1          Speiififlcbe 

im  Kessel 
in 

1      gesch  windigkeit 
,^2                        in  Metern 

4      '** 

Dampfineiie« 

1     in  der  MfiDdue 

1 

Atmoiphsren 

A  -_- 
'^9 

w 

1 

2            1 

0.5SJ              ,              69.52 

0.0379 

3 

1.5:iJ                        112.^ 

0.0615 

4 

2.530                             145.07 

0.O7S9 

3.510                             171.02 

0.0929 

Ö 

4.477 

192.9S 

0.1U45 

7 

3.4oa 

212.00 

0.1146 

s 

0.297                ,             228.  S7 

0.1235 

9 

7.105                         244.14 

0.1315 

10 

S.oo:t 

258.02 

0.13S7 

11 

S.H14 

270.78 

0.1454 

12 

9.oo:<             ,          282.04 

0.1515 

13 

10.:t70                       293.71 

0.1573 

14 

11.110                       304.09 

0.1626 

Die  Forme 

1,  die  fUr  den  gewöhnliehen  AasflusB  des  Wassers 

gilt,  ist  unter  ] 

Beibehaltung  obiger  Bezeichnung: 

*^2         p^  —  p.^ 

2^           7 

=  0  ypi      P2) 

WO  y  die  Dichtigkeit  (Gewicht  der  Volumeneinheit]  des  Wassers 
bedeutet,  welcher  Werth  zum  spezifischen  Volumen  a  des  Wassers 
in  der  Beziehung  yo=\  steht.  Die  vorstehende  Formel  giebt 
beispielsweise  Folgendes : 


,^Ulm 


Druck  im  Au8flu89gefä8se  :    Ausflussgeschwindig-    |  Wasaermenge  pro  Sek. 
in  der  Ebene  der  Mündung  •'«»»•"  *'«'«™  "»  ^80«. 


in  Atmosphären 


10 


logr. 
Fwy 


24663 .  F 
37673 . F 
47226 . F 


Vergleicht  man  diese  Werthe  mit  den,  gleichem  Drucke  ent- 
sprechenden Werthen  der  Tabelle,  so  zeigt  sich,  dass  die  Aus- 
flussgeschwindigkeit  w  bei  kaltem  Wasser  zwar  kleiner,  die  aus- 
strömende Wassermenge  aber  viel  grösser  ist,  als  bei  heissem 
Wasser  und  zwar  in  den  drei  Fällen  beziehungsweise 

24,16;     38,35  und  49,30  Mal  so  gross. 
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dem  der  Tempi 

8ratur  entspreohenden  Dampfdruck. 

j^en  in  Kilogrammen  pro  Sekunde, 
[uerschnitt  F  in  Quadratmetern. 

Dampf                         Wasser 

Au8fliissmen( 
Miindungsr 

Mischung 

Druck 

im  Kessel 

in 

0 

• 

D 
^              A\/oF 

1 
! 

W 

Atmosphären 

1 

\mAA\F 

1053.1  F 

•2 

1101.0 

07.7 

1033.9 

3 

1106.2 

S7.:j 

1 

1018.9 

4 

llOS.y 

103.0 

i 

1005.S 

5            i 

1113.2 

'             llß.:j 

1 

996. s            1 

6           ' 

1115.7 

'             127.S 

9S7.S            ' 

FW 

/ 

•  111S.1 

13S.1 

■ 

980.0           1 

S            i 

1120.4 

147. :5 

■ 

973.1 

•       9 
10 

1122.9 

155.7 

967.2 

1124.1 

163.5 

1 

960.9 

11 

1120.»; 

170.7 

1 
1 

955.9 

12 

1127.7 

J77.4 

1 

950.  :j 

13 

1129.<J 

183.7 

1 

946.0 

14 

Die  grossen  Differenzen  erklären  sieh  sofort  dadureh,  dass 
eben  beim  Ausfluss  des  erhitzten  Wassers  unter  den  oben  ge- 
machten Voraussetzungen  neben  dem  Wasser  zugleich  Dampf  in 
der  Mündung  erscheint,  der  wegen  seines  grossen  spezitischen 
Volumens*  den  grössten  Theil  der  Mündung  ausfüllt. 

Die  Resultate,  der  vorstehenden  Untersuchungen  müssen  sich 
leicht  durch  Experimente  prüfen  lassen.  Man  müsste  aus  einem 
Dampfkessel  das  Wasser  ausströmen  lassen,  die  Speisung  unter- 
brechen, die  Heizung  aber  der  Art  fortsetzen,  dass  der  Druck 
im  Kessel  auf  constanter  Höhe  erhalten  bleibt.  Aus  der  Senkung 
des  Wasserspiegels  im  Kessel  in  bestimmter  Zeit  Hesse  sich  dann 
auf  das  Ausflussquantum  G  schliessen.  Meine  eignen  Versuche, 
die  ich  angestellt  habe,  führten  zu  keinem  entscheidenden  Re- 
sultat. Ich  liess  das  Wasser  aus  einen](  Locomotivkessel  unter 
6  Atmosphären  Dampfdruck  ausströmen  und  beabsichtigte,  we- 
nigstens das  ausströmende  Wasser  in  einem  Aichkasten  außsu- 
fangen  und  zu  messen.  Trotz  verschiedener  Aenderungen  in  der 
Versuchsart  gelang  aber  die  Messung  nicht,  der  Dampf  nahm 
den  grössten  Theil  des  Wassers  mit  sich  fort.  Man  muss  daher 
die  Versuche  in  der  vorhin  angedeuteten  Weise  ausführen,  indem 
man  das  Ausströmungsquantam  im  AusflussgefäsSf  d.  h.  im  Kessel* 
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selbst  niisst.  Bis  jetzt  bot  sieh  mir  leider  noeh  keine  Gelegen- 
heit, Versuche  in  dieser  Art  auszuführen. 

Die  Erscheinungen,  die  ich  bei  den  Experimenten  beobach- 
tete, sind  aber  im  Allgemeinen  in  Uebereinstimmnng  mit  dem. 
was  aus  vorstehenden  Untersuchungen  sich  schliessen  lässt  nnd 
auch  im  Tebrigen  widersprechen  die  Erfahrungen  meinen  Sätzen 
nicht.  Uebrigens  könnte  schon  ein  ganz  einfacher,  an  jedem 
Dampfkessel  ausfllhrbarer  Versuch  meine  Angaben  bestätigen. 
Man  brauchte  nur  einen  Dampfkessel  durch  den  Wasserablasshabn 
einmal  unter  dem  höchsten  zulässigen  Dampfdruck,  das  andre  Mal 
unter  sehr  geringem  Druck  zum  Theil  zu  entleeren.  Sind  meine 
Formeln  richtig,  so  mllsste  die  Zeit  zum  Entleeren  nahezu  die- 
selbe sein*,  wenn  bei  beiden  Versuchen  der  Wasserstand  im 
Kessel  beim  Beginn  und  am  Ende  des  Abblasens  der  nämliche  ist. 

Die  allgemeinen  Gleichungen  341)  und  ;342),  die  beim  vor- 
liegenden Probleme  Verwendung  fanden,  lassen  sich  für  praktische 
Fälle  genau  genug  durch  einfachere  Formeln  ersetzen.  Setze  ich 
wieder  die  spezifische  Wärme  des  Wassers  constant  und  zwar  im 
Mittel  r=  1,0224;  setze  ich  ferner  (t=  l:y,  wo  y  die  Dichtigkeit 
des  Wassers  7=  1000.  darstellt,  so  schreibt  sich  Gl.  :34r  auch 

^^  =  c  logn.  ^  ^^\^ 

und  statt  Gl.  ,342)  folgt: 

A  ^  =  c   2\  -  T,)  -  c  1\  logn.  |J  +  Ä  '^'  —^'        34:») 

Wollte  man  sich  erlauben,  hier  das  letzte  Glied  noeh  za 
vernachlässigen,  was  ich  aber  im  Allgemeinen  nicht  fttr 
statthaft  halte 9  so  wlirde  man  erhalten: 

g  =  ^[T,-r,-r,iogn4;] 

Den  Ausdruck  rechts  hat  aber  schon  Rankine  aufgestellt*;; 
nur  legt  er  ihm  eine  andere  Bedeutung  unter  and  behandelt  das 
Problem  nicht  als  Ausflussproblem ;  Rank  ine  sagt  nämlich^  dass 
der  Ausdruck  auf  der  rechten  Seite  dieser  Gleichnng  die  Arbeit 
darstelle ,  welche  frei  wird ,  wenn  ein  Kilogr.  Wasser  anfer  den 
der  Temperatur  Ti  entsprechenden  Druck  plOtdicb  dem  gigring"! 
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der  Temperatur  T2  entsprechenden  Druck  ausgesetzt  wird.  Meine 
Untersuchungen  zeigen  jetzt,  dass  diese  Formel  eine  weit  allge- 
meinere Bedeutung  hat  und  dass  die  Rankine' sehe  Formel  nur 

näherungsweise  richtig  ist;  im  Allgemeinen  ist  das  Glied  A-- — ^ - 

y 

der  Gleichung  nicht  so  klein,  dass  es  ohne  Weiteres  weggelassen 
werden  dürfte,  wie  es  von  Rankine  geschehen  ist.J 

Nehme  ich  endlich  noch  an,  dass  der  Ausflugs  des  heissen 
Wassers  bei  sehr  geringer  Druck-  und  Teniperaturdifferenz  erfolgt, 
so  lässt  sich,  wie  schon  oben  geschehen  ist, 

h^gn.    rp  =  —  rr 
setzen  und  dann  erhält  man  statt  Gl.    345;  ganz  einfach . 

d.  h.  die  gewöhnliche  Formel,  die  in  jedem  Handbuch  der  Hydraulik 
fUr  den  Ausfluss  des  Wassers  aus  Gefässmündungen  aufgestellt  wird. 
In  dieser  Gleichung  bedeutet  aber,  wie  in  allen  obigen  For- 
meln. y>i  der  Druck  im  Ausflussgefäss  im  Niveau  der  Mündung. 
Steht  der  Wasserspiegel  um  h  über  der  Mündung  und  ist  pi  der 
Druck  des  Dampfes  auf  den  Wasserspiegel,  so  hätte  man  in  alten 
vorstehenden  Formeln 

Ä  +  £l  statt  -^''- 

y  y 

zu  substituiren. 

Schliesslich  möchte  ich  nochmals  hervorheben ,  dass  die  bei 
diesen  beiden  Problemen  \  benutzten  Gleichungen  ausdrücklich 
unter  der  Voraussetzung  entwickelt  wurden,  dass  der  im  Ausfluss- 
gefässe  nach  der  Mündung  hinströmenden  *  Masse  von  aussen  her 
Wärme  weder  zugeführt  noch  entzogen  wird ,  ein  Fall ,  mit  dem 
man  es  in  der|IVaxis  wohl  [allein  nur  'zu  [thun  hat.  Ich  hätte 
aber  auch  andere  Voraussetzungen  machen  können;  die  nächst- 
liegende wäre  z.  B.  die,  dass  die  Bpecifische  Dampfmenge  x^  der 
naeh  der  Mttndniig  strOmenden  MiBchnng  constant  erhalten  wer- 
den soll.  Wir  hätten  dann  in  den  beiden  Grandgleichangen  (332) 
und  (333]  S.  410  ein&oh  xx=z^  =  x  zn  setzen.  Die  Gl.  (333 
lehrt  daiuii  daM  nnter  dieser  YrnwnssetKang  eine  Mittheilnng  oder 
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eine  Entziehung  von  Wärme  je  nach  dem  anfanglichen  Werthe  r, 
erforderlich  wird. 

Nehme  ich  z.  B.  an,  es  soll  durch  ein  Rohr  aus  dem  Wasser- 
raume  eines  geheizten  Dampfkessels  nur  Wasser  (ohne  Dampf)  aus- 
strömen, so  wäre  in  die  bezeichneten  Gleichungen  a?,  =  ar  =  :r2  =  o 
zu  setzen.     Man  erhält  dann  aus  61.  (333) 

dQ  =  dq 
oder  durch  Integration 

Das  wäre  die  Wärmemenge,  die  jeder  Gewichtseinheit  Wasser 
während  ihres  Hinströmens  nach  der  Mündung  entzogen  werden 
müsste,  damit  kein  Verdampfen  erfolgt. 

Die  Gl.  (332)  ergiebt  femer. hier: 

A  j-=Q  +  q^^q^  +  Aa[pi—  pr 
oder  wenn  man  den  Werth  von  Q  einsetzt 

Es  erscheint  also,  wie  das  zu  erwarten  war,  die  gewöhnliche 
Formel,  die  wir  anwenden,  wenn  das  Wasser  ohne  Aenderung 
des  Aggregatzustandes  durch  eine  Mündung  ausfliesst*). 

•  An  die  Untersuchungen  über  den  Ausfluss  der  Dampf-  und  Fltissigkeits- 
raischungen  würden  sich  naturgemäss  ähnliche  Untersuchungen  anschliessen 
lassen  wie  auf  S.  173  bei  Behandlung  der  permanenten  Gase;  es  liesse  sich 
das  Ueberströmen  der  Dampf-  und  Flüssigkeitsmischungen  aus  einem  Ge- 
fässe  in  ein  anderes  unter  der  Voraussetzung  betrachten,  dass  das  Gefass- 
volumen  constant  erhalten  wird.  Das  Problem  ist  aber  von  keinem  technischen 
Werthe  und  führt  auch  sgnst  nicht  auf  Resultate,  die  neue  Aufschlüsse  über 
das  Verhalten  der  Dämpfe  geben.  Ich  begnüge  mich  daher;  auf  die  Abhand- 
lung Bau  seh  inger's  »Ueber  das  Ausströmen  des  Wasserdampfes  aus  einenf 
Gefasse  und  sein  Einströmen  in  ein  solches«  in  Schlörailch,  Zeitschrift  der 
Mathem.  und  Physik.  8.  Jahrgang  1S63,  Heft  6,  hinzuweisen.  Diese  Abhand- 
lung enthält  übrigens  dieselben  Formeln  für  die  Ausflussgeschwindigkeit  der 
Dämpfe,  die  ich  schon  vor  Bausch inger  im  »Locomotivenblasrohr«  ent- 
wickelt und  benutzt  habe. 
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B.  Nene  Theorie  der  Dampfmaschinen, 

Vorbemerkungen. 

Die  Aufgabe  der  theoretischen  Maschinenlehre  bei  Behand- 
lung und  Untersuchung  der  Kraft-  oder  Umtriebsmaschinen  be- 
steht darin^  nachzuweisen ,  welche  Wirkung  durch  eine  bestimmte 
Kraft  den  Naturgesetzen  zu  Folge  an  einer  Maschine  von  ge- 
gebener Anordnung  erzielt  werden  kann  und  anzugeben,  welche 
Bedingungen  in  der  allgemeinen  Kraftübertragung,  der  Anordnung 
und  dem  Gange  der  Maschine  erfüllt  werden  müssen,  damit  von 
der  im  Motor  zur  Disposition  gestellten  mechanischen  Arbeit  der 
grösstmögliche  Theil  von  der  Kraftmaschine  auf  die  Transmission 
tibertragen  werde.  Erst  in  zweiter  Linie  fordert  der  praktische 
Maschinenbau  möglichst  einfache  und  zuverlässige  Formeln,  nach 
denen  flir  eine  neu  zu  erbauende  Maschine  die  Hauptdimensionen 
berechnet  werden  können,  der  Art.  dass  man  erwarten  kann,  es 
werde  die  Maschine  schliesslich  bei  der  Ingangsetzung  wirklich 
die  geforderte  Leistung  und  zwar  unter  bester  Ausnutzung  der 
disponiblen  Arbeit  geben. 

In  erster  Linie  fordert  die  Praxis  von  der  Theorie  die 
Aufstellung  von  Regeln  und  Grundsätzen,  nach  denen  beim 
Baue  und  der  Anordnung  der  Kraftmaschinen  verfahren  werden 
soll;  man  verlangt  zu  wissen,  ob  auch  im  Allgemeinen  die  Art 
und  Weise  der  Benutzung  des  Motors .  der  ganze  Prozess  sach- 
genülss  ist ,  ob  es  nicht  noch  andre  und  bessere  Methoden  in  der 
Verwerthung  der  im  Motor  gegebenen  Arbeit  giebt:  man  fragt, 
welchen  Einfluss  jeder  einzelne  Theil  der  Maschine  auf  ihren 
*  Effect  hat :  welche  Theile  den  grössern  Einfluss  auf  die  Effect- 
verhältnisse  der  Maschine  ausüben  und  welche  Aenderungen  an 
der  Maschine  und  an  einzelnen  Theilen  dei'selben  anzubringen 
»ind.  damit  wirkliche 4  Verbesserungen  in  den  Leistungsverhält- 
nissen  der  Maschine  erzielt  werden 

Die  Lösung  der  so  allgemein  gestellten  Aufgabe  geschieht 
nun  oflFenbar  bei  allen  Kraftmaschinen  am  richtigsten  auf  dem 
Wege,  der  von  unsern  hervorragendsten  Mechanikern  Poncelet, 
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Uedtcnbiiehcr,  Weisbach,  Combes  n.  A.  bei  den  theo- 
retischen Untersnchiingen  der  Wasserräder  und  Turbinen  eing^ 
schlagen  worden  ist. 

Man  bestimmt  zunächst  die  ^»disponible  Arbeitu,  d.  h.  die 
mechanische  Arbeit,  welche  uns  in  der  Zeiteinheit,  in  der  Sekunde 
im  Motor  zur  Verwerthung  mittelst  der  Kraftmaschine  zur  Ver- 
fügung gestellt  ist ;  stellt  sich  dann  vor^  die  Maschine  sei  in  ge- 
wisser, der  gebräuchlichen  Ausführung  vorhanden  nnd  berechBet 
die  »effective  Arbeit»,  d.  h.  die  Arbeit,  welche  sie  in  der  Sekunde 
auf  die  Transmission  Überträgt. 

Die  Berechnung  der  effectiven  Arbeit,  die  wir  mit  L  be- 
zeichnen wollen,  wenn  sie  in  Meterkilogrammen  gegeben  ist 
geschieht  in  der  Weise,  dass  man  die  einzelnen  Arbeitsverimte 
Li ,  /^2,  7>:t  u.  s.  w. ,  die  in  gleicher  Zeit  in  der  Maschine  statt- 
finden, ermittelt  und  ihre  Summe  von  der  disponibeln  Arbeit,  & 
mit  Lm  bezeichnet  werden  mag,  snbtrahirt;  man  erhält  dann: 

Dividirt  man  auf  beiden  Seiten  mit  Lm  und  bezeichnet  mn 
das  VcrhältnisR  L :  Lm  mit  r] ,  welcher  Werth  den  »Wirkungsgndi 
der  Maschine  darstellt,  so  ergiebt  sich: 

Die  einzelnen  Quotienten  innerhalb  der  Klammer  nenne  ick 
die  »Eftectverluste«.     Man  erhält  sonach  den  Wirkungsgrad  einer 
Kraftmaschine,  wenn  man  von  Eins  die  Summe  der  EfTectverloste 
snbtrahirt.     Je  mehr   sich  dann  der  Wirkungsgrad  i}   der  Eiobcit 
nähert,   um  so  besser  ist  die  Maschine.     Auf  diese  Weise  erhält 
man   dann  in  dem  Werthe  r^   ein   Maass  iWr  die    Güte  und  den 
Werth  der  Maschine,   während  gleichzeitig  die  analytischen  Aus- 
drücke,  die  man  für  die  einzelnen  Effect\'erlu8te  aufstellt,  der 
Discussion  unterworfen  werden  können ;   die  Formeln   leiten  uns 
dann  auf  den  Weg  der  möglichen  Verbesserungen   und  auf  Con- 
strnktionsregeln  und  der  Vergleich  der  Werthe  der  Effectverlnste 
unter  sich  führt  auf  diejenigen ,  welche  auf  das  Herabziehen  de* 
Wirkungsgrades  den  meisten  Einfluss  üben  nnd    die  daher  auch 
zuerst  ins  Auge  zu  fassen  und  zum  Anhalten  zu   nehmen  sind, 
wenn    die  Praxis  von  der  Theorie   erfahren  soll ,    auf  welcbem 
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Wege  wohl  zunächst  Verbesserungen  in  der  Anordnung  der  Ma- 
schine zu  erwarten  sind. 

Der  hier  angedeutete  Weg,  der  wohl  als  der  einzig  rationelle 
bezeichnet  werden  niuss.  ist  es  denn  auch,  der  mit  schönem  Er- 
folge in  der  Theorie  der  hydraulischen  Motoren,  speziell  der 
Turbinen  verfolgt  worden  ist ,  leider  aber  auch  bis  jetzt  nur  bei 
dieser  Art  Kraftmaschinen  verfolgt  werden  konnte.  Bei  den 
Maschinen,  die  die  Wärme  als  Motor  verwerthen,  wie  bei  den 
wichtigsten  Maschinen  der  Neuzeit,  den  Dampfmaschinen,  ist  man 
bei  den  theoretischen  Untersuchungen  in  ganz  anderer  Weise 
vorgegangen  und  zwar  aus  dem  einfachen  Grunde,  weil  man  un- 
sicher war,  wie  die  disponible  Arbeit  der  Dampfmaschinen  zu 
bestimmen  sei;  ich  werde  aber  in  der  Folge  zeigen,  dass  diese 
Bestimmung  sehr  leicht  ist,  wenn  man  die  Grundsätze  der 
mechanischen  Wärmetheorie  zum  Ausgangspunkte  nimmt,  und 
dass  es  keinerlei  Schwierigkeiten  unterliegt,  eine  Dampfmaschine 
ganz  genau  in  derselben  Weise  zu  berechnen,  und  bei  Aufstel- 
lung einer  Theorie  derselben  in  der  gleichen  Weise  vorzugehen, 
wie  das  vorhin  angedeutet  wurde  und  wie  das  bis  jetzt  nur  bei 
den  hydraulischen  Umtriebsmaschinen  geschehen  ist.  Ich  werde 
zeigen,  dass  man  auch  bei  Dampfmaschinen  den  Wirkungsgrad  rj 
nach  Gl.  lUG)  berechnen  kann,  weil  es  keinen  Schwierigkeiten 
unterliegt,  die  einzelnen  Effectverluste ,  wenigstens  diejenigen, 
welche  auf  den  Wirkungsgrad  von  vorwaltendem  Einfluss  sind, 
zu  bestimmen  und  durch  analytische  Ausdrücke  fest  zu  stellen. 

Bis  jetzt  bestand  das  Hauptergebniss  der  verschiedenen 
üampfmaschinentheorien  eigentlich  nur  in  einer  Gleichung  ftir  die 
effective  Arbeit  L  der  Maschine,  die  man  dann  theils  zur  Be- 
rechnung der  Dimensionen  neu  zu  erbauender  Maschinen,  theils 
zu  näherer  Beurtheilung  über  den  Einfluss  einzelner  Grössen  auf 
den  Werth  dieser  Arbeit  L  benutzte. 

Den  wahren  Wirkungsgrad  und  die  Effectverluste 
in  dem  oben  gegebenen  Sinne  hat  man  nicht  bestimmt,  weil  man 
keine  Formel  zur  Berechnung  der  disponibeln  Leistung  bcsass, 
zur  Bestimmung  derjenigen  Arbeit,  die  uns  im  Dampfe  von  ge- 
wissem Drucke  wirklich  zur  Verfttgung  steht  und  die  zu  ge- 
winnen wäre,  wenn  die  Dampfmaschine  eine  vollkommene  Ma- 
schine wäre,  an  welcher  keinerlei  Verluste  stattfinden  würden. 
Daher   fehlte  auch    bis  jetzt  jeder  Anhaltspunkt  zum  Yer- 
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gleich  der  Leistungsrsiliigkcit  der  Dain])tinaschinen  mit  deijemgen 
anderer  Maschinen  und  man  wnsste  nicht  einmal  mit  Bestimmt- 
heit anzuge])en.  oh  die  Art  und  AVcise  der  Benutzung  de«  Dampfes 
l)ei  Dampfmaschinen  in  prinzi])iell  richtiger  Weise  geschieht. 

Man  hat  zwar  hier  und  da  den  Wirkungsgrad  einer  Dampf- 
maschine berechnet,  indem  man  sonderbarer  Weise  die  AiW 
der  Maschine,  die  durch  Ikems-  oder  Indicatorvereuche  ermittck 
war,  durch  den  berechneten  Werth  L  der  effectiven  AAdt 
dindirte:  der  erhaltene  Werth  hat  aber  natürlich  gar  keine 
weitere  Bedeutung  und  kann  am  wenigsten  als  Maflss  fttr  die 
Gtlte  der  Maschine  angesehen  werden.  Hierzu  kam  aber  nocb. 
•worauf  in  dieser  Schrift  schon  mehrfach  hingewiesen  wurde,  da» 
man  selbst  bei  Aufstellung  der  Gleichung  fttr  die  effective  Arbeit 
7>  einer  Dampfmaschine ,  besonders  bei  Berechnung  der  Expao- 
sionsarbeit  des  Dampfes  von  Voraussetzungen  ausging,  welcfce 
die  mechanische  WUrmetheorie  als  unhaltbar  nachgewiesen  bat: 
es  erscheint  daher  an  der  Zeit,  die  oben  vorgetragenen  Lehm 
bei  ßeurtheilung  der  wichtigsten  aller  Maschinen  in  Anwendoog 
zu  ))ringen.  und  eine  Theorie  der  Dampfmaschinen  aufzustellen, 
die  den  Anforderungen  der  neuen  Wilnnelehre  und  denen  der 
mechanischen  Technik  gleichzeitig  entspricht. 

Es  ist  zwar  das  Folgende  nicht  der  erste  Versuch,  die  Sitze 
der  niechanisclicn  WUrmetheorie  in  der  angezeigten  Richtung  h 
verwerthen.  doch  geschah  es  von  Andern  bis  jetzt  in  anderer 
Weise.  Am 'ausführlichsten  ist  Clausius  "  auf  die  Sache  ein- 
gegangen .  begnltgt  sich  aber  auch  nur  mit  der  Aufstellung  einer 
allgemeinen  Gleichung  fltr  die  effective  Arbeit  7>.  vergleicht  die 
Ergebnisse  dieser  Formel  mit  denen  der  Gleichungen  von  Pam- 
boul*  und  schliesst  aus  ihr  auf  das  Verhalten  des  Dampfes  in 
Cylinder.  Die  Hauptfrage  nach  der  disi>onibeln  Arbeit  der  Dampf- 
maschinen und  nach  den  EflFectverlusten  behandelt  Clausin* 
nicht :  in  dessen  Abhandlung  findet  die  Dampfmaschine  überhaupt 
mehr  eine  Reurthcilung  vom  ])hysikalischen ,  als  vom  mechaniscb 
technischen  Standi)unkte  aus,  die  entwickelten  Formeln  sind  aneb 
So  complicirt.  dass  sie  bis  jetzt  schwerlich  Ver^vendung  bei  Bc- 
nrthcilung  einer  bestehenden  Maschine  gefunden    haben  werden. 


**;  Clausius,   Abhandlungen.  V.    Ueber  die  Anwendung  der  mechani- 
sclien  Wärmetheorie  auf  die  Dampfmaschine. 
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noch  weniger  bei  Berechnung  neu  zu  erbauender  Maschinen  be- 
nutzt werden  können. 

leb  werde  bei  meinen  folgenden  Untersuchungen  so  weit 
gehen,  als  es  der  Zweck  der  vorliegenden  Schrift  irgend  erlaubt ; 
erschöpfen  lässt  sich  der  Gegenstand  hier  nicht,  es  muss  mir 
genügen,  nur  die  Hauptfragen  zu  erledigen  und  Nebenfragen, 
besonders  solche ,  die  sich  auf  die  Art  und  Weise  beziehen ,  wie 
man  auf  Grund  der  schon  ausgeführten  und  noch  anzustellenden 
Versnobe  gewisse  Constanten  der  Formeln  ermitteln  kann,  nur 
zu  berühren. 


Von  der  dlsponibeln  Arbeit  der  Dampfinaschinen. 


Fig.  43. 


Bei  Aufstellung  der  Glei- 
chung, nach  welcher  die  dis- 
ponible Arbeit  einer  Dampf- 
maschine berechnet  werden 
soll,  kann  man  drei  verschie- 
deneAusgangspunkte  wählen, 
and  erhält  daher  auch  drei 
verschiedene  Formeln,  die  ich 
simmtlich  entwickeln  werde, 
htaptsächlich  aber  nur,  um 
za  zeigen,  dass  nur  eine 
der  drei  Formeln  vom  tech- 
nischen Standpunkte  aus  zur 
.Anwendung  empfohlen  wer- 
den kann  und  dass  die  andern  beiden  Formeln,  von  denen  die 
efaie  auch  neu  ist,  die  andere  aber  im  Grunde  genommen  schon 
ron  Clapeyron  zu  gleichem  Zwecke  angegeben  wurde,  von  der 
Technik  nicht  angenommen  werden  können^  aus  Grlinden,  die 
aneh  dargelegt  werden  sollen. 

Entwicklung  der  ersten  Formel. 

Die  Entwicklung  der  ersten  Gleichung  zur  Bestimmung  der 
disponibeln  Arbeit  führt  uns  gleichzeitig  auf  die  Anordnung  einer 
theoretisch  vollkommenen  Dampfmaschine  und  der  Vergleich  einer 
solchen  Maschine  mit  den  Dampfmaschinen,  wie  sie  wirklich  aus- 
geführt werden,   wird  uns  dann   lehren,   ob  wir  in  Wirklichkeit 
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die    nn»   im  Dampfe    zur  YerfÜ^mig  gestellte   Arbeit    prinzipidl 
richtig  verwerthen. 

Man  denke  sich  den  mit  einem  Kolben  K  versehenen  Dampf- 
cvlinder  C  Der  Kaum  links  vom  Kolben,  wenn  derselbe  am 
Hubende  steht,  sei  mit  3/Kilogr.  Wasser*  von  der  Temperatur /^ 
oder  der  absoluten  Temperatur  T-i  gefüllt  und  gleichzeitig  werde, 
um  zunächst  die  Dampfbildung  zu  verhindern,  der  Kolben  von 
aussen  pro  Flächeneinheit  mit  p^,  belastet.  Der  Druck  p^  ist  d^ 
der  Temperatur  t^  entsprechende  Dampfdrack. 

Es  soll  nun  ein  Kreisprozess  von  folgender  Art  ausgefthrt 
werden. 

Es  soll  dem  Wasser  zunächst  von  aussen  Wärme  zugeführt 
werden,  und  der  Kolben  unter  constantem  äassem  Dmeke  />;. 
zurückweichen.  Dabei  bleibt  bekanntlich  die  Temperatur  T^  con- 
stant,  weil  das  Wasser  unter  constantem  Drucke  in  Dampf  ttber- 
geht.  Ist  das  Volumen  1\  geworden,  so  soll  die  spezifische 
Dampfmenge  :t.i  betragen,  es  sind  also  bis  dahin  Mx^  Kilogr 
Dampf  gebildet  worden ,  und  der  Rest  der  Masse  M  \  —  jt;  ist 
im  tropfbaren  Zustande  vorhanden.  Die  Wärmemenge,  welebe 
zuzuführen  war.  sei  Q  und  findet  sich  nach  den  früher  gegebe- 
nen Formeln: 

Legen  wir  nun  durch  die  Punkte  o  und  .r^  (Fig.  43;  zwei 
adiabatische  Curven  AA  und  lassen  wir  jetzt  die  Masse  ohoe 
Mittheiluug  und  Entziehung  von  Wärme  expandiren.  bis  das  Vo- 
lumen auf  1^  gewachsen  und  der  Druck  auf  />,  herabgegangeo 
ist.  so  findet  sich  die  spezifische  Dampfmenge  x.^  für  das  Ende 
der  Expansion  nach  Gl.  (243)  S.  322  aus  der  Formel: 

V  +h=4r-+  H  •;34!> 

Es  soll  nun  die  Masse  bei  constantem  Drucke  />|   comprirairt 


*.  Die  Gleichungen,  welche  im  Folgenden  entwickelt  werden,  gelten  für 
jode  Flüssigkeit  und  ihren  Dampf;  es  soll  aber  in  der  Folge  das  Wurt 
Wasser  in  dem  allgemeinen  Sinne  genommen  werden,  wie  es  in  der  Hydro- 
mechanik Gebraucli  ist.  Bei  speziellen  Anwendungen  der  Formeln  sind  aWr 
natürlich  die  der  Flüssigkeit  und  ihrem  Damjjfe  entsprechenden  speziellen 
Versuchswerthe  zu  benutzen. 
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werden,  so  weit  bis  die  Druckeurve;  die  hier  eine  gerade  Linie 
parallel  der  Äbscissenaxe  ist,  die  erste  durch  o  gehende  adia* 
batische  Curve  im  Pankte  x^  schneidet.  Ist  die  spezifische  Dampf- 
menge in  diesem  Augenblicke  x^,  so  gilt  für  diese  adiabatische 
Carve,  weil  im  Punkte  o  die  spezifische  Dampfmenge  Null  ist 
auch  die  Beziehung 

'^P  +  ^1  =  ^-i  (349, 

Auf  dem  ganzen  Wege  der  Compression  blieb  aber  die  Tem- 
peratur Ti  constant  und  daher  findet  sich  die  Wärmemenge  Qi, 
die  hierbei  abzuführen  war 

Öl  =  J^In  {^3  —  ^4) 

oder  wenn  man  durch  vorstehende  beiden  Gleichungen  durch 
Sabtraction  die  Differenz  Vi  (ar^  —  x^)  bestimmt : 

Q,=Mr^x.,^-  (350) 

Drücken  wir  endlich   die  MisQhung  nach  der  adiabatischen 

"Curve  x^oA  zusammen,  bis  der  Anfangszustand  wieder  erreicht, 

also  wieder  aller  Dampf  in  Wasser  von  der  Temperatur  T2  unter 

dem  Drucke  p2  verwandelt  ist ,  so  ist  der  Kreisprozess  vollendet, 

und  kann  jetzt  in  gleicher  Wei&e  wiederholt  werden. 

Die  Arbeit  Z,  die  dabei  gewonnen  wurde,  wird  durch  die 
Fläche  ox^x-^x^  (Fig.  43)  dargestellt,  eine  Fläche,  deren  Umriss 
nichts  anders  als  die  dieser  Dampfmaschine  entsprechende  Indi- 
katorcurve  ist.  Da  bei  diesem  Prozesse  die  Wärmemenge  Q  zu- 
nnd  die  Wärmemenge.  Qi  abgeleitet  wurde ,  so  ist  Q  —  Q^  die 
verschwundene  Wärme  und  wir  haben  nach  den  Grundsätzen  der 
mechanischen  Wärmetheorie  zwischen  dieser  und  der  gewonnenen 
Arbeit  die  Gleichung 

und  w^nn  wir  hier  Gl.  (347y  und  (350)  benutzen: 

L  =  ^^  J,-T,,  (351) 

oder  auch : 

2-  =  j|r  ['i\ -Ti]  l352) 
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uud  das  i^t  dieselbe  GleiehuDg,  die  wir  früher  S.  229  allgemein 
fltr  die  disponible  Arbeit  der  ealorisehen  Maschinen  gefunden 
haben  und  fUr  welche  dieselben  Erläatemngen  gelten,  wekhe 
auf  ►S.  238  u.  f.  gegeben  wurden. 

Denken  wir  un»,  der  der  Temperatur  T^  entsprechende  Dmek 
fh  sei  der  höchste,  der  bei  der  Berechnung  der  Dimensionen  der 
Maschine  zu  Grunde  gelegt  wurde  und  der  der  Temperatur  Tj 
entsprechende  Druck  pi  sei  der  geringste,  den  man  bei  der 
Coinpression  unter  constantem  Drucke,  bei  der  Abkttblnng,  er- 
reichen kann,  so  stellt,  da  wir  auch  die  Verdampfung  nnter  eon- 
stantcm  Drucke  />2  stattfinden  Hessen,  auch  L  nach  Gl.  ;352. 
das  Maximum  der  Arbeit  dar,  das  wir  bei  dieser 
Dampfmaschine  tibcrhaupt  gewinnen  können.  Denn 
ist  pi  Überhaupt  der  möglichst  grösste  und  pi  der  möglichst 
kleinste  Druck,  der  vermöge  der  ganzen  Anordnung  der  Maschine 
und  mit  Rücksicht  auf  die  Hülfsmittel  zur  Abkühlung  bei  dieser 
Maschine  im  Laufe  des  Kreisprozesses  erreicht  werden  kann,  so 
muss  offenbar,  wie  es  im  obigen  Prozesse  angenommen  wurde, 
die  Verdampfung  auf  dem  Wege  oxi  (Fig.  43)  bei  constantem 
höchsten  Drucke  p^  constanter  Temperatur  T^]  und  die  Com- 
pression  auf  dem  Wege  jtj^x^  bei  constantem  niedrigsten 
Drucke  px  }m  constanter  Temperatur  T^]  stattfinden.  Wäre  der 
Druck  bei  der  Verdampfung  zum  Theil  kleiner  als  p2  und  bei 
*  der  Compression  zum  Theil  grösser  als  px ,  so  würde  dadurch, 
wie  das  leicht  zu  erkennen  ist  und  wie  ich  das  schon  bei  den 
ealorisehen  Maschinen  nachgewiesen  habe»  die  Arbeit  kleiner  sein. 
Wir  haben  dort  schon  gefunden,  dass  für  das  Maximum  der 
Arbeit  die  Curven  ox,  und  x-^x^  (Fig.  43)  ijsothermische  Cunren 
sein  müssen,  wie  das  hier  der  Fall  ist»  da  bei  Dampf-  und 
Flüssigkeitsmischungen  die  Curven  für  constanten  Druck  nnd  die 
für  constaiite  Temperatur  identisch  sind. 

Aus  Allem  folgt,  dass  die  bei  der  vorstehenden  Betrachtung 
zu  Grunde  gelegte  Dampfmaschine  eine  vollkommne  ist  und 
dass,  wenn  die  wirklich  ausgeführten  Dampfmaschinen«  den 
Kreisprozess  genau  in  der  angegebenen  Weise  ausführen  würden, 
theoretisch  genonmien  an  unsem  Dampfmaschinen  nichts  auszu- 
setzen wäre.  Das  ist  jedoch  nicht  der  Fall,  der  Kreisprozess 
der  wirklichen  Dampfmaschine  ist,  wie  sich  später  zeigen  wird, 
etwas  verschieden  von  dem  Obigen,  also  kein  vollkommener 
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und  daher  können  wir  anch  an  unsern  Dampfmascliinen  ^  selbst 
abgesehen  von  allen  schädlichen  Widerständen  ans  einer  gege- 
benen Wärmemenge  Q  nicht  das  Maximnm  gewinnen.  Je  mehr 
aber  die  Arbeit  einer  ausgeftthrten  Dampfmaschine  der  Maximal- 
arbeit näher  kommt,  nm  so  besser  ist  sie,  ich  betrachte  daher 
die  Arbeit  L  nach  Gl.  '352;  als  die  disponible  Arbeit  einer 
Dampfmaschine,  indem  ich  einfach  die  Arbeit  der  wirklichen  Ma- 
schine mit  derjenigen  einer  vollkommenen  Maschine  vergleiche, 
welche  in  gleicher  Zeit  dieselbe  Wärmemenge  erfordert  und  welche 
ihren  Kreisprozess  zwischen  den  gleichen  Grenzpressungen  p^  und 
Pi  oder  was  dasselbe  ist,  zwischen  den  gleichen  Grenztempera- 
taren 72  ^^^  Tx  ausfuhrt.  Die  Temperaturdifferenz  T,  —  T^  ist 
fhr  diese  Dampfmaschine  das  disponible  Temperatur-  Gefälle 
und  Q'.ATi  das  auf  der  Höhe  Ti  zur  Disposition  stehende  Wärme- 
gewicht ,  das  man  um  das  Gefälle  Ti  —  T^  arbeitsverrichteud 
niedersinken  lässt. 

Die  >virkliche  Dampfmaschine  ist  deshalb  keine  vollkoumiene 
Maschine,  weil  wir  nicht  im  Stande  sind  und  nie  im  Stande 
sein  werden) ,  die  vier  Theile  des  oben  in  Fig.  43  angegebenen 
Kreisprozesses  in  ein  und  demselben  Räume,  im  Dampfcylinder 
selbst  vorzunehmen,  wir  müssen  bei  der  wirklichen  Durchführung 
des  Prozesses  den  vermittelnden  Körper,  die  Dampf-  und  Flüssig- 
keitsmischung aus  einem  Räume  nach  dem  andern  schieben.  In 
einem  Räume  'dem  Dampfkessel  findet  die  Mittheilung  von 
Wärme  statt;  von  dort  aus  führen  wir  die  Mischung  in  den 
Dampfcylinder,  wo  sie  sich  erst  unter  constantem  Drucke  Raum 
macht  und  dann  expandirt:  die  Wärmeentziehung  findet,  wenn 
wir  zunächst  nur  eine  Dampfmaschine  mit  Condensation  im  Auge 
behalten,  im  Condensator  statt  und  der  letzte  Theil  unseres  Pro- 
zesses, Compression  nach  der  adiabatischen  Curve  bis  die  Mi- 
schung wieder  ganz  in  Wasser  übergeführt  ist,  fehlt  bei  unsern 
Dampfmaschinen  gänzlich  und  wird  durch  eine  andere  Ueber- 
führungsart  ersetzt.  In  dem  zuletzt  Erwähnten  liegt  eben,  wie 
das  später  gründlich  erläutert  werden  soll,  die  Unvollkommenheit 
des  Kreisprozesses  der  wirklichen  Dampfmaschinen. 

Der  Umstand,  dass  wir  nicht  den  ganzen  Prozess  in  einem 
und  demselben  Räume  vornehmen  können  "^i,  hat  zur  Folge,  dass 


*-  Die  erste  Dampfmaschine,  die  Pepin  erbaute,  war  merkwürdiger 
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die  w-irklichen  Dampfmaschinen  voluminöser  aasfallen,  als  eine 
vollkommene  Maschine  sein  würde.  Diesen  Fehler  theilt  aber 
die  Dampfmaschine  mit  den  Luftexpansionsmaschinen.  Anch  bei 
den  calorischen  Maschinen  können  nicht  alle  einzelnen  Opera- 
tionen des  Kreisprozesses  im  gleichen  Räume  erfolgen,  wir  miLBsen 
auch  dort  das  arbeitende  Luftquantum  in  verschiedeneb 
Räumen  erhitzen  und  abkühlen,  expandiren  lassen  und  eom- 
primiren;  darin  ist  eben  auch  der  Uebelstand  begründet,  diu 
die  calorischen  Maschinen  verhältnissmässig  grossen  Baum  ein- 
nehmen. Sie  stehen  in  dieser  Beziehung  aber  doch  nicht  so 
weit  hinter  den  Dampfmaschinen  zurück,  wie  es  gewöhnlich  dar- 
^^estellt  wird,  weil  man  beim  Vergleiche  bei  der  Dampfmaschine 
immer  nur  die  eigentliche  Maschine  ohne  ihren  Kessel  be- 
trachtet. Wenn  man  aber  gerecht  sein  will,  muss  man  bdni 
Vergleich  den  ganzen  Kauminhalt,  welchen  die  Kesselanlage  er- 
fordert, mit  in  Betracht  ziehen. 

Die  Formel  (352)  ist  es  also,  die  ich  künftig  zur  Berechnung 
der  disponibeln  Arbeit  einer  Dampfmaschine  verwenden  werde, 
beziehe  ich  die  Arbeit  L  auf  die  Sekunde,  so  bedeutet  Q  die 
Wärmemenge ,  welche  der  Maschine  in  jeder  Sekunde  im  Kessel 
zugeführt  werden  muss ;  T^  ist  die  höchste  (absolute)  Temperatur, 
die  im  Prozesse  vorkommt,  d.  h.  die  Temperatur  des 
Dampfes  im  Kessel  und  T,  ist  die  tiefste  Temperatur,  d.h. 
die  Temperatur  im  Condensator,  wenn  die  Maschine  überhaupt 
mit  Condensation  arbeitet;  ist  die  Maschine  eine  ohne  Condeu- 
sation,  so  ist  die  Temperatur  T^  die  Temperatur  des  gesättigten 
Dampfes  von  einer  Atmosphäre  Druck,  also  ist  bei  Wasserdampf 
t^  =  100^  und  2\  =3730. 

Wir  können  nämlich,  wie  es  zwar  ohne  Weiteres  klar  ist. 
wie  es  aber  später  noch  weiter  erläutert  werden  soll,  eine 
Dampfmaschine  ohne  Condensation,  wie  eine  solche  mit  Conden- 
sation betrachten,  bei  der  aber  die  Temperatur  im  Condensator 
zu  100"  und  der  Druck  daselbst  zu  1  Atmosphäre  anzunehmen 
ist    (bei  Maschinen,  die  mit  Wasserdampf  arbeiten) . 

Sind  sonach  die  Werthe  Q,  Ti  und  jT^  gegeben,  so  lässt  sich 


Weise  im  Grunde  genommen  dem  Prinzip  nu^h  eine  vollkommene  Maschine . 
denn  Pap  in  hatte  die  Absicht,  die  einzelnen  Operationen  eines  Kreispro- 
zesses im  gleichen  Räume,  im  Dampfcylinder  voi-zunehmen. 
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leicht  für  die  betreffende  Dampfmaschine  die  disponible  Arbeit  L 
nach  Gl.  ^352^  berechnen;  die  Temperaturen  1\  und  T^  sind  ge- 
wöhnlich direct  gegeben :  nicht  so  ist  es  mit  der  Wärmemenge  Q ; 
diese  ist  erst  fUr  die  betreffende  Maschine  besonders  zu  ermitteln, 
bei  einer  vollkommenen  Dampfmaschine  beträgt  [sie  nach  Gl. 
(347  Q  =  Mx^iu:  bei  einer  gewöhnlichen  Dampfmaschine  wer- 
den ^vir  aber  in  der  Folge  einen  andern .  jedoch  ebenfalls  ein- 
fachen Ausdruck  fllr  Q  gewinnen^  nach  welchem  sich  ebenso 
leicht  diese  Wärmemenge  bestimmt.  Es  wird  sich  dort  aber,  wie 
fichon  er>vähnt  werden  mag,  für  Q  unter  sonst  gleichen  Umstän- 
den jederzeit  ein  Werth  ergeben,  der  grösser  ist,  als  der  der 
Tollkommenen  Maschine. 

Wir  wollen  nun  zunächst  die  Voraussetzung  machen,  es  sei 
wirklich  möglich,  eine  vollkommene  Dampfmaschine  auszuführen 
und  fragen,  welche  Dampfmenge  und  welche  Wärmemenge  ge- 
wissen Leistungen  entspricht. 

In  Gl.  (351;  nämlich 

bedeutet  Mx^  das  Gewicht  des  Dampfes  für  den  einen  Prozess; 
fioU  L  die  Arbeit  in  Meterkilogramm  pro  Sekunde  darstellen,  so 
ist  3/a^>  auch  die  Dampfmenge,  die  in  jeder  Sekunde  erzeugt 
werden  muss:  bezeichnen  wir  diese  mit  Z>,  so  folgt 

Es  sei  nun  X  die  Arbeit  in  Pferdestärken  und  I)/^  die  Dampf- 
menge stündlich,  so  ist  nach  französischem  Maasse: 

N=  -^  und  Dl  =  WOOD 

Bestimme  ich  hieraus  L  und  D  und  setze  ich  die  Werthe  in 
vorstehende  Gleichung,  so  findet  sich,  wenn  noch  ^-1  =  I  ;  424 
«ubstituirt  wird 


und  um^rekehrt 


A  =  0.001.^70-'^;     T.—  'l\ 


Df,  _       ()36.7'.r2 

•  '  '  1  rp      rp    : 

7p~   ^1  -^  1  ' 
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Setze  ich  noch  in  der  erfltem  Gleichung  Df^=  lOitKilop., 
so  folgt: 


i354) 


Die  Formel  (353)  giebt  für  eine  vollkommene  Dampfmaschine, 
welche  mit  gesättigtem  Wasserdampf  arbeitet,  die  Dampfimenge 
stündlich  pro  PferdestUrke  in  Kilogrammen,  einen  Werth,  nach 
welchem  man  in  der  Praxis  häufig  die  Güte  einer  Dampfmaschine 
beurtheilt. 

Die  andre  Formel  i354j  giebt  die  Arbeit  einer  vollkommenen 
Dampfmaschine  pro  100  Kilogr.  Dampf  stündlich;  ein  Werth,  der 
ebenfalls  als  Vergleich  ftir  verschiedene  Dampfmaschinensysteme 
geeignet  ist. 

Man  erkennt,  mit  welcher  Leichtigkeit  sich  für  eine  voll- 
kommene Maschine  diese  beiden  Werthe  berechnen ;  man  hat  nur 
die  Temperatur  t^  im  Kessel  und  die  Temperatur  tx  im  Conden- 
sator  zu  kenneu,  und  diese  Temperaturen  sind  nach  Tab.  10  be- 
kannt, wenn  man  den  Kessel-  und  Condensatordruck /»^  und/i 
als  gegeben  betrachtet.  Nach  der  gleichen  Tabelle  findet  sich 
dann  leicht  die  Verdampfungswärme  r^  aus  der  Formel 

ri  =  Q%  -i-  AP2U2 

Nach  diesen  beiden  Formeln  sind  die  beiden  folgenden  Ta- 
bellen berechnet,  indem  ich  bei  Maschinen  mit  Condensation  den 

Condeusatordruck  y>i  =  —  Atmosphäre  also  t^  =46,21 ;  2\ =319Jl 

setzte,  hingegen  ftir  Maschinen  ohne  Condensation  />i  =  1  Atmo- 
sphäre, sonach  ^^  =  100  und  Ti  =  373  angenommen  habe. 


Dampfmenge  stündlich  pro  Pferdefltärke  in  Kilogrammen  f&r 
eine  vollkommene  Dampfmaschine. 


Dampfspannung 
in  Atmosphären 


1^2 


10 


I  iMchine  Mit 
Cendensatitn 

Mnschine  thne 
Ctndensatitn 


7.078 


33.143 


5.767 


14.914 


5.375 


1 1 .947 


5.117 


10.387 


4.929 


9.406 


4.670 


8.217 


4.496 


7.507 i 
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Die  Tabelle  giebt  die  Minimalwertlie  der  Dampf  menge, 
denen  wir  uns  in  Wirklichkeit  so  viel  als  möglich  zu  nähern 
hätten.  Zunächst  erkennt  man  den  Unterschied  zwischen  den 
Maschinen  mit  und  ohne  Condensation.  Die  Werthe  für  die  bei- 
den Systeme  nähern  sich  um  so  mehr,  je  höher  der  Dampfdruck 
ißt,  und  nehmen  bei  beiden  Systemen  mit  wachsendem  Kessel- 
drucke  ab. 

Es  ist  aus  der  Tabelle  zu  schliessen,  dass  Condensation  höch- 
stens fllr  Mitteldnickmaschinen ,  nicht  für  den  Druck  von  6,  8, 
10  Atmosphären  empfehlcnswerth  ist;  die  Dampfmenge  pro  Pferde- 
stärke stellt  sich  der  Tabelle  gemäss  dort  zwar  kleiner,  aber  wenig 
kleiner  und  da  man  die  Expansion  des  Dampfes  nie  so  weit 
treiben  kann,  als  der  obige  Prozess  verlangt  (von  6,  8,  10,  auf 
\  10  Atmosphären) ,  so  wird  die  Gleichheit  der  einzelnen  Zahlen- 
werthe  bei  wirklichen  Maschinen  noch  mehr  hervortreten. 

Bei  den  Maschinen  ohne  Condensation  ist  der  Tabelle  nach 
immer  Hochdruck  zu  empfehlen  und  es  scheint,  dass  selbst  über 
die  in  der  Tabelle  angenommene  Grenze  von  10  Atmosphären 
vielleicht  mit  Vortheil  hinausgegangen  würde;  bei  Locomotiv- 
mascliinen  ist  es  hier  und  da  schon  geschehen. 

Die  Werthe  der  Tabelle  sind  weit  kleiner,  als  in  der  Praxis 
gewöhnlich  für  die  stündliche  Dampfmenge  pro  Pferdestärke  an- 
genommen wird. 

Bei  Maschinen  mit  Condensation  rechnet  man  gewöhnlich 
für  Niederdruck  34,  für  Mitteldruck  30  Kilogr.  Dampf  und  bei 
Hochdruck  ohne  Condensation  ebenfalls  30  Kilogr.  Dampf  pro 
Pferdestärke.  Der  Vergleich  dieser  Werthe  mit  denen  der  Ta- 
belle würde  sehr  zu  Ungunsten  der  wirklichen  Dampfmaschinen 
sprechen.  Der  Vergleich  ist  aber  auch  nicht  statthaft.  Die  zu- 
letzt erwähnten  Werthe  der  Praxis  sollen  Maximalwerthe  dar- 
stellen und  setzen  ausdrücklich  voraus,  dass  die  Maschine  mit 
grösster  Kraftentwicklung  thätig  ist,  mit  dem  geringsten  Grade 
der  Expansion  arbeitet;  man  giebt  diese  Werthe  nicht  zur  Beur- 
theilung  der  Maschine ,  sondern  um  sie  als  Grundlage  zur  Be- 
rechnung des  Kessels^  der  Speise-  und  Condensationsapparate  zu 
verwenden:  man  stellt  diese  JI^^il^  immer  von  solchen  Dimen- 
sionen her,  dass  die  Maschine  unter  Umständen  eine  weit  grössere 
Arbeit  entwickeln  kann,  als  entsprechend  ihren  Dimensionen 
unter  normalen  Verhältnissen  von  ihr  verlangt  wird. 
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Die  Werthe,  welche  für  die  stündliche  Dampiinenge  pro  Pferde- 
stärke durch  spezielle  Versuche  an  richtig  arbeitenden  MasehiDen 
gefunden  wurden,  nähern  sich  weit  mehr  den  Werthen  unserer  Tar 
belle  und  das  Verhältniss  beider  Werthe  ftihrt  unmittelbar  auf  dea 
Wirkungsgrad  der  Maschine. 


Arbeit  einer  vollkommenen  Dampfinaachine  in  Pferdeatirinn 

for  100  Kilogr.  Dampf  atündlioh. 


pampfspaunung        1 1  ,     j      ;)      '      4  5 

in  Atmosphären        '    i     ■      •'  ^  ^ 


10 


Maschine  Mit 

CtnileMatiti      14.127  ,17.:ui  A%M\\  ,19.543  20.2S$  21.414  22.241 

laftfbiie  tbie  |  1 

Ctnilentatiti       2.r>3i      i>.705    8.309    9.627  10.631  12.169  ;13.330 


Da  die  Werthe  dieser  Tabelle  nach  61.  [354:  einfach  darcli 
Umkehrung  der  Werthe  der  vorigen  Tabelle  entstanden  sind,  so 
bieten  sie  keinen  Anlass  zu  weitem  Bemerkungen.  • 

Zu  einer  besondem  Betrachtung  giebt  jedoch  noch  die  zweite 
Form  der  Gl.   352) 

Q     ^ 


ATi 


T,) 


Anlass:  beziehen  wir  Q  und  L  auf  die  Sekunde,  und  nenneB 
wir  Qf^  die  Wärmemenge  in  Calorien.  die  stündlich  der  Maschine 
zuzuführen  ist  und  führen  wir  die  disponible  Arbeit  in  Pferde- 
stärken ein .  setzen  wir  also  L  =  75  N  und  Q  =  Qj^:  36(K>. 
so  folgt: 

Q^       036,792 .  T2 


y      T2  —  r, 


355! 


Diese  Gleichung  giebt  »die  Wärmemenge,  welche  der  Ma- 
schine stündlich  pro  Pferdestärke  disponibler  Arbeit  zuznflihren 
ist".  Die  folgende  Tabelle  ist  unter  den  gleichen  Voraussetzungen 
wie  die  beiden  vorhergehenden  Tabellen  berechnet. 
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Wärmemenge,  welche  stündlich  pro  Pferdestärke  disponibler 

Arbeit  erforderlich  ist. 


;  Dampfspannung 
'  in  Atmosphären 


lascbiie  mU 
Ctnilensatitii 

lasebine  tbie 
Cenilensatiti 


1 1 '. 


•o  I 


3 


3738.412954.7,2715.0  2554.3  2435.5 


2268.3  2152.6 


17505. 2;7641. 216034. 5  5185.0  4647.7-3991.1  3594.2 


Die  Werthe  dieser  Tabellen  stellen  wieder  Minimalwerthe 
vor.  bei  wirklichen  Dampfmaschinen  ist  die  stllndliche  Wärme- 
menge pro  Pferdestärke  jederzeit  grösser.  Wäre  wirklich  eine 
vollkommene  Dampfmaschine  ausführbar,  so  fände  sich  dann 
leicht  durch  Verbindung  der  Gl.  (347)  und  (350)  S.  430  und  431, 
wenn  man  die  erhaltene  Formel  in  der  soeben  dargelegten  Weise 
umformen  wUrde,  die  Wärmemenge,  die  stündlich  pro  Pferde- 
stärke abgeleitet  werden  mtisste: 

Bemerken swerth  ist  es,  dass  die  Werthe  der  letzten  Tabelle 
gar  nicht  von  der  Art  des  Dampfes  abhängig  sind,  ob  wir  z.  B. 
Wasser-  oder  Aetherdämpfe  oder  beide  zusammen  verwenden,  ist 
gleichgültig;  sie  gelten  auch  für  calorische  Maschinen  (vergl. 
S.  214  . 

Man  erkennt  sowohl  aus  vorstehenden  Beispielen  als  aus  der 
61.  352),  dass  die  Arbeit  Z,  welche  bei  dem  vollkommenen  Kreis- 
prozesse der  Wärmemenge  Q  entspricht,  nur  von  den  Grenz- 
temperaturen abhängt,  ich  sehliesse  daraus,  dass  theoretisch  ge- 
nommen, durch  die  Aetherdampfmaschinen  von  Du  Tremblay 
unmöglich  bessere  Erfolge  erzielt  werden  konnten,  als  mit  der 
gewöhnlichen  einfachen  Maschine  für  Wasserdampf.  Du  Trem- 
blay verband  zwei  Maschinen,  die  eine  arbeitete  mit  Wasser-, 
die  andere  mit  Aetherdampf.  Angenommen,  beide  vollführen 
vollkommene  Kreisprozesse  und  dem  Wasserdampfe  wird  die 
Wärme  durch  flüssigen  Aether  entzogen,  der  dabei  verdampft 
und  der  dann  schliesslich  bei  der  Temperatur  Ti  wieder  conden- 
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Birt  wird,  so  ändert  diese  ganze  Anordnung  nicht«  an  der  Formel 
1^55  .  T,  ist  die  Temperatur,  bei  der  der  Wasserdampf  eneugt 
wird,  und  jT,  die,  bei  welcher  der  Aetherdampf  condensirt  wird. 
Mit  dem  Werthc  /^  ^^^^  man  natürlich  bei  dieser  eombimita 
Maschine  nicht  höher  gehen,  als  bei  einer  gewöhnlichen  Wasser- 
dampf -  Dani])tmaschine  und  mit  der  Temperatur  T^  nicht  tiefer 
herab.  Das  Temperaturintervall  ist  dasselbe  nnd  daher  folgt 
das  Gleiche  auch  für  die  disponible  Arbeit  einer  bestimmten 
Wärmemenge  Q, 

Eine  ganz  andere  Frage  ist  aber  die  nach  der  Grösse, 
nach  den  Dimensionsverhältnissen  von  Dampfmaschinen, 
die  mit  verschiedenen  Dampfarten  arbeiten:  auf  diese  Frage 
werde  ich  zurückkommen. 

Die  Fundamentalgleichung  352;  lehrt,  dass  bei  einer  vidi- 
kommenen  Dampfmaschine  die  einer  gewissen  Wärmemenge  ent- 
sprechende Arbeit  nur  von  dem  Tempei-aturinter\-all  T^  —  Tt. 
d.  h.  von  dem  Temperatur  g  e  fä  1 1  e  abhängt  und  in  der  Gleichung 


9l 
An 


L=-^  {T,-T, 


bedeutet  dann  Q .  A  T^  das  Wärmegewicht,  das  bei  der  betrefföi- 
den  Dampfmaschine  auf  dem  Gefälle  T^  —  Z*,  zur  Benutxnng 
geboten  wird. 

Kehre  ich  auf  einen  Augenblick  zu  dem  Vergleich  zorticL 
den  ich  auf  ä.  230  gegeben  habe,  so  lässt  sich  Q:  AT^  wie  da» 
Gewicht  einer  im  Niveau  T^  herbeiströmenden  Flüssigkeit  auf- 
fassen, die  man  arbeitsverrichtend  ins  Niveau  Z\  herabsinken 
lassen  kann.  Wer  eine  Turbine  bestellt,  giebt  die  Wassermenge 
und  (las  Gefälle  an.  welches  zur  Verfügung  steht;  wer  eine 
Dampfmaschine  bestellt,  giel)t  den  Druck  im  Kessel,  also  damit 
die  Lage  des  oberu  Niveaus .  die  Temperatur  T^ ,  indem  er  eine 
Tief-.  Mittel-  oder  Hochdruckdampfmaschine  verlangt;  er  giebt 
ferner  die  Lage  des  untern  Niveaus ,  die  Temperatur  Ty ,  indem 
er  eine  Mascliine  mit  oder  ohne  Coudensation  verlangt  und  endlidi 
giebt  er  durch  die  Menge  des  Breunmateriales .  die  in  der  Zeit- 
einheit zur  Vertilgung  steht,  die  Wäimemenge  Q,  die  in  deo 
Kessel  tritt,  und  damit  indirect  das  Wärmegewicht. 

Die  Aufgabe  des  Constructeurs  ist  dann,  die  Maschine  so 
herzustellen,  dass  sie  die  Arbeit,  welche  dem  gegebenen  Wärme- 
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gewichte  und  dem  gegebenen  Temperaturgefdlle  entspricht,  mög- 
lichst vollkommen  ausnutzt. 

Der  Umstand,  dass  in  unsem  Dampfkesseln  der  Druck  p^ 
oft  zwischen  weiten  Grenzen  variirt,  und  dass  ebenso,  je  nach 
der  Fuhrung  der  Heizung  des  Kessels,  die  Wärmemenge,  die  in 
den  Kessel  tritt,  gewissen  Schwankungen  unterworfen  ist,  ändert 
nichts  an  unserm  Vergleich;  nur  die  untere  Temperatur  T^  ist 
bei  den  verschiedenen  Maschinen  wenig  veränderlich  und  ist 
wesentlich  dadurch  bestimmt,  ob  die  Maschine  mit  oder  ohne 
Condensation  arbeiten  soll. 

Die  Aufgabe,  die  hier  dem  Dampfmaschinen -Gonstructeur 
zufällt,  ist  daher  dieselbe,  die  einem  Turbinen-Gonstructeur  zu- 
fällt, welcher  eine  Turbine  für  veränderliche  Wassermenge,  ver- 
änderliehen Ober-  und  nahezu  unveränderlichen  Unter- Wasser- 
spiegelstand  herstellen  soll. 

Entwickelung  einer  zweiten  Formel  für  die  dis- 
ponible Arbeit. 

In  der  vorhin  gegebenen  Formel: 

welche  die  Maximalarbeit  der  Wärmemenge  Q  giebt,  soll,  wie 
wir  schon  geschlossen  haben ,  die  TemperaturdiflFerenz  T^  —  T^ 
möglichst  gross,  der  Werth  T2  also  möglichst  gross  und  Tx  mög- 
lichst klein  sein. 

In  Betreff  der  Temperatur  7\  sind  wir  an  die  angegebenen, 
ziemlich  festgesteckten  Grenzen  gebunden:  nicht  so  ist  es  mit  To, 
welches  die  Temperatur  des  Dampfes  im  Kessel  repräsentirt. 
Diesen  Werth  sollte  man  auf  das  höchste  Maass  bringen,  es  sollte 
daher,  so  haben  Garnot  und  Glapeyron  zuerst  geschlossen, 
die  Temperatur  im  Kessel  wo  möglich  gleich  der  Tem- 
peratur im  Feuerraume  der  Dampfkesselanlage  sein. 
Setzen  wir  diese  Temperatur  T",  so  wäre  die  Maximalarbeit, 
welche  der  Wärmemenge  Q  entspricht: 

L  =  ^^,iX'-T,  (356j 

Setzt  man  die  Temperatur  im  Feuerraume  zu  KHiO",  so  wäre 
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T"  =  1273"  und  dann  wttrde  diese  Fonnel  fUr  die  vorhin  be- 
handelten Fälle  fUr  dieselbe  Wärmemenge  Q  einen  gröBsern 
Werth  fllr  die  diftponible  Arbeit  geben ,  als  die  Fonnel  •  die  ick 
vorhin  zur  Berechnung  dieser  Arbeit  hingestellt  habe,  und  die 
man  wieder  erhält,  wenn  man  in  vorstehender  Gleichung  stitt 
T"  die  Temperatur  T^  des  Dampfes  im  Kessel  einsetzt.  Man 
kf'mnte   unter  solchen   Umständen   zweifelhaft   sein,    welche  der 

•  

beiden  Formeln  eigentlich  anzunehmen  ist.  Einige  SchriftetcDer 
scheinen  den  Werth ,  den  die  vorstehende  Fonnel  giebt ,  als  ab- 
solutes Maximum  der  Arbeit  der  Dampfmaschine,  oder  in  der 
technisch  gebräuchlichen  Form  gesprochen .  als  disponible  Arbeit 
anzusehen.  So  vergleicht  z.  B.  Clausins  Abhandlung  V.  S.  187 
den  Werth,  den  man  erhält,  wenn  man  T"  =  1000  4-273  nnd 
r,  =50  +  27:^  setzt,  mit  Werthen,  die  sich  ergeben,  wenn  statt 
T"  die  gebräuchlichen  Dampftemperaturen  snbstituirt  werden  und 
schliesst  dann  >'auf  Unvollkommenheiten  der  gewöhnlichen  Dampf- 
maschinen, welche  in  ihrem  Wesen  selbst  begründet  seien.« 

Ich  schliesse  mich  diesem  Ausspruche,  wenn  er  sich  speziell 
auf  die  Resultate  stutzt,  auf  welche  die  vorstehende  Fonnel  fMirt 
keineswegs  an,  und  bin  der  Ansicht,  dass  diese  Formel  zur  Be- 
urthcihing  der  Dampfmaschinen  überhaupt  nicht  verwendet  werda 
,  kann,  weil  bei  ihrer  Benutzung  stillschweigend  eine  Annahme 
gemacht  wird,  die  unmöglich  zu  verwirklichen  ist. 

Zunächst  setzt  Gl.  :^.')(>  voraus,  dass  die  Temperatur  im 
Kessel  gleich  der  Temperatur  im  Feuerrsiume  sei :  nehmen  wir 
ftlr  diese  Temperatur  nur  100(»oc  im  Mittel  an.  so  wttrde  d« 
auf  einen  enormen  Dampfdruck  führen ,  dem  kein  Kessel  wider- 
stehen kann,  immer  v(»rausgcsetzt.  dass  im  Kessel  zugleich  Flüs- 
sigkeit, also  gesättigter  Dampf  vorhanden  ist.  Wir  wollen  aber 
selbst  diesen  Umstand  unberücksichtigt  lassen  und  vorttbei^hend 
die  Möglichkeit  der  Herstellung  einer  so  hohen  Temperatur  im 
Kessel  einräumen .  so  ist  hier  noch  ein  anderer  Umstand  zu  be- 
achten. Die  Formel  setzt  voraus,  dass  auch  die  Wärmequelle. 
d.  h.  der  Körper,  welcher  die  Wärme  in  den  Kessel  liefert ^  die 
gleich  hohe  Temperatur  T"  habe,  so  lange  er  mit  dem  Körper, 
dem  er  Wärme  zu  liefern  hat.  d.  h.  mit  dem  Kessel,  in  Berüh- 
rung ist,  oder  richtiger,  dass  die  Wärmequelle  eine  Temperatur 
habe,  die  unendlich  wenig  mehr  betrage. 

Mit  diesem  Falle   haben  wir   es  aber  hier  durchaus  nicht  n 
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thun.  Die  Verbrennungsgase  bilden  hier  den  Körper,  welcher 
die  Wärme  an  den  Kessel  liefert,  und  der  ganze  Vorgang  ist  in 
Wirklichkeit  folgender:  Die  dem  Brennmaterial  durch  den  Rost 
zügeftihrte  atmosphärische  Luft  nimmt  die  bei  der  Verbrennung 
freiwerdende  Wärme  auf  und  bildet,  nachdem  sie  sieh  theilweise 
zersetzt  hat,  mit  den  aus  der  Verbrennung  hervorgehenden  Gasen 
die  Verbrennungsgase,  die  im  Feuerraume  die  höchste  Tempera- 
tur haben,  sich  dann  aber  während  des  Hi^strömens  an  den 
Kesselwänden  mehr  und  mehr  abkühlen,  weil  sie  ihre  Wärme 
grösstentheils  an  den  Kessel  abgeben:  beim  Verlassen  des  Kes- 
sels, beim  Eintritt  in  den  Fuchs,  d.  h.  in  den  Kanal,  der  die 
Feuerkanäle  mit  dem  Schornstein  verbindet,  ist  die  Temperatur 
dieser  Gase  weit  geringer  als  anfangs  im  Feuerraume.  Wir  haben 
es  also  hier  mit  einer  Wärmequelle  zu  thun,  die  in  Folge  der 
Wärmeabgabe  starke  Temperaturänderungen  erleidet,  und  diesem 
Umstände  müsste  man  Rechnung  tragen  in  einer  Weise,  wie  das 
durch  die  folgenden  Untersuchungen  dargelegt  werden  wird. 
Machen  wir  aber  nun  von  Gl.  (356)  Gebrauch,  so  verbinden  wir 
damit  stillschweigend  die  unstatthafte  Annahme^  dass  auch  die 
Verbrennungsgase  keine  Temperaturänderungen  erleiden,  so  lange 
sie  mit  den  Kesselwandungen  in  Berührung  sind,  und  das  könnte 
offenbar  nur  der  Fall  sein,  wenn  das  Gewicht  der  Verbrennungs- 
gase, die  in  der  Zeiteinheit  durch  den  Feuerkanal  gehen,  un- 
endlich gross,  also  auch  die  auf  dem  Roste  in  Verbrennung 
begriffene  Brennmaterialmenge  unendlich  gross  wäre. 

Ich  schliesse  daraus,  dass  die  Gl.  (356)  wenigstens  fllr  die 
hier  vorliegende  Frage  gar  keinen  Werth  hat;  jedenfalls  kann 
man  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  sie  für  technische  Beurtheilung 
der  Dampfmaschinen  nicht  angenommen  werden  kann. 

Entwickelung  einer  dritten  Formel  für  die  dis- 
ponible Arbeit. 

Bei  allen  Untersuchungen,  die  bis  jetzt  vorgeflihrt  wurden, 
haben  wir,  wenn  von  Mittheilung  oder  Entziehung  von  Wärme 
bei  einem  Körper  die  Rede  war,  immer  nur  die  Zustandsände- 
rungen  dieses  einen  Körpers  betrachtet:  nun  besteht  aber  der 
Prozess  des  Erwärmens  und  Abkühlens  immer  in  der  Wechsel- 
wirkung wenigstens  zweier  Körper,  von  denen  der  eine  die  Wärme 
empfängt,  die  der  andere  abgiebt.  Eine  genauere  Verfolgung  des 
Vorganges  erfordert  daher  im  Allgemeinen  auch  ein  Eingehen  in  die 


444 


Theorie  der  Dampfmaschiaen. 


Fi^^  44. 


Zustandsänderuugen  des  zweiten  Körpers,  den  wir  hisher  einfach 
als  Wärmequelle  bezeichnet,  dem  wir  aber  doch  Btillschweigend 
gewisse  Eigenschaften  beigelegt  haben.  Sprachen  wir  z.  B.  daTon, 
dass  ein  Körper  Wärme  aufnehme  und  sich  dabei  bei  constanter 
Temperatur  ausdehne,  so  ver])anden  wir  damit  stillschweigend 
eine  gewisse  Vorstellung  über  die  Art  der  Wärmequelle,  d.  h.  des 
andern  Körpers,  der  die  Wärme  liefert;  wir  legten  diesem  die 
Eigenschaft  bei.  dass  er  dem  ersten  Körper  einfach  dnrch  Berth- 
rung,  durch  Leitung  die  Wärme  abgebe  und  desseu  Temperatur 
auf  constanter  Höhe  erhalte,  ohne  dass  er  selbst  seine  Tempera- 
tur ändore.  Das  ist  nun  aber  nur  denkbar,  wenn  der  die  Wärme- 
quelle darstellende  Kör])er  unendlich  gross  gegen  deu  Körper  ist 
der  die  Wärme  entzieht.  Wir  müssen  daher  scliliessen .  dass  in 
Wirklichkeit  die  Verhältnisse  im  Allgemeinen  andere  sind  und 
mit  einem  besondem  Fall  dieser  Art  hat  man  es  bei  der  Unter- 
suchung der  Dampferzeugung  in  Dampfkesseln  zu  thun.  ein  Fall, 
der  hier  speziell  erörtert  wenlen  soll. 

Es  stelle  A  ::Fig.44i 
einen  Dampfkessel  vor. 
Im  Feuerranme  B  haben 
die  Verbrennungsgasc  ^e 
höchste  Temperatur  f  und 
strömen  von  da  ans  an  der 
Kesselwandung  hin  und 
geben  dabei  einen  grossen 
Theil  ihrer  Wärme  an  den 
Kessel  ab .  Schliesslich  ver- 
lassen sie  die  Kesselwan- 
dung mit  einer  viel  geringern  Temperatur  /'  und  treten  durch 
den  Fuchs  C  in  den  Schornstein.  Im  Kessel  selbst  herrscht  eine 
geringere  Temperatur  t,.  die  wir  im  ganzen  Räume  des  Kessels 
als  constant  ansehen  krmnen:  es  ist  die  dem  Dampfdrücke  /^ 
entsprechende  Dampftemperatur.  Wir  haben  sonach  hier  den 
Fall,  dass  der  Körper,  der  die  Wärme  empfängt,  auf  constanter 
Temperatur  erhalten  bleibt,  die  Wärmequelle  aber  starke  Tem- 
peraturänderungen erleidet.  Die  Wärme,  oder  besser  gesagt,  das 
Wämiegewicht  fällt  von  hoher  auf  niedere  Temperatur  herab. 
Diese  Art  der  WärmeüberfUhrung  müssen  wir  nun  offenbar  als 
eine  unvollkommne  ansehen,  wenn  es  sich  darum  handelt.  Wärme 
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in  Arbeit  umzusetzen.  Wollen  wir  diese  Unvollkommenheit  der 
Dampfmaschine  selbst  zur  Last  legen,  so  würde  die  disponible 
Arbeit  derselben  nach  einer  andern  Formel  zu  berechnen  sein, 
die  ich  nun  ableiten  werde.  Die  Abkühlung  der  Feuergase 
durch  Wärmeabgabe  von  t"  auf  f  ist  nothwendig;  wollte  man 
daher  eine  voUkommne  Ausnutzung  der  Wärme  erzielen ,  so 
mttsste  die  Temperatur  des  Kesselwasscrs  verschieden  sein  und 
zwar  an  jeder  Stelle  gleich  der  sein,  mit  welcher  die  Verbren- 
nungsgase an  der  gleichen  Stelle  ausserhalb  des  Kessels  hinströ- 
men. Bei  der  gewöhnlichen  Anordnung  ist  das  nicht  denkbar, 
wohl  aber  kann  man  folgenden  Grenzfall  der  Betrachtung  zu 
Grundef  legen.  Ich  denke  mir  den  ganzen  Inhalt  des  Kessels 
durch  Scheidewände  in  unendlich  viele  Fächer  abcd , . .  (Fig.  44) 
getheilt  und  betrachte  jedes  Fach  als  einen  für  sich  abgeschlos- 
senen Dampfkessel,  deren  jeder  eine  besondere  vollkommene 
Dampfmaschine  mit  Dampf  versieht.  In  jedem  Fache  ist  die 
Temperatur  eine  andere,  aber  immer  gleich  der,  welche  die  Ver- 
brennungsgase an  der  betreflfenden  Stelle  ausserhalb  haben. 

Nehmen  wir  an,  in  dem  mit  b  bezeichneten  Fache  (Fig.  44) 
sei  die  Temperatur  t  oder  absolut  genommen  T  und  das  sei  auch 
die  Temperatur  der  Gase  ausserhalb  daselbst,  und  setzen  wir 
voraus,  dass  in  der  Sekunde  die  Wärmemenge  dQ  in  das  Fach 
eintritt,  so  würde  die  Maximalarbeit  sich  ergeben,  wenn  ein  voll- 
ständiger Kreisprozess  ausgeführt  wird: 

vorausgesetzt,  es  sei  T^  die  untere  Temperaturgrenze,  die  für 
alle  Fächer  als  gleich  angenommen  wird.  Die  vorstehende  Glei- 
chung schreibt  sich  aber  auch,  wie  folgt: 

'^^-^r       ^' AT 

Nehmen  wir  nun  weiter  an,  dass  in  der  Zeiteinheit  G  Kilogr. 
Verbrennungsgase  durch  die  Heizkanäle  also  auch  an  dem  Fache  b 
vorübergehen,  und  ist  c  die  spezifische  Wärme  der  Gase  bei 
constantem  Drucke,  so  ist  die  Wärmemenge,  welche  die  Gase  an 
das  Fach  abgeben: 

dQ=  —  cGdT  357) 
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denn  offenbar  ist  der  Druck  im  ganzen  Heizraume  als  nahezu 
constant  anzunehmen  und  die  Tempcraturabnabme  der  Gase  beim 
Hinströmen  an  dem  Fache  h  mit  dt  oder  dT  zvl  bezeichnen. 
ISetzt  man  diesen  Werth  dQ  in  das  zweite  Glied  der  vorlier- 
gehenden  Gleichung,  so  folgt 

Ist  nun  die  absolute  Temperatur  im  Fcnerraume  und  im 
ersten  Fache  entsprechend  der  Bezeichnung  der  Figur  7"  imd 
die  Temperatur  der  Gase  beim  Verlassen  des  Kessels  und  die 
im  letzten  Fache  T  ^  so  ergiebt  sich  durch  Integration  der 
Gl.    :^57. 

Q  =  cG  ;r'  —  r;  h59 

fllr  die  gesammte  Wärmemenge,  welche  die  Gase  in  alle  lieber 
des  Kessels  pro  Sekunde  liefern,  abgesehen  von  Wärme verlnsten 
durch  Ableitung  durch  die  Umfassungswäude  des  Heizraumes. 
Die  Integration  von  Gl.  (358;  hingegen  giebt: 


rrttr 


oder  wenn  man  den  Werth  von  c  G  aus  Gl.   (359 j  bestimmt  nod 
hier  benutzt: 


/-  =  ^  1 1  —  2^'-^zrf'  ^^^^'  ~t\ 


'm 


und  diese  Formel  gebe  ich  als  eine  neue  Gleichung  zur  Berech- 
nung der  disponibeln  Arbeit  der  Dampfmaschinen  aber  unter  der 
ausdrücklichen  Voraussetzung,  dass  bei  Beurtheilung  einer  Dampf- 
maschine auf  den  Arbeitsverlust  mit  Rücksicht  genommen  werden 
soll,  der  eigentlich  in  der  Art  und  Weise  der  Dampfprodnctiun 
zu  suchen  ist  und  der  wohl  andrerseits  auch  wieder  nicht  ak 
eigentlicher  Verlust  angesehen  werden  kann,  da  es  offenbar  un- 
möglich ist,  einen  Prozess  der  hier  angenommenen  Art  wirklich 
auszuführen ,  ganz  abgesehen  davon ,  dass  die  Temperatur-  und 
Druckverhältnisse,  wie  sie  in  den  einzelnen  Fächern  des  Dampf- 
kessels angenommen  wurden,  nicht  hergestellt  w^erden  können. 

KSetzen    wir    beispielsweise   die   Temperatur   im   Feuerraame 
t"  =  11)00«»,  also  T'  =  12730.  und  die  Temperatur  der  abziehenden 
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Gase  /' =  300.  sonach  2"  =  573**:  und  nelimeu  wir,  wie  das 
bei  Entwickeluug  der  Gl.  i360  vorausgesetzt  wurde,  die  untere 
Temperaturgrenze  für  sämmtliche  Kreisprozesse,  welche  den  ein- 
zelnen Füchern  entsprechen,  durchgängig  gleich  und  zwar  hier 
entsprechend  einer  Maschine  mit  Condensation.  wie  oben,  /i=46,2i*^ 
und  dann  für  eine  Maschine  ohne  Condensation  /,  =  100<*:  so 
giebt  61.    360    als  dispi»nible  Arbeit  beziehungsweise 

L  =  2r)X.o::j  Q  oder  L  =  224. 2Tm  Q 

oder  es  ergiebt  sich  auf  dem  gleichen  Wege,  der  auf  S.  43S  ein- 
geschlagen wurde,  die  stündliche  Wännemenge  pro  Pferdestärke 
in  den  beiden  Fällen. 

^^  =  i()66.y  oder  ^  =  r2o3.ii      Vergl.  Tabelle  S.  439.) 

Entwickelt  man  den  Logarithmus  in  61.  360  in  eine  Reihe 
und  setzt  man  dann  T"  =  T\  so  gelangt  man  auf  die  Formel 
(356  ,  welche  durch  die  zweite  Ableitung  gefunden  wurde.  Die 
Gl.  ,359  .  giebt  aber  dann  ganz  richtig  ftlr  das  6ewicht  G  der 
Verbrennungsgase .  die  pro  Sekunde  am  Kessel  hinstreichen 
mUssten,  einen  unendlich  grossen  Werth. 

Beim  Vergleich  der  Resultate  der  drei  im  Vorstehenden  ge- 
gebenen Entwickelungen  und  der  angegebenen  Bedeutung  der 
Resultate  kann  man  nun  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  allein  nur 
die  in  der  ersten  Entwickelun;?  gegebene  Formel  352  den  wirk- 
lichen Verhältnissen  entspricht  und  sonach  diese  allein  bei  Be- 
urtheilung  der  Leistungsfähigkeit  der  Dampfmaschinen  Anwendung 
finden  kann.  Obgleich  ich  diese  Frage  hiernach  als  erledigt 
betrachten    kann .    so    rechtfertigt    es   sich  Fi^.  4.>. 

doch  wohl  durch  die  Wichtigkeit  der  Sache, 
wenn  ich  zu  näherer  und  erschöpfender 
Beleuchtung  der  vorstehenden  Sätze  über 
die  disponible  Arbeit  der  Dampfmaschine 
noch  auf  analoge  Sätze  der  praktischen 
Hydraulik  hinweise.  D — '-  ^r  .  ..^^..—B 

Es    repräsentire    abcJ    -Fig.  45     den  h"      ^  ^'  l 


€— 


Querschnitt  eines  Wasserzuflusskanals:    der   A  .■  -^=-.  -.-J.^i-  A 
Wasserspiegel   daselbst   liege   um  //"   über  !    ;  .^i 

einem  gewissen  Niveau  00,  für  weiches  wir   ^  ^ 
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der  Einfachheit  wegen  den  Meeresspiegel  annehmen  wollen.  Der 
Kanalboden  cd  liege  um  h!  über  0  0\  die  Kanalbreite  sei  Ter- 
änderlich  und  werde  entsprechend  dem  Abstände  x  mit  y. be- 
zeichnet ;  femer  komme  das  Wasser  in  diesem  Kanäle  mit  einer 
gewissen  mittlem  Geschwindigkeit  w  herbei^  die  wir  uns  aber 
klein  genug  denken,  um  die  lebendige  Kraft  der  Bewegung  njcht 
berücksichtigen  zu  müssen.  Es  seien  femer  BB  und  AÄik 
Wasserspiegel  von  zwei  weiten  Bassins:  der  erstere  liege  um 
//2 ,  der  andere  um  h^  über  dem  Meeresspiegel  O  O.  Nehme  icb 
nun  an,  es  stehe  uns  das  ganze  Gefälle  vom  Spiegel  CO  bis  zum 
Niveau  AA  wirklich  zur  Verfügung,  so  lässt  sich  leicht  die  Ar- 
beit berechnen,  die  uns  in  dem  herbeifliessenden  Wasser  zur  Dis- 
position steht,  vorausgesetzt,  wir  kennen  die  Form  des  Kanal- 
querschnittes. 

Aus  dem  Flächenstreifen  ydx  kommt  das  Wasser  mit  der 
Geschwindigkeit  w  heraus,  sonach  ist  das  Gewicht  d  G  der  Wasser- 
menge, die  durch  diesen  Streifen  in  der  Sekunde  ausströmt 

dG  =  yicydx 

wenn  y  die  Dichtigkeit  des  Wassers  bedeutet. 

Wurde  dieses  Wassergewicht  langsam  arbeitsverrichtend  bis 
zum  Meeresspiegel,  d.  h.  xam  x  herabsinken,  so  wäre  eine  Arbeit 
d  W  zu  gewinnen,  welche  ist 

dW=xdG 

Wir  können  daher  sagen  d  W  sei  die  Arbeit ,  die  uns  in 
diesem  Flächenstreifen  pro  Sekunde  zur  Verfügung  gestellt  wird. 
Hieraus  folgt  umgekehrt 

x 

oder  unter  Benutzung  der  für  efCr  gegebenen  Formel: 

dW  =  ytoyxdx  (361  ] 

In  Wirklichkeit  steht  uns  aber  nur  die  Höhe  [x  —  hi]  bis 
zum  Wasserspiegel  AA  zur  Disposition;  das  Maximum  dL  der 
Arbeit,  die  wir  also  wirklich  gewinnen  können,  ist: 

dL=  i^  — Äi)  dG 

und  wenn  wir  diese  Gleichung  durch  obige  Gleichung  d  W=xdG 
dividiren,  erhalten  wir: 
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z 
oder  unter  Benutzung  von  Gl.   (361) 

dL  =  dW  —  ytchi  ydx  (362) 

Könnten  wir  nun  Gl.  (361)  integriren,  so  fände  sich  die  ganze 
Arbeit  W^  die  uns  durch  den  Zuflusskanal  in  der  Sekunde  zu- 
geleitet wird,  während  Gl.  (362)  durch  Integration  auf  die  Arbeit 
L  führt,  die  wir  im  Maximum  pro  Sekunde  an  diesem  Wasser- 
laufe  gewinnen  könnten.  Die  Integration  ist  nur  ausführbar,  wenn 
wir  die  Form  des  Kanalqlierschnittes  kennen.  Mache  ich  nun 
die  spezielle  Annahme,  dass  die  Kanalbreite  y  in  der  Art  sich 
nach  X  ändert,  dass  das  Produkt  ya;=tf  =  Con8t.  ist,  so  folgt 
sogleich  durch  Integration  der  beiden  Gleichungen  für  die  Grenzen 
X  ==  /*'  bis  X  =  h" 

W=ywa   li'  —  h') 
und 


h 

L  =  W —  yxch^  a  logn.  -jr 

und  wenn  man  schliesslich  das  Produkt  ytca  eliminirt: 

L  =  Tr[  1  -  ^A^  logn.  1^]  (363) 

für  die  disponible  Arbeit.     (Vergl.  Gl.  360.  S.  446.) 

Denken  wir  uns  hingegen  den  Zuflusskanal  als  grosses  Reser- 
voir von  sehr  geringer  Tiefe,  in  welchen  G'  Kilogramm  Wasser  pro 
Sekunde  herbeikommen,  so  wäre  die  zugeführte  Arbeit  W=G'h" 
und  die  im  Maximum  zu  gewinnende  Arbeit  L=G'  (A"  —  h^]  und 
ans  beiden  Formeln  folgt  durch  Elimination  von  G' \ 

L  =  ^[h"-h,]  (364) 

Würde  hingegen  die  ganze  Höhe  vom  Wasserspiegel  CC  im 
Kanal  bis  zum  Spiegel  des  Iteservoirs  BB  aus  irgend  welchen 
Gründen  nicht  zu  benutzen  sein,  mUsste  man  also  das  aus  dem 
Kanäle  kommende  Wasser  unbenutzt  in  das  Niveau  BB  fallen 
lassen,  so  ist  die  Arbeit,  welche  im  Niveau  BB  zugeführt  wird, 
TF=  G"Ä2  und  die  Arbeit  Z,   die  man  gewinnen  kann,  wenn 
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das  Wassergewicht  ins  Niveau  AA  herabsinkt  L  =  G"  (A^""*! 
oder  G"  eliminirt 

L  =  ^  h.,-h,  (365: 

Diese  drei  Formeln  sind  nun  vollkommen  identisch  mit  den 
drei  Gleichungen,  die  ich  oben  flir  die  disponible  Arbeit  der 
Dampfmaschinen  entwickelt  habe.  Wo  dort  die  zugeleitete  Wärme 
in  Arbeit  gemessen  [Q.A;  erscheint,  findet  sich  hier  die  zug^ 
leitete  Arbeit  W  und  wo  dort  die  absoluten  Temperaturen  vor- 
kommen, finden  sich  die  einzelnen  Abstände  des  Wasserspiegeb 
vom  Meeresspiegel.  Jedenfalls  stellt  der  vorliegende  analoge  Fall 
die  Vorgänge  an  einem  Dampfkessel  recht  übersichtlich  dar;  wir 
haben  es  dort  mit  dem  zuletzt  behandelten  Fall^  der  durch  Gl. 
(365  dargestellt  vrird.  zu  thun.  Mit  der  Wärmemittheilung  der 
Feuergase  an  das  Kesselwasser  verhält  es  sich  genau  so,  wie  nut 
der  Arbeitszuftihrung  durch  das  in  einem  Kanäle  herbeiströmende 
Wasser.  Der  Dampfkessel  bildet  ein  grosses  Reservoir,  in  welches 
die  Wärme  herabfällt;  ein  Reservoir  aber,  in  welchem  wir  ge- 
wissermassen  (durch  Veränderung  des  Dampfdruckes)  das  Niveau 
BB  reguliren  können,  aber  nur  zwischen  verhältnissmässig  engen 
Grenzen. 

Ich  werde  nun  im  Weitem  berechtigt  sein,  zur  Berechnong 
der  disponibeln  Arbeit  der  Dampfmaschinen  von  der  Formel  der 
ersten  Ableitung  Gl.  (352)  Gebrauch  zu  machen. 


Vom  Kreisprozesse  ausgeführter  DampfinasohineiL 

Der  Kreisprozess,  den  unsere  heutigen  Dampfmaschinen  voll- 
führen, ist  zwar  ein  vollständiger,  denn  der  vermittelnde 
Körper,  Dampf-  und  FlUssigkeitsmischung ,  kehrt  am  Ende  jedes 
einzelnen  Prozesses  wieder  in  den  Anfangszustand  zurück :  der  Pro- 
zess  ist  aber  kein  vollkommener,  weil  wir,  selbst  abgesehen 
von  den  Widerständen,  die  in  der  Maschine  auftreten,  vermöge 
der  ganzen  Anordnung  und  Gliederung  der  Dampfmaschinen  nicht 
denjenigen  Prozess  ausführen,  der  nach  Obigem  auf  das  Maximam 
der  aus  der  Wärme  zu  gewinnenden  Arbeit  f&hrt. 
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Es    wird   sich   daher   zu-  ^\'  ^^» 

nächst  darum  handelu  müssen, 
das  Gesetz  des  Kreisprozesses 
abzuleiten,  den  wir  unter  den 
günstigsten  Verhältnissen 
bei  den  Dampfmaschinen  in 
Wirklichkeit  vollführen  kön- 
nen. Wir  denken  uns  eine 
doppeltwirkende  Maschine  und 
machen  bei  deren  Betrachtung 
vorerst  folgende  Voraussetzun- 
gen: 1-  Es  sei  kein  schäd- 
licher Raum  vorhanden :  2;  der 
Dampfdruck  im  Cylinder  wäh- 
rend des  Dampfeintrittes  sei 
gleich  dem  Dampfdrucke  im 
Kessel  selbst;  3)  der  Dampfdruck  hinter  dem  Kolben  sei  bei 
Maschinen  mit  Condensation  identisch  mit  dem  Drucke  im  Con- 
densator,  bei  den  Maschinen  ohne  Condensation  gleich  dem  äussern 
Atmosphärendrucke;  4;  die  Expansion  des  Dampfes  im  Cylinder 
finde  soweit  statt,  dass  während  derselben  der  Druck  vom  Kessel- 
drnck  auf  den  Condensator-  resp.  Atmosphärendruck  herabsinkt; 
wir  wollen  die  Expansion  dieser  Art  eine  vollständige  nennen; 
endlich  sei  5;  die  Steuerung  so  beschaffen,  dass  während  des 
Dampfeintrittes  der  Kanal  vollständig  geöffnet  ist  und  während 
des  ganzen  Kolbenschubes  der  Raum  hinter  dem  Kolben  frei 
mit  dem  Condensator  oder  mit  der  freien  Atmosphäre  in  Verbin- 
dung steht. 

Späterer  Untersuchung  mag  es  vorbehalten  bleiben,  anzu- 
geben, welchen  Einfluss  es  auf  die  Leistung  der  Dampfmaschinen 
hat.  wenn  diese  Voraussetzungen  nicht  erfüllt  werden. 

Es  sei  Fig.  46  A  der  Dampfkessel,  in  welchem  ein  Druck  p-^ 
und  die  Temperatur  t^  herrscht;  B  der  Dampfcylinder ,  C  der 
Condensator^  in  welchem  Dampf  und  Wasser  unter  dem  Drucke  p^ 
und  der  Temperatur  (i  steht :  endlich  sei  D  die  Lufjt-  und  Warm- 
wasserpumpe, die  ich  zugleich  als  Speisepumpe  thätig  sein  lasse ; 
dieselbe  soll  dem  Condensator  den  condensirten  Dampf  entziehen 
und  in  den  Kessel  A  zurückpressen.  An  der  Seite  des  Cylinders  B 
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ist  das  dieser  Maschine  entsprechende  Indicatordiagramm  dtr- 
gestellt, welches  nichts  Anderes,  als  den  Kreisprozess  angiebt 

Der  Kolben  stehe  oben,  und  oberhalb  desselben  trete  frische 
Dampf  ein:  die  Ordinate  Oo  repräsentirt  den  VoUdnick  jij»  der 
constant  bleibt,  während  der  Kol))en  den  Raum  Vi  beschrribt; 
nun  beginne  die  Expansion  und  werde  gerade  soweit  fortgesetiL 
bis  das  Dampfvohimen  von  J't  ^^^  ^"^  gewachsen  und  der  Dnui 
von  y>2  auf  pi  gesunken  ist.  Beim  Aufgang  des  Kolbens  wird  diu 
dieser  Dampf  mit  constantem  Druck  pi  in  den  Condensator  oder 
in  die  freie  Atmosphäre  geschoben;  im  letztem  Falle,  bei  da 
Maschinen  ohne  Condensation ,  können  ^vir  den  freien  Raum  wie 
einen  Condensatorraum  betrachten ,  in  welchem  der  Atmosphären' 
druck  herrscht  und  die  Condensation  des  Dampfes  bei  der  Tea- 
peratur  ^i  =  tOO«C.  stattfindet. 

Die  Arbeit,  welche  der  Dampf  hierbei  pro  Kolbenschub  ver- 
richtet hat,  wird  durch  die  schraffirte  Fläche  a 0x2x^0  dargestellt, 
deren  Inhalt  leicht  ermittelt  werden  kann.  Nehme  ich  an,  pro 
Kolbenschub  treten  M  Kilogr.  Dampf  und  Wasser  vom  Kessel 
nach  dem  Cylinder,  und  die  spezifische  Dampfmenge  sei  x^,  abo 
das  Dampfgewicht  Mx2  und  das  Wassergewieht  M(l — «2),  so  ist 
das  Volumen  des  Gemisches  bei  Beginn  der  Expansion 

V^  =  M(x2U2  +  a)  >I66 

und  die  Arbeit  in  der  Volldruckzeit: 

L'  =  Mp2  {x2  W2  +  <f)  367' 

Die  Expansion  findet  nun  nach  der  adiabatischen  Curve  stitt 
und  die  Expansionsarbeit  J"  ist  dann  nach  61.   (247)  S.  330 

L"  =  ~  [q^  —  q^^x2  Qi  —x^  q{\  (36b: 

Endlich  ist  die  Dampfgegenarbeit  L"\  da  das  Endyolomai 

V  =  3/  (ä-,  wi  +  o)  i3Wi 

ist,  ohne  Weiteres  zu  setzen: 

L"  =  Mpi  [x^u^  +  a]  i37d! 

in  welchen  Formeln  x^  die  spezifische  Dampftnenge  am  Ende  der 
Expansion  ist. 

Hiemach   findet   sich   leicht  das   entsprechende  Expansioiift- 
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verhältniss  Fj :  V  und  die  ganze  gewonnene  Arbeit  L  pro  Kolben- 
schab in  Wärmeeinheiten  gemessen  folgt: 

AL  =  Ä[L'  +  L"  —  r ") 

oder  die  angegebenen  Werthe  'substituirt  und  dabei  die  bekannte 
Beziehung  r^q  +  Apu  benutzt,  wenn  r  wie  früher  die  Ver- 
dampfungswärme darstellt  (S.  267) : 

AL  =  M[q2  —  qi  +^2^^— n^i  +^<^[P2—Pij]        (371) 

Aus  dieser  Gleichung  ist  nun  noch  der  Werth  x^,  da  er 
direct  nicht  gegeben  ist,  wegzuschaffen  und  das  geschieht  leicht 
nach  der  bei  Untersuchung  der  adiabatischen  Cunre  S.  322  an- 
gegebenen 61.  (243)  nämlich: 

-jT-  +  ^2  =  -y r  '^\  (372) 

Wir  erhalten  dann  für  die  Arbeit  des  Dampfes  pro  Schub 
die  Gleichung: 

^i=3f[^(r2-ri)+?2-yi-7't(T2-T,)-f^a(i.2-A)](373) 

und  diese  Gleichung  lässt  sich  als  die  Hauptgleichung  für  die 
wirklich  ausgeführten  Dampfmaschinen  Ihinstellen,  sie  giebt  die 
Arbeit  pro  Schub,  die  man  unter  den  günstigsten  Verhält- 
nissen von  einer  Dampfmaschine  erzielen  kann,  wenn  ihre  An- 
ordnung der  gebräuchlichen  Ausführung  entspricht. 

Ehe  die  Entwickelungen  fortgesetzt  werden,  will  ich  zunächst 
auf  ein  sonderbares  Resultat  aufmerksam  machen.  Der  Werth 
in  der  Klammer  der  Gl.  (373)  ist  vollkommen  identisch  mit 
Gl.  (337),  die  ich  auf  S.  411  bei  Untersuchung  des  Ausflusses  der 
Dampf-  und  FlUssigkeitsmischungen  aus  Gefässmündungen  ge- 
fanden habe ;  man  hat  nur  die  Indices  zu^vertauschen,  denn  dort 
wurden,  umgekehrt  gegen  die  hier  verwendete  Bezeichnung,  die 
Werthe,  welche  dem  hohem  Drucke  entsprechen,  mit  dem  Index  1 
und  die  des  untern  Druckes  mit  dem  Index  2  versehen.  Die 
Verbindung  beider  Gleichungen  giebt  die  eigenthümliche  Relation : 

lg 
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Würden  wir  sonach  beispielsweise  ans  dem  Dampfkenel 
einer  Dampfmaschine  ohne  Condensation  die  M  Kilogr.  Dimpf- 
nnd  FlUssigkeitsmischnng  direct  in  die  freie  Atmosphäre  strOmen 
lassen,  so  wUrde  dieser  Masse  in  Form  von  lebendiger 
Kraft  genau  dieselbe  Arbeit  innewohnen,  die  man 
unter  den  günstigsten  Verhältnissen  an  der  Dampf- 
maschine gewinnen  könnte. 

Dieser  Satz  könnte  mir  das  Mittel  an  die  Hand  geben,  den 
Werth  und  die  Bedeutimg  solcher  Umtriebsmaschinen  Dampf- 
Keactionsräder ,  Dampfturbinen)  näher  zu  untersuchen,  bei  denen 
man  in  Bewegung  befindliche,  d.  h.  ausströmende  Dampf-  lud 
Flüssigkeitsmischungen  als  Motor  venvenden  wollte,  ein  Gedanke, 
der  schon  oft  und  wiederholt  verfolgt  worden  ist.  Ich  unterlasse 
jedoch,  als  dem  Zwecke  dieser  Schrift  fem  liegend,  hier  eine 
weitere  Verwerthung  des  angegebenen  Satzes. 

Die  Gl.  373.  liesse  sich  nun  leicht,  auf  dieselbe  Weise,  wk 
das  auf  S.  410  mit  der  Ausflussformel  geschehen  ist,  durch  ein- 
fachere Näherungsformeln  ersetzen,  was  jedoch  zunächst  ante^ 
bleiben  mag. 

Die  genannte  Gleichung  würde  die  Arbeit  geben,  weldie 
durch  die  Dampfmaschine  pro  Schub  oder  wenn  das  Gewicht  Jf 
der  Mischung  auf  die  Sekunde  bezogen  wird,  welche  die  Maschine 
pro  Sekunde  im  günstigsten  Falle  abgeben  würde,  wenn  überdies 
auch  keine  Reibungswiderstände  vorhanden  wären  und  das  Zu- 
rückführen des  Wassers  in  den  Kessel,  d.  h.  die  Spei- 
sung keine  Arbeit  fordern  würde. 

Die  zuletzt  angedeutete  Frage  mag  nun  zunächst  erörtert 
werden,  indem  wir  die  Arbeit  der  Kesselspeisung  bestimmen  nnd 
von  dem  Werthe  L  der  Gl.  373;  noch  in  Abzug  bringen  wollen. 
Wir  haben  hier  die  Maschine  mit  und  ohne  Condensation  zu 
unterscheiden  und  überdies  auch  auf  die  Art  und  Weise  der 
Kesselspeisuug ,  ob  sie  mit  einer  Pumpe  oder  mittelst  des  In- 
jectors  geschieht,  Rücksicht  zu  nehmen. 


a!  Arbeit  der  Speisung  bei  Maschinen  mit 

ai    Beim  Oberflächencondensator. 

Hier  geschieht  die  Speisung  mit  der  Speisepumpe  D  (Fig.  46;. 
Diese  Pumpe  hat,  wie  sich  auf  S.  384  ergeben  hat,  hier  nur  die 
Aufgabe  aus  dem  Condensator  C  die  Masse  3/,  welche  in  gewisser 


\ 
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Zeit  aus  dem  Dampfcylinder  kommend  im  Condcnsator  voll- 
kommen condensirt  wurde,  anzusaugen  und  in  den  Kessel  zu 
pressen.  Ist  die  Pumpe  einfach  wirkend,  so  saugt  der  Kolben 
im  Pumpencylinder  D  beim  Aufgang  das  Wasservolumen  Ma  an, 
wobei  die  Arbeit  Map^  gewonnen  wird  und  beim  Niedergang 
wird  diese  Masse  in  den  Kessel  gedrückt,  wobei  die  Arbeit  Mapi 
aufzuwenden  ist.  Die  Arbeit,  welche  dem  Drucke  der  äussern 
Atmosphäre  entspricht,  kommt  hier  nicht  ins  Spiel. 
Hiernach  fordert  die  Speisung  die  Arbeit 

Bringe  ich  diesen  Werth  in  61.  '373)    zum  Abzug,   so  folgt 
für  eine  solche  Dampfmaschine  die  Arbeit  im  günstigsten  Falle.- 

AL  =  M^^  'T2  -  T,'  +q^-^q,-T,  «t,  -  ^,  ]     (374) 

(i  Beim  Einspritzcondensator. 
Hier  hat  die  Pumpe  D  ;Fig.  46  nicht  nur  die  Aufgabe,  die 
Masse  J/,  sondern  auch  die  derselben  entsprechende  Einspritz- 
wassermenge 3/o  dem  Condensator  zu  entziehen  (vergl.  S.  388) ; 
nenne  ich  den  äussern  Atmosphärendruck  />o,  so  ist  die  Arbeit, 
welche  beim  Aufgange  des  Kolbens,  d.  h.  beim  Saugen  gewon- 
nen wird: 

M  +  Mo)  a  (/>i  —  Po) 

Beim  Niedergange  des  Kolbens  ist,  wenn  ich  die  Pumpe  als 
Speise-  und  Warm  wasserpumpe  zugleich  benutze,  das  Flüssig- 
keitsvolumen Ma  in  den  Kessel  zu  pressen,  das  erfordert  die 
Arbeit  : 

Ma  [p2  —  Po) 

Den  übrigen  Theil  des  Flüssigkeitsvolumen  Moa  ergiesst  die 
Pumpe  in's  Freie,  was  keine  Arbeit  fordert. 
Hiemach  ist  die  Arbeit  der  Speisung: 

Uy=  Ma  (p2  —Po)  —  [M+  Mo)  a  '/>,  —po)  oder 

=  ^^^^  [P2  —P\   +Moa  [po  —px) 

Diese  Formel  ist  freilich  nicht  genau,  da  die  Pumpe  auch 
die  Luft  des  Einspritzwassers  zugleich  dem  Condensator  zu  ent- 
ziehen hat;  die  gefundene  Arbeit  wird  etwas  zu  klein  sein; 
jedenfalls  kann  man  aber  den  entsprechenden  Mehrbetrag  an 
Arbeit  als  sehr  klein  vernachlässigen. 
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Subtrahirt  mau  jetzt  die  Arbeit^  welche  hier  die  Spräong 
erfordert,  auf  der  rechten  Seite  der  61.  (373) ,  so  folgt  die  Aibdt 
der  Dampfmaschine  im  vorliegenden  Fall: 

AL  =  Ml^tß^  T,-T,]+q^-q,-T,(j^-T,)'j—A3to^ 

•  Das  zweite  Glied  der  rechten  Seite  ist  aber  in  Wirkliehkat 
immer  so  klein,  dass  man  es  ohne  Bedenken  yemaehlissigen 
kann,  und  man  erhält  dann  fttr  vorliegenden  Fall  dieselbe  For- 
mel 374; .  welche  sich  für  die  Maschinen  mit  Oberflächenconden- 
sator  ergeben  hat. 

h,  Arbeit  der  Speisimg  bei  ÜAschineii  ohne  Condeniatien. 

a    Bei  Anwendung  der  Speisepampe. 

Die  Arbeit,  welche  hier  die  Speisepumpe  absorbirt,  haben 
wir  schon  auf  S. 401  ermittelt;  nehmen  wir  wieder  an,  die  Pompe 
mtisste  das  Wasser  zunächst  auf  die  Höhe  h  heben ,  so  ist  die 
Arbeit^  welche  die  Speisung  erfordert,  wenn  /^^  der  Atmosphirei- 
druck  ist: 

L^'  =  Mh  +  Mo  {p<t  —poi 

Bringen  wir  diesen  Werth  auf  der  rechten  der  61.  (373)  ia 
Abzug,  so  folgt  die  Arbeit  der  Dampfmaschine 

weil   hier   der  Atmosphärendruck  p„   mit  dem  Drucke  pi   iden- 
tisch ist. 

Nun  ist  hier  wieder  das  Glied  A/t  in  allen  praktisches 
Fällen  so  klein,  dass  es  jederzeit  weggelassen  werden  kann  osd 
wir  sonach  auch  hier  wieder  auf  die  letzte  Formel  (374}  kommen. 

ß    Bei  Anwendung  des  Giffard'schen  Injectors. 

Der  lujector  erfordert  keine  Arbeit  von  Seiten  der  Maschine, 
daher  gilt  fllr  eine  solche  Dampfmaschine  ohne  Weiteres  die 
Gl.  (373  ,  in  welcher  aber  jederzeit  das  Glied  Aa  [p^  — P\)  ^ 
sehr  klein  vernachlässigt  werden  darf. 

Wir  kommen  daher  zu  dem  \>ichtigen  Resultate,  dass  Ar 
alle  die  angenommenen  Fälle,  mag  die  Maschine  mit  oder  ohne 
Coudensation  arbeiten,    mag  die  Speisung  mit  der  Pompe  oder 
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mit  dem  Injector  erfolgen,  immer  die  gleiche  Formel  zur  Berech- 
nung der  Dampfarbeit,  nämlich: 

AL  =  3f  [^'(^^2  -  T,:  +q^-q,-T,  (t,  -  T,;   ]     ,374 

in  Anwendung  zu  bringen  ist,  vorausgesetzt  es  handle  sich  um 
Ermittlung  der  Arbeit  der  Maschine'  unter  den  günstigsten 
Annahmen,  die  vorhin  auf  S.  451  näher  bezeichnet  wurden. 

Es  soll  nun  diese  Dampfmaschine  mit  einer  vollkommenen 
Maschine  verglichen  werden.  Zu  diesem  Zwecke  ist  zunächst  die 
Wärmemenge  Q  zu  ermitteln,  welche  dem  Dampfkessel  pro 
Kolbenschub  oder  pro  Sekunde  mitzutheilen  ist,  je  nachdem  das 
Dampf-  und  Flttssigkeitsgewicht  M  pro  Eolbenschub  oder  pro 
Sekunde  gerechnet  wird.  Diese  Bestimmung  bietet  aber  keinerlei 
iSchwierigkeit ,  wir  haben  nur  zunächst  zu  unterscheiden,  ob  die 
Maschine  mit  oder  ohne  Condensation  arbeitet. 

Bei  den  Maschinen  mit  Condensation  wird  pro  Schub  die 
Dampfmenge  Mx2  erzeugt  und  das  erfordert  die  Wärmemenge 
Jfx2  r^ ;  die  Speisepumpe  liefert  dann  das  Wassergewicht  M  mit 
der  Condensatortemperatur  t^  in  den  Kessel  zurück,  wo  es  durch 
Wärmemittheilung  wieder  auf  die  Kesseltemperatur  ^  zu  bringen 
ist  und  das  erfordert  eine  Wärmemenge  M  (j2  —  ?ij :  hiemach 
ist  die  ganze  Wärmemenge,  die  pro  Kolbenschub  dem  Kessel  zu- 
zuführen ist: 

Q2  =  M[x2r2  +  ft  —  ?i  ] 

Bei  den  Maschinen  ohne  Condensation  haben  wir  zu  unter- 
scheiden, ob  die  Speisung  mit  der  Speisepumpe  oder  mit  dem 
Injector  erfolgt. 

Bei  der  Speisung  mit  der  Pumpe  werden  die  M  Kilogramm 
Wasser  mit  einer  Temperatur  ^o  ^^  ^'^^  Kessel  geführt,  welche  im 
Allgemeinen  tiefer  ist,  als  die  dem  Gegendrucke  pi  entsprechende 
Dampftemperatur  t^  100^  C.) .  Im  Kessel  erfordert  diese  Wasser- 
menge zur  Erwärmung  auf  die  Temperatur  ^  die  Wärmemenge 
M[qi  —  jo)  ttöd  dann  zur  Verdampfung  Mx^r^-y  also  ist  bei  einer 
solchen  Dampfmaschine  die  ganze  Wärmemenge,  welche  pro  Kol- 
benschub in  den  Kessel  tretefl  muss 

Q2=  3f  [  «2  r2  +  ft  —  ?o  ] 
Findet  dagegen  die  Speisung  mit  dem  Injector  statt,   so  ist 
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die  WärnicDieiiirc  C^i,  die  der  Injeetor  allein  fordert,  nach  61.;32*) 
S.  4^0,    wenn  man  die  hier  neu  einpefllhrtc  Bezeichnnng  benutzt 

Q,  =  M[  q.  —  f/o  +  A(h  +  ö  p2—  Pu    )] 

in  welcher  Formel  //  die  Sau^^hi*»he  darstellt.  Die  Verdampfung 
verlangt  aber  auch  hier,  wie  v(»rhin,  die  Wärmemenge  JMi«2-  ^** 
Vereinigung  beider  Werthe  würde  dann  die  Gesammtwärme  Qj 
ergeben.     Man  kann  nun  aber  bei   der  Yereinignng  ganz  wohl 

das  Glied  A  [//  +  «;  p»  — Pa  ]  ^^^  »ehr  klein,  gegen  die  ttbrigen 
Glieder  vernachlässigen  und  erhält  daher  ftir  die  Gesammtwärme  Qii 
die.  einen  Giffard^schen  Injeetor  als  Speiseapparat  voransge- 
setzt,  dem  Kessel  pro  Kolbensehub  mitzutheilen  ist,  dieselbe 
Gleichung,  die  sich  vorhin  unter  der  Voraussetzung  ergib, 
dass  die  Speisung  durch  eine  Pumpe  erfolgt. 

Da  nun  auch  die  Gl.  .374) .  welche  unter  den  günstigsten 
Voraussetzungen  die  Arbeit  einer  gewöhnliehen  Dampfmaschine 
angiebt.  unverändert  bleibt,  mag  die  Speisung  mit  der  Pampe 
oder  dem  Injeetor  erfolgen,  so  bin  ich  berechtigt,  den  Satz  wie- 
derholt auszusprechen,  den  ich  schon  auf  S.  402  aufgestellt  habe, 
dass  theoretisch  genommen,  keiner  der  beiden  Spei- 
seapparate  einen  Vorzug  vor  dem  andern  hat,  dass 
man  al)er  der  IVaxis  unbedingt  die  ausgedehnteste  Anwendung 
des  Injectors  statt  der  Pumpen  emi)fehlen  niuss,  weil  sich  dieser 
nahezu,  wie  eine  ohne  Reibung  arbeitende  Pumpe  verhält:  ohne 
allen  Zweifel  sind  bei  ihm  die  schädlichen  Widerstände  voraus- 
gesetzt, dass  keine  Dampf-  und  Wassen'erluste  stattfinden  kleiner, 
als  bei  der  Speisepumpe,  besonders  wenn  deren  Pnmpenkolben 
durch  ein  Excenter  [seine  Bewegung  erhält. 

Aus  den  vorstehenden  Untersuchungen  geht  nun  hervor, 
dass  wir  fllr  alle  Dampfmaschinen  zur  Berechnung  der  Wärme- 
menge Qi,  welche  pro  Kolbenschub  oder  wenn  sich  der  Werth  M 
auf  die  Sekunde  bezieht,  welche  pro  Sekunde  in  den  Kessel  zu 
fuhren  ist,   die  Gleichung 

anzuwenden  haben :  man  hat  in  demselben  nur  einfach  ^i  statt  yn 
zu  setzen,  wenn  die  Maschine  mit  Condensation  arbeitet,  weil  in 
diesem  Falle  die  Temperatur  ^o  des  Speisewassers  mit  der  Tem- 
peratur  /,    identisch   wird,   welche  dem  Dampfgegendmeke   and 
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Condensatordrucke  /^i  entspricht.  Di^e  Formel  erleidet  nur  eine 
Veränderang,  wenn  die  Maschine  einen  schädlichen  Raum  besitzt, 
ein  Fall,  den  wir  erst  später  der  Betrachtung  unterwerfen  werden. 
Würden  wir  nun  an  den  Dampfmaschinen,  die  durch  Gl.  (375) 
gegebene  Wärmemenge  richtig  verwerthen,  d.  h.  den  voll- 
kommenen in  Fig.  43  S.  429  dargestellten  Kreisprozess  aus- 
fllhren,  so  wUrden  wir  auch  die  grösste,  überhaupt  zu  gewinnende 
Arbeit  von  der  Maschine  erhalten  und  dieser  Maximalwerth  Z/„, 
der  Arbeit,  d.  h.  die  disponible  Arbeit  einer  Dampfmaschine  (ohne 
schädlichen  Raum)  findet  sich ,  wenn  man  in  die  oben  gegebene 
Formel  (S.  431) 

^m  =  ^^-jT  (T2  —  Tj) 

den  Werth  Q2  substituirt: 

m 
■^m  —  AT  ' 

Nach  dieser  Formel  berechnet  sich  nun  mit  grösster  Leich- 
tigkeit für  jede  Dampfmaschine  die  disponible  Arbeit:  sie  schreibt 
sich  auch  in  folgender  Form: 

^A„  =  3f[^Mr2-r.)  +  '^'^~^''yf^~^']    ;377) 

• 

und  in  dieser  Form  ist  die  Gleichung  besonders  geeignet,  Ver- 
gleiche zwischen  einer  theoretisch  vollkommenen  Dampfmaschine 
und  einer  wirklich  ausgeführten,  aber  unter  den  günstigsten  An- 
nahmen (s.  S.  451)  arbeitenden  Dampfmaschine  anzustellen;  wir 
haben  zu  diesem  Zwecke  nur  die  Gl.  (374)  herbeizuziehen,  welche 
die  Maximalarbeit  für  den  an  Dampfmaschinen  in  Wirklichkeit 
stattfindenden  Kreisprozess  giebt. 

Subtrahirt  man  Gl.  (374)  von  der  letzten  Formel,  so  erhält 
man  in  dem  Werthe  L^  —  L,  welcher  Werth  mit  Li  bezeichnet 
werden  mag,  den  Arbeitsverlust,  welcher  aus  der  Unvollkom- 
menheit  des  Kreisprozesses  unserer  Dampfmaschi- 
nen entspringt,  und  zwar  ergiebt  sich  dieser  Arbeitsverlust 
nach  einigen  einfachen  Reductionen: 

^i=^^[{q2—9o)(T2-T,)  +  T,T2[T2-^,)-T2{q2—q,)]     :378) 
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in  welchen  Gleichungen,  wie   schon  erwähnt  bei  Mmschinen  mit 
Condensation.  ^i  =  q^  zu  setzen  ist. 

Dividire  ich  endlich  diesen  Ausdruck  durch  die  dispoidbk 
Arbeit  nach  Gl.  ;376\  so  ergriebt  sich  der  Effect  Verlust, 
welcher  der  Unvollkommenheit  des  ProseBses  der 
wirklichen  Dampfmaschinen  entspricht  nnd  der  mit  ^ 
bezeichnet  werden  mag: 

V   _  'g2  — go     iT2—Tx+TiT2  (^2  —  ^1) ^2     92 gl'  ty^y 

''  (^2ri  +  q2  —  qo){T2-T,] 

Speziell  fttr  Wasserdanipf  schreiben  sich  diese  beiden  Glei- 
chungen genau  genug  weit  einfacher.  Setzen  wir  nämlich  die 
spezifische  Wärme  c  des  Wassers  im  Mittel  constant,  so  ist 

?2  —  ?o  =  ^  [T2  —  Tu    und  y.2  —  9i=c  (^2  —  Tf] 
Man  erhäft  dann 

{q2-qo){T2-T::-T2{q2-qi)=—cTo'T2-T,]=—To[q2'-1i^ 

Daher  folgt  einfacher  der  Arbeitsverlust: 

M 

Li  =  ^[r,  T,  [x^  -Tv-  T,  [q^  - ?,)]  (390 


2 

und  der  Eflfectverlust : 


.  ^  T,T2  (r,  — T^  -T^'.qi  —  qx 
^'  ■Xr,r2+q2  —  q^    {T2  -  T,) 


f3Sl 


und  in  dieser  Form  sollen  die  Gleichungen  im  Weitem  verwendet 
werden. 

Für  geringe  Temperaturdifferenzen  wtlrde  sich  überdies  sdirei- 
ben  (s.  S.  322) 

T2  —  T,  =  r  logn.  ^  =  y - 

sowie 

q-i-qx  =c[T2-T, 

dann  folgt  der  Effectverlust  in  Folge  der  Unvollkommenheit  des 
Prozesses : 

r=     ^(^2— JO'     ^        g2  — g> 

^2^2  4-  ^2  —  ?0  ^2^2  4-  g2  —  go 

und  das  ist  dieselbe  Gl.  (328),  welche  ich  schon  bd  Betrachtung 
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der  Wirkung  des  Giffard'schen  Iiijectors  auf  Ö.  403  gegeben 
habe.  Jetzt  erst  tritt  die  wahre  Bedeutung  der  dort  angegebenen 
Zahienwerthc  hervor  und  es  zeigt  eich ,  wie  dort  schon  vorher 
bemerkt  wurde,  dass  die  fUr  r^  gefundenen  Zahleuwertbe  nicht 
als  Maass  för  die  Wirksamkeit  des  Speiseapiwrats  angesehen  werden 
kSnoen,  Bondern  dass  ^ie  sich,  wie  aus  Vorstehenden  her\-orgeht, 
auf  den  l^rozess  der  Dampfmaschine  seihst  beziehen.  Uebrigens 
ist  die  dort  aufgestellte  Formel  '32S,  auch  nur  für  geringe  Tem- 
peraturdifTerenzen  anwendbar. 

Ich  habe  vorhin  den  Arbeitsverlnst  Li  und  den  entsprechen- 
deu  EtTectverlust  t,  als  denjenigen  bezeichnet,  welcher  der  Un- 
voUkommenheit  des  Kreisprozesses  unserer  wirklichen  Dampf- 
maschinen eutspricht  und  werde  ihn  auch  im  Weitem  so  be- 
nennen. Es  kommen  zwar  an  den  Dampfmaschinen  nwb  eine 
ganze  Reibe  anderer  Verluste  vor,  die  wir  auch  näher  bestimmen 
werden,  docli  sind  das  alles  keine  Verluste,  die  der  Unvollkom- 
menheit  des  Prozesses  entspringen,  alle  diese  Verluste  lassen  sich 
durch  conetructivc  Acndcrungen  herabziehen.  Nicht  so  ist  es  mit 
dem  Verluste  L,  ,  dieser  entspringt  aus  einer  prinzipiell  nnrieh- 
tigen  Art  und  Weise  der  Ausnutzung  des  Dampfes  und  es  wird 
sieh  daher  fragen,  ob  in  Wirk- 
lickeit  dieser  Verlust  so  gross  ^^" 

ist,  dass  man  daran  denken 
mUsste.  den  Prozess  in  unsem 
Dampfmaschinen  abzuändern 
und  zwar  der  Art,  dass  man 
sich  mehr  dem  vollkommenen 
Kreisprozesse  nähert :  femer 
wird  man  dann  die  Frage  auf- 
zuwerfen haben,  welcher  Theil 
des  wirkliehen  Prozesses  fehler- 
haft ist  und  ob  sieh  derselbe 
verbesscm  lUsst.  Der  Fehler 
des  wirklichen  Ih'ozesses  ist 
leicht  zu  erkennen. 

Legt  man  durch  den  Punkt 
0  Fig.  47]  der  Diagrammfläche 
die  adiabatische  Curve  ob,  entsprechend  der  Annahme^  dass  an- 
fänglich nur  3f  Eilogr.  Wasser  von  der  Temperatur  ^  vorhanden 
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siad.  so  erkennt  man  sogleich,  dasB  der  wirkliehe  Kreisprozess 
unserer  Dampfmaschinen  sich  in  zwei  Prozesse  zerlegen  lägst: 
der  eine  Theil  entspricht  der  Fläche  ox2x^b  nnd  dieser  Theil  iit 
vollkommen;  der  andere  Theil  ist  durch  die  Fläche  aoh  dar- 
gestellt und  dieser  Theil  des  Prozesses  enthält  die  ganze  UnvoU- 
kommenheit.  Diese  Trennung  geht  auch  ans  der  Formel  :374. 
direct  hervor;  das  erste  Glied  in  der  Klammer  entspricht  einer 
vollkommenen  Dampfmaschine    vergl.  Gl.  351  S.  431]  die  andern 

beiden  Glieder  [^2  —  ^/i — ^1  '■'^2  —  ^1  ]  entsprechen  dem  unvoll- 
kommenen Theilc.  Ich  kann  daher  eine  unter  den  günstigsten 
Annahmen  arbeitende  Dampfmaschine  wie  eine  Verbindung  von 
zwei  Dampfmaschinen  ansehen:  die  eine  derselben  arbeitet  theo- 
retisch vollkommen,  die  andre  aber  nicht:  diese  ftthrt  einen  eigen- 
thUmlichen  Prozess  aus,  der  eben  durch  den  Theil  oba  der  In- 
dipatorfläche  dargestellt  wird.  Man  lässt  bei  dieser  zweiten 
Maschine  3f  Kilogr.  Wasser  von  der  Temperatur  f^  vom  Drucke /»t 
auf  den  Druck  p^  expandiren,  das  giebt  an  Arbeit  nach  61.  247 
S.  330,  weil  die  anfängliche  Dampfmenge  0  ist 

AL'  =  [qi  —  qi—^Qv  M 
Dabei  bedeutet  x  die  spezifische  Dampfmenge  im  Znstande  h 
(Fig.  47],  die  sich  aber  aus  Gl.  (243)  S.  322  bestimmt;    man  er- 
hält die  Beziehung: 

XJ\ 

Nun  wird  die  Masse  bei  constantem  Drucke  p^  und  con- 
stanter  Temperatur  ty  (auf  der  Linie  ba)  comprimirt,  bis  aller 
Dampf  wieder  in  Wasser  verwandelt  ist;  die  aufzuwendende  Ar- 
beit ist  hier 

L"  =  Mxpx  «1 

Schliesslich  wird  das  Wasser  von  der  Temperatur  t^  unter 
entsprechender  Druckzunahme  wieder  auf  t^  erwärmt  nnd  zwar 
ohne  Dampfbildung,  d.  h.  bei  constantem  Volumen.  Jetzt  ist 
dieser  Prozess  vollendet  und  die  gewonnene  Arbeit  findet  rieh 
unter  Benutzung  vorstehender  Formeln  und  durch  entsprechende 
Verbindung  derselben: 

wie  sich  auf  Grund  von  Gl.  (374;  nach  obigen  Bemerkungen  er- 
warten Hess. 
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Aus  Allem  ist  der  Schluss  zu  ziehen^  dass  die  eine  Hälfte 
des  Prozesses  unserer  Dampfmaschinen,  die  Volldruck-  und  Ex- 
pansionswirkung, überhaupt  die  Dampfbenutzung  vor  dem  Kolben, 
richtig  und  keiner  Verbesserung  fähig  ist,  dass  aber 
das  Fehlerhafte  in  der  Dampfausnutzung,  in  den  Vorgängen  hinter 
dem  Kolben  zu  suchen  ist:  wir  sollten  den  Dampf  nicht  mit 
eonstantem  Drucke  in  einen  Condensatorraum  oder  in  die  freie 
Atmosphäre  schieben;  dieser  Theil  des  Vorganges  an  den  ausge- 
führten Dampfmaschinen  erscheint  jetzt  als  eine  Krafttödtung. 

Ehe  man  aber  nach  dieser  Richtung  sich  zum  Nachdenken 
anschickt,  wie  dieser  prinzipielle  Fehler  zu  beseitigen  wäre,  ist 
es  zweckmässig,  zunächst  zu  untersuchen,  ob  der  EiTectverlust  in 
Folge  der  UnvoUkommenheit  des  Prozesses  wirklich  so  gross 
ist,  dass  man  vor  allen  Dingen  an  eine  Beseitigung  oder  eine 
Mässigung  dieses  Verlustes  denken  müsste. 

Die  Frage  mag  an  speziellen  Beispielen  behandelt  werden. 

Denken  wir  uns.  eine  Dampfmaschine  ohne  Coudensation  ar- 
beitet mit  Dampf  von  pi  =  5  Atmosphären  Dmck  und  zwar  mit 
reinem  Dampf,  ohne  Beimischung  von  Wasser,  es  sei  also  :r.,  =  1. 

Hier  ist  nach  unseren  Tabellen  'S,  316  und  Tab.  10  ent- 
sprechend  einem  Drucke  von 

5  Atmosphären  1  Atmosphäre 

fi  =  152.22  /i  =  JOO.oü 

q.,  =  153,741  .  j'j  =  100,500 

T2  =  0,447i;i  T,  =  0.3135<> 

7-2  =  499, 1S4 

Dann  ergiebt  61.  (374  die  Arbeit  der  M  Kilogr.  Dampf  unter 
den  gtlnstigsten  Annahmen,  die  Arbeit  in  Wärmeeinheiten  gemessen : 

^Z  =  64.747  M 

Wird  der  Kessel  dieser  Maschine  durch  eine  Speisepumpe 
oder  einen  Injector  mit  Wasser  von  ^„  =  15^  Temperatur  ge- 
speist, so  ist  (Tab.  Ib  jo  =  15,oo5  und  nach  Gl.  [376;  die  dis- 
ponible Arbeit  in  Wärmeeinheiten  gemessen: 

^Zni  =  78,341  M' 

und  hieraus  folgt  der  Arbeitsverlust  dieser  Haschine  in  Folge  der 
UnvoUkommenheit  des  Prozesses 

ÄL^  =  A  \U„  —  L]  =  13,594  M 

und  hieraus  der  entsprechende  Effectverlust : 
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tx  =  -=^  =  0,1735 


Die  Näheraugsformel    3S1}   giebt  fUr  denselben   Fall  diied 

^j  =  0,1747. 

Wir  hätten  hiernach  bei  dieser  MaBchine  in  Folge  der  Un- 
vollkommenheit  des  Prozesses  allein  einen  Verlnst  von  17,4  Pro- 
zent der  disponiblen  Arbeit  und  dieser  Verlnst  ist  so  gross,  da» 
man  auf  Aenderung  bedacht  sein  sollte.  Eine  genauere  Betnueh- 
tung  der  61.  381)  zeigt  nun  aber,  dass  dieser  Verlust  nur  des- 
halb so  gross  ausfällt,  weil  die  Temperatur  /„  des  Speisewassen 
sehr  niedrig  nur  zu  15"  angenommen  wurde.  Denken  wir  nns 
dagegen,  das  Speisewasser  werde  vorgewärmt  und  zwar  dorck 
die  abziehenden  Gase,  durch  welche  die  entsprechende  WSmie 
ohnehin  verloren  wäre,  so  stellt  sieh  das  Resultat  wesentlieh 
günstiger;  denn  nehmen  wir  an.  das  Vorwärmen  geschähe  bis 
zu  einer  Temperatur  von  ^^  =  80^  und  100  o  C. ,  so  giebt  die 
Formel  (381)  für  den  Effectverlust  beziehungsweise,  0,0769  und 
0,0449,  dieser  Verlust  wrd  also  bedeutend  herabgezogen.  Ke 
Formel  enthält  übrigens  auch  den  Werth  x^^  die  spezifiwlie 
Dampfmenge  in  der  Dampf-  und  FHlssigkeitsmischung ,  welehe 
dem  Cy linder  zugeführt  wird.    Wir  haben  vorhin  a-2  =  1  gesetzt. 


Dampfknaschine  mit  Condfli- 


Druck  im  Kessel  in  Atmosphären. 


1' 
j 


Arbeit  für  ein  Kilogr.  Dampf  in  Wärmeeinheiten  (Gl.  '^1A'  A.h  = 
Disponible  Arbeit  in  Wärmeeinheiten  JSI.  370)  -^^m  = 

Kflfectverlust  in  Folge  der  UnvoUkommenheit  des  Prozesses  '  t^  = 


95.»J 

101.ff 

O.tifl 


Dampfmaschine  ohne  Ccmdü' 


Druck  im  Kessel  in  Atmosphären.      J        1': 


Arbeit  für  ein  Kilogr.  Dampf  in  Wärmeeinheiten  ;G1.  374)  AL  =  16.3* 

Disponible  Arbeit  in  Wärmeeinheiten  (Gl.  376)                   jr     .«-  I9.i«*$ 

:  Temperatur  des  Speisewassers  ^0=  l'^*^                                    *"  ; 

Effectverlust  in  Folge  der  Unvoll-          ^^  =  150                   Ci  =  Ö.M» 

kommenhoit  des  Prozesses          ^o  =  1^^**                 sl  =  ®***'' 
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d.  h.   reinen  Dampf  ohne  Beimischung  von  Wasser  vorausgesetzt; 
nehmen    wir    aber    10^/ o    oder    20^  o    mechanisch    beigemengtes 
Wasser  an,  setzen  wir  also  noch  x^  =  O.oo  oder  xo  =  Ö,so,  so  er- 
geben sich  diejenigen  Werthe  fllr  den  EflFectverlust  ^,  fttr  die  hier 
angenommene  Maschine,  welche  folgende  Zusammenstellung  angiebt: 

Temperatnr  des  Speisewassers  /„  =  15«^      Soo      lOQo 

Spezifische   Dampfinenge     .ro  =  1       ci=  0,174   0,079    0,045 

=  0,90^1  =0,lsO    0,0s«     0,049 
=  O.H»  ^i  =  0.207    0j»96     0,055 

Diese  kleine  Uebersicht  zeigt  zunächst  fllr  die  angenommene 
MuBcfaine  recht  deutlich,  welchen  Einfluss  das  Vorwärmen  des 
r^peisewassers  auf  unsern  Effectverlust  hat :  das  Yor^värmen  zieht 
den  Effectverlust  so  sehr  herab,  dass  bei  Maschinen  ohne  Conden- 
jBation  das  vorherige  Erwärmen  des  Speisewassers  entschieden 
zo  empfehlen  ist.  Man  erkennt  ferner,  dass  der  Wassergehalt 
des  Dampfes  den  Effectverlust  erhöht,  aber  verhältnis.smässig 
unbedeutend  und  nicht  so  sehr,  als  man  bis  jetzt  anzunehmen 
;;eneigC  war. 

Um  einen  allgemcinorn  Einblick  in  die  hier  angeregte  Frage 
zu  geben,   habe  ich  die  folgenden  beiden  kleinen  Tabellen  be- 
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rechnet,  deren  Entstelnings-  und  Ueurtbeiluiigsweise  ans  der 
Berechnung  des  im  Vorstehenden  behandelten  Beispieles  ohne 
Weiteres  hervorgeht.  Zu  bemerken  ist  nur.  dass  l>ei  der  B^ 
rechnung  troekner,  gesättigter  Dampf  vorausgesetzt  wurde. 

Die  Kesultate  dieser  Tabellen  sind  für  den  Mechaniker  sehr 
erfreulich  und  bestätigen  glUeklicher  Weise  keineswegs  die  Ab- 
nähme  Kedtenbacher's,  dass  der  Prozess  unserer  Dampf- 
maschine ein  höchst  unvollkommener  sei,  dass  eine  Ven'ollkomn- 
nung  der  Dam])fmascliine  nur  durch  eine  ganz  neue  und  veiiB- 
derte  Gestalt  der  Maschine  und  andere  Art  und  Weise  der  Be 
nutzung  des  Dampfes  erzielt  werden  könne  und  dass  bis  dahiii 
jede  rein  constructive  Verbesserung  der  Dampfmaschine  rerhili- 
nissmässig  wenig  Werth  habe.  Diese  Tabellen  sprechen  sich  io 
ganz  anderer  Weise  aus;  der  Eftectverlust ,  welcher  aus  der  Ud- 
vollkomnrcnheit  des  Prozesses  der  wirklichen  Dampfmaschine  est- 
springt,  aus  dem  Umstände^  dass  dieselben  nicht  einen  Krel^ 
prozess  1)eschreiben ,  den  die  mechanische  Wärmetheorie  fllr  eiie 
vollkommene  Dampfmaschine  verlangt,  ist  unbedeutenfl. 
Bei  Niederdruckmaschinen  mit  Condensation  stellt  es  sich  auf  ^ 
bis  0*%.  und  bei  Mitteldruckmaschinen  mit  Condensation  ad' 
6  bis  S'V,)  der  disponiiieln  Arbeit.  Hei  Maschinen  ohne  Coi- 
densation  stellt  sich  dieser  Verlust  nur  dann  bedeutend  gröwr 
heraus,  wenn  der  Kessel  mit  kaltem  Wasser  gespeist  wird;  find« 
hingegen  ein  Vorwärmen  statt,  was  immer  leicht  zu  bewerk- 
stelligen ist.  so  geht  dieser  Eftectverlust  noch  unter  den  derJfa- 
schinen  mit  Condensation  herab. 

Auf  die  Resultate  dieser  Kechnungen  stützte  ich  mich,  ib 
ich  früher  ^S.  228'  von  einer  Ehrenrettung  der  DampfmascIÜBr 
ges])n»chen  habe.  So  lange  <lic  FundamentalsUtze  der  mecluuii' 
sehen  Wärmctheorie  als  richtig  bestehen  bleibeu,  so  lange  könnet 
wir  den  Kreisprozess  unserer  Dampfmaschinen  als  einen  sekr 
vollkommenen  ansehen ,  und  wenn  an  diesen  Maschinen  häat 
Arbcitsverluste  auftreten  würden,  die  grösser  sind  als  derjenige 
welclier  der  eigentlichen  IJnvollkommenheit  des  Prozesses  ent- 
springt, könnten  wir  ruhig  von  der  Verfolgimg  des  Gedanken? 
einer  ^'erbessenlng  der  Dampfmaschinen  absehen,  wenigstens  der- 
jenigen Dam])fmaschinen.  die  mit  gesättigten  Dampf  arbeiten. 
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o'    Damp/maiehitm  ohne  »chiidlifho»  Raum. 

Die  TorstehendeD  Untersuchuiigen  hatteu  deD  Zweck,  zu-> 
liebst  die  im  Wesen  unserer  Danipfuiascbinen  BcUtst  begründete 
UnToUkominenheit  zu  ermittelii ,  indem  wir  den  Prozess .  den  die 
Dampfmaschinen  in  Wirklicbkeit  unter  den  günstigsten  Umstün- 
deo  ausfahren,  mit  dem  einer  theoretisch  roUkommenen  Maschine 
redlichen. 

Der  Arbeits-  and  Effectverlnst.  der  der  cigentlicbeu  ünvoll- 
kommenheit  des  Prozesses  entspricht,  ist  nun  nicht  der  einzige, 
der  an  wirklichen  Dampfmaschinen  auftritt ;  mau  hat  bei  einer 
ftHndlichen  Beurtbeilung  derselben  no<;h  andere  UiivoUkommen- 
heiten  in  Betracht  zu  ziehen ,  weuu  man  sich  ein  rollständigcH 
l'rtheil  über  den  wahren  Wertli  der  wirklich  ausgeführten  Ma- 
Behineo  bilden  will. 

Wir  denken  uns  zunächst  eine  ausgeführte. Dampfmaschine, 
vemachlässigen  aber  vorerst  den  Einflnss  des  schädlichen  Raumes. 

Es  sei  A  ;Fig.  4$)  der 
Daropfc>iinder  einer  dop-  ^'"'  ***■ 

pelt  wirkenden  Dampf- 
maschine: J/ das  Gewicht 
Ton  Dampf  und  Wasser, 
welches  pro  Kolbenschub 
mit  dem  Kesseldruck  p^ 
and  der  Temperatur  t^  in 
den  Cjlinder  tritt  und  x-i 
sei  die  spezifische  Dampf- 
menge, also  (1 — X-,.  die 
Waflsermenge,  welche  der  Gewichtseinheit  der  vom  Kessel  herbei- 
kommenden Masse  beiwohnt.  Wir  wollen  ferner  zuerst  noch 
voranssetzen.  dass  während  des  Dauipfeiutrittes  im  Cylinder  der- 
seU»  Druck,  wie  im  Kessel  herrscht  und  dass  ebenso  der  Druck 
l>i  hinter  dem  Kolben  identisch  mit  dem  C'oiidensatordruck  resjj. 
mit  dem  der  äussern  Atmosphäre  sei. 

Ist  nun  F,  das  Volumen,  welches  d^r  Kolben  während  des 
Dampfeintrittes  beschreibt,  so  gilt  zuiTSt  die  Beziehung; 

J-,  =  M  j:.H-.  -U  tf; 
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und  hieraus  lässt  sich  die  Masse  M  pro  Kolbenschnb  ermitteln: 
ist  (laun  n  die  Anzahl  der  Umdrehnugen  der  Kurbelwelle  pn> 
Minute,  so  findet  sich  das  Gewicht  der  Misebnng,  welches  in  der 
Sekunde  der  Maschine  zugeftlhrt  wird: 

'^  1/ 

60 

Setzen  wir  nun  diesen  Werth  oder  einfach  31  in  die  61.  [376 
S.  459  ein,  so  findet  sich  die  disponible  Arbeit  der  yorliegendei 
Maschine  pro  Sekunde  oder  im  andern  Falle  pro  Kolbenschnb. 
Im  erstem  Falle  hätten  wir  den  Werth  durch  75  zu  dividiren. 
wenn  die  disponible  Arbeit  in  Pferdestärken  angegeben  werda 
sollte. 

Die  Arbeit  während  des  Dampfeintrittes  ist  nun  einäck 
l\P'i\  hierzu  wäre,  wenn  wir  zunächst  die  Vorderarbeit  d» 
Dampfes  pro  Kolbenschub  ermitteln  wollen,  die  Arbeit,  wekbe 
der  Expansionswirkun^  des  Dampfes  entspricht,  zu  addirai. 
Wurde  die  Expansion  so  weit  stattfinden ,  bis  der  Druck  auf  dei 
Werth  />i  herabfreganfccn  ist ,  so  hätten  wir  einfach  hier  von  GL 
\M\S>  S.  4r>2  Gebrauch  zu  machen.  Eine  so  weit  gehende  Ei- 
pansion  kommt  aber  in  den  seltensten  Fällen  vor,  am  wenigsta 
l»ei  Condensationsmaschincn,  und  hierin  liegt,  theoretisch  genom- 
men, ein  Arbeitsvcrlust,  den  wir  zunächst  enuitteln  werden.  mJ 
den  wir  den  Arbeitsverlust  resp.  Effectverlast  in  Folfe 
der  unvollständigen  Expansion  nennen  werden. 

Wäre  die  Expansion  vollkommen,  so  mUsste  nach  derBe 
zeiclinung  von  Fig.  48  die  Ausdehnung  von  V\  auf  V  erfolgo. 
in  Wirklichkeit  sei  aber  das  Volumen  der  Masse  am  Ende  4r 
Expansion  nur  F,  welcher  Werth  hier  identisch  ist  mit  dem  )> 
lumen ,  welches  der  Kolben  während  eines  ganzen  Schübe»  b^ 
schreibt. 

Die  Arbeit,  welche  wir  hier  bei  der  Ausdehnung  von  Vx  ^ 
V  gewinnen,  berechne  ich  nun  unter  Zugrundelegung  der  Bti- 
k ine* sehen  Näherungsformel,  indem  ich  nur  den  der  anffinglichi 
Dampfmenge  xi  entsprechenden  Werth  des  Exponenten  ju  yf^- 
S.  340;  nach  meiner  empirischen  Formel  (259)   S.  342  bestiiDBC- 

Wir  setzen  daher 
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und  berechnen  die  Expansionsarbeit  nach  61.  (258;  S.  341  durch 
den  Ausdruck: 


fi-1 


1 


-m 


l\  Y  -  ^ 


Das  Verhältniss  V^ :  V  ist  das  Expansiönsverhältniss ;  bezeich- 
nen wir  dasselbe  in  Zukunft  mit  £,  so  folgt  nun  für  vorliegende 
Maschine  die  ganze  Arbeit  des  Dampfes  vor  dem  Kolben  pro 
Schub,  welche  Arbeit  mit  L^  bezeichnet  werden  mag: 


i>,  =  f^./>a[l  +  -^(l -«"-')] 


«der  einfacher: 


Vxlh 


.u  — 1 


"  I 

V  7) 

Die  Arbeit  des  Dampfgegendruckes  px  ist  aber  jöj  F  =  — ^-^ 

VBd  wenn  wir  diesen  Werth  von  L^  subtrahiren,  so  erhalten  wir 
die  ganze  Arbeit,  welche  unter  den  bis  jetzt  gemachten  Voraus- 
«etenngen  pro  Eolbenschub  vom  Dampfe  verrichtet  wird  und  die 
wir  mit  L'  bezeichnen  wollen 


H  =  V,  p^ 


f^ 


-^ 


—  1 


f^-l 


P2€ 


(383) 


Wäre  aber  die  Expansion  eine  vollkommene,  so  wäre  diese 
Aiheit  nach  Gl.  (374)  S.  455  zu  beurtheilen  oder  wenn  L^  die 
tiiponible  Arbeit  pro  Schub  ist  und  L^  wie  früher  der  Arbeits- 
Teriost  in  Folge  der  Unvollkommenheit  des  Prozesses,  so  findet 
rieh  diese  Arbeit,  die  oben  mit  L  bezeichnet  wurde,  auch 

L  =  jjfft  —  Z/j 

Sabtrahirt  man  von  L  die  Arbeit  L\  welche  durch  vor- 
stehende 61.  (383)  gegeben  ist  und  in  welcher  man  Vi  durch 
M.x^U2  +  a]  ersetzen  kann,  so  folgt  der  Arbeitsverlust  L2 
iiFolge  unvollständiger  Expansion: 

I^  =  Ln,  —  Li—  Mp2  {X2U2  -f-  a) 


P\ 


i"-l 


P2« 


384 


and  dieser  Werth  wird  in  Fig.  48  durch  den  vertical  schraffirten 
Baom  dargestellt. 
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Die  disponible  Arbeit  L,a  ist  nach  Gl.   (376) 

M  \x^  ^2  +  ^2  —  go     rr        T\ 

Durch  Division  folgt  daher  der  Effectverlust  C2  =  i<):Z 
in  Folge  unvollständiger  Expansion: 


^   ^^_        __  ^/?2  ;^2  «2  +  ^) 


•^2  ''2  +  ^2 —  gO;   .  ^2  —  ^1 


/u  —  1  p^e 


'385} 


wobei  ^i  nach  Gl.  (381)  der  Effectverlust  in  Folge  der  Un Voll- 
kommenheit des  Prozesses  ist  und  in  welcher  Gleichung  jo  =  gt 
zu  setzen  ist,  wenn  die  Maschine  mit  Condensation  arbeitet. 

Ein  weiterer  dritter  Arbeitsverlust  entsteht  nun  dadurch, 
dass  der  Dampf  auf  seinem  Wege  nach  dem  Cylinder  Wider- 
stände zu  überwinden  hat  und  dass  in  Folge  dessen  der  mittlere 
Druck  im  Cylinder  vor  dem  Kolben  während  des  Dampfeintrittes 
etwas  kleiner,  als  der  Kesseldruck  />2  ist.  Dieser  Druck,  der  mit 
p\  bezeichnet  werden  soll,  lässt  sich  auf  theoretischem  Wege 
nicht  ermitteln,  eben  so  wenig,  wie  der  wirkliche  mittlere  Druck 
p\  hinter  dem  Kolben,  der  immer  etwas  grösser  als  der  Druck  jOi 
im  Condensator  resp.  der  freien  Atmosphäre  ist.  Beide  Werthe 
sind  vorwaltend  abhängig  von  der  Art  und  Ausführung  der  Steue- 
rung. Die  Einflüsse,  die  hier  stattfinden,  sind  aber  so  mannig- 
fach, dass  eine  Bestimmung  beider  Pressungen  p\  und  p\  auf 
theoretischem  Wege  als  [unmöglich  erscheint.  Da  sich  nun  aber 
beide  Werthe  leicht  aus  Indicatorcurven  entnehmen  lassen,  so 
lässt  sich  erwarten,  dass  mau  auf  Grund  zahlreicher  Versuche 
Regeln  und  empirische  Formeln  wird  gewinnen  können,  aus  denen 
sich  wenigstens  näherungsweise  für  gewisse^Maschinenanordnungen 
die  Beziehungen  zwischen  pi  und  p\^  sowie  zwischen  p^  und  p\ 
ermitteln  lassen. 

Man  ersieht  leicht ,  dass  die  beiden .  horizontal  schraffirten 
Flächen  der  Fig.  48  die  Arbeitsverluste  darstellen,  welche  in  Folge 
der  Differenz  dieser  Pressungen  entstehen.  Ich  nenne  p\  den 
Admissionsdruck  und  p\  den  Gegendruck;  dann  findet  sich  zuerst 
der  Arbeitsverlust  i^  pro  Kolbenschub  in  Folge  der  Dif« 
ferenz  des  Kessel-  und  Admissionsdruckes 

^3  =  ^t  'P2—P2) 
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da  wir  ganz  wohl  die  obere  horizontal  schraffirte  Fläche  der 
Fig.  4S  als  ein  Rechteck  ansehen  können.  Bezeichne  ich  der  Ein- 
fachheit wegen  das  Verhältniss  der  Druckdifferenz  pi  —  p^  zum 
Kesseldruck  pi  mit  a,  setzen  wir  sonach 


P2—P2 
P'i 


cc  386) 


so    folgt    der   Arbeitsverlust    auch ,    wenn    wir '  noch ,   wie    oben 
Vi  =  M  Xi  U2  +  (J)  einsetzen : 

und  dann  folgt   weiter  der    Effectverlust  C^  in  Folge  der 
Differenz  zwischen  Admissions-  und  Kesseldruck: 


/ ., 


Ap2[X2U2+&a  T2 


(388) 


''     ^2r2  +  q2-qo)  T2-T, 

In  ähnlicher  Weise  bestimmt  sich  nun  auch  der  Arbeits-  und 
Eflfectverlust  in  Folge  der  Ungleichheit  zwischen  Gegendruck  und 
äusserm  Druck,  unter  äusserm  Druck  den  Condensatordruck  oder 
bei  Maschinen  ohne  Condensation  den  Atmosphärendruck  verstan- 
den.    Der  entsprechende  Arbeitsverlust  L^  ist: 

L^=Vp\-p,] 
Setzen  wir  nun 

P^m^  =  ß  .  389> 

Ih 

Howie  V=  V^'.e,  so  folgt,  wenn  noch,  wie  vorhin,  F|  durch 
M  X2U2+0)  ersetzt  wird: 

und  hieraus,  wenn  man  durch  die  disponible  Arbeit  dividirt,  der 
Effectverlust  ^4  in  Folge  der  Ungleichheit  zwischen 
äusserm  Druck  und  Gegendruck: 

^        Ap^      (^2^2    +<y)     ß  T2  ,jjgj, 

-*        (Tarj+ft  — ?oi  «'22  — 2\  ^      ^ 

Zu  diesen  Effectverlusten  treten  nun  noch  diejenigen  hinzu, 
welche  aus  den  Reibungswiderständen  in  der  Maschine  hervor- 
gehen.    Diesen  gesammten  Widerstand  betrachten  wir,  wie  es 


I 
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auch  von  Painbour  gcBchehen  ist.  aus  zwei  Theilen  bestehend; 
der  eine  ist  der  constante  Widerstand,  derjenige  Widerstand, 
der  selbi^t  dann  vorhanden  ist.  wenn  die  Maschine  leer  umläuft. 
Denke  ich  mir  diesen  Widerstand,  wie  Painbour,  auf  & 
Quadrateinheit  Kolbenfläche  bezogen,  niity  bezeichnet,  so  ist  der 
diesem  Consta  nten  Widerstände  entsprechende  Arbeitsverhist  pii' 
Kolbenschub 


oder  wie  vorhin   T  =  F  ,  :  £  =  * .  -_  . 

j^   —  - 


gresetzt 


.392 


und  daher  der  Effectveriust.   welcher  dem    constanten 
Widerstände  in  der  Maschine  entspricht: 


A  Xi  II i  -{-  a  f  2\ 

./"o  r-i  -f-  fj-i  —  y,j    £   T2  — 1\ 


m 


Den  andern,  den  variabeln  Keibungs widerstand .  nM 
Pambour  der  sogenannten  Nutzlast,  dieselbe  als  Widerstud 
am  Kolben  aufgefasst.  proportional  oder  was  im  Grunde  dasselbe 
ist.  er  nimmt  an.  der  diesem  Widerstände  entsprechende  Arbeit^- 
verlust  ^ei  proportional  der  effectiven  Arbeit  der  Maschinen: 
bekanntlich  soll  man  nach  Pambour  dieses  Verhältniss,  welches 
er  mit  d  bezeichnet,  fllr  alle  Maschinen  zu  0.14  annehmen.  Die 
Pambour'sche  Annahme,  dass  der  hier  erwähnte  Arbeit8vcrln?t 
der  effectiven  Arbeit  proportional  ist  und  dass  überdies  dis 
Verhältniss  beider  constant  (J  =  o,i4  gesetzt  werden  soll,  ist 
hypothetisch  und  daher  wird  es  mir  erlaubt  sein .  bei  der  Deaeo 
Darstellung  der  ganzen  Frage,  wenigstens  behufs  Beurtheilnn^ 
bestehender  Maschinen,  von  einer  andern  Annahme  auszugehen 
Ich  setze  nämlich  voraus .  der  Kei))ungswider8tand  sei  nicht  der 
effectiven.  sondern  der  disponibeln  Arbeit  propor- 
tional: ich  nehme  daher  einfach  an.  der  Effectveriust^  der  den 
variabeln  Reibungswiderstand  entspricht,  sei  t^  und  dieser  Werft 
sei  durch  Versuche  ermittelt.  Ich  glaube,  die. Versuche  werdeo 
wohl  ergeben,  dass  man  den  Werth  ^;  ebenfalls  im  Mittel  nod 
ohne  grossen  Fehler  fUr  verschiedene  Maschinen  gleich  gross  an- 
nehmen kann.    Wäre  sonach  1^;  bekannt  und  die  disponible  Ar- 
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beit  nach  Gl.  (376)    bestimmt,   so  fände  sich  der  entsprechende 
Arbeitsverlust  L^ 

^V,    =    U.'    -^»M 

Während  Pambour  im  Grunde  setzt,    wenn  die  effective  Arbeit 
der  Maschine  mit  Lg  bezeichnet  wird: 

Die  Verbindung  beider  Werthe  für  i«  führt  leicht  auf  eine 
gewisse  Beziehung  zwischen  ^  und  ä. 

Die  obigen  Formeln  geben  nun  das  Mittel  au  die  Hand,  für 
eine  Dampfmaschine  ohne  schädlichen  Raum  alle  einzelnen 
Eflfectverluste  zu  berechnen  und  dieselben  unter  sich  ihrer  Grösse 
nach  zu  vergleichen.  Die  einzelnen  Formeln  erscheinen  zwar 
verwickelt,  doch  führt  ihr  Vergleich  auf  eine  einfache  Beziehung, 
da  fast  in  allen  Ausdrücken  der  Werth 

A  {X2U2  +  0)  T2  \ 


(^^2  +  ^2  — ?oi    ^2—^1 

als  Faktor  vorkommt,  der  einfacher  geschrieben  werden  kann. 
Handelt  es  sich,  wie  wir  hier  annehmen,  um  die  Untersuchung 
einer  bestehenden  Maschine  (ohne  schädlichen  Raum)  so  setzen 
wir  als  bekannt  A^,  t^,  t^  und  x^  voraus  und  ebenso  1\  und  £. 

Man  berechnet  nun  zunächst  die  Masse  M  von  Flüssigkeit 
und  Dampf  pro  Schub  aus  der  Gleichung 

V^=M[x<^u^  +  a  :394) 

und  dann  die  disponible  Arbeit  pro  Schub  nach 

L^  =^  (^^»  +  ?-i  -.!?0)    (y^  _  y,.  ,395) 

■A  I2 

Die  Division  beider  Gleichungen  giebt  dann  einfach  für  den 
oben  bezeichneten  Factor 

m 

und  wenn  man  femer  in  der  Gleichung  für  M  die  Dampf-  und  Flüssig- 
keitsmasse pro  Sekunde,  4.  h.  7777  M  statt  M  substituirt.  wobei  n 

die  Anzahl  der  Umdrehungen  der  Maschine  pro  Minute  ist,  so 
folgt  die  disponible  Arbeit  der  Maschine  pro  Sekunde  in  Meter- 
kilogrammen und  dividirt  man  durch  75,   so  erhält  man  die  dis- 
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ponible  Arbeit  in  Pferdestärken ;   man  hat  also,    diese  Arbeit  mit 
-V„i  bezeichnet: 

^^'•'  =  e/.'k  ^'  ■'■'  '■'■ + ?^  -  5^-  ^^^irr       ^^' 

Nun  folgen  die  einzelnen  Effectverluste  unter  Benützung  der 
im  Vorstehenden  angegebenen  Vefeinfachungen ,  also  unter  der 
Voraussetzung,  dass  M  und  L^  im  Voraus  berechnet  worden  i«: 

1)  Nach  Gl.  3S(r  und  '381:  der  Effectverlust  in  Folge  der 
Unvollkomnienheit  des  Prozesses: 


397 


2    Der  Effectverlust  in  Folge  unvollstÄndiger  Expansion  nach 
61.   (385): 


3%i 


3:     Der  Effectverlust   in  Folge  der  Differenz   zwischen  Ad- 
missions-  und  Kesseldruck  nach  Gl.    38S. : 

:,  =  „  y^jP^.  399) 

4    Der  Effectverlust  in  Folge  der  Differenz  zwischen  aussen» 
Druck  und  Gegendruck  nach  Gl.   391): 

5)   Der  Effectverlust  in  Folge  des  constanten   Widerstandes 
in  der  Maschine  nach  Gl.    392  : 

ö;    Der  Effectverlust    in    Folge   des    veränderliehen  Wider- 
standes : 


Addiren  wir  nun  alle  diese  Effectverlnste  und  snbtrahiien 
wir  die  Summe  von  1 ,  so  ergiebt  sich  der  wahre  Wirkungs- 
grad /;  dieser  Dampfmaschine: 
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oder  die  vorstehenden  Werthe  substituirt  nach  leichter  Reduction, 
wenn  man  zugleich  berücksichtigt ,  dass  F, :  e  nichts  anders  als 
das  ganze  Volumen  V  des  Cylinders  ist: 

' = ^  [•  ^-;-^  -1' +^+"ü^ +i]  - ,  ,0, 

Nach  dieser  Formel  lässt  sich  also  auch  direct  der  Wir- 
kungsgrad rj  dieser  Maschine  berechnen.  Nennen  wir  aber  die 
affective  Arbeit  derselben  pro  Kolbenschub  X^,   so  folgt  auch 

und  da  nach  obigen  Bemerkungen  der  Pambour'sche  Coeflficient 
d  zu  unserm  Effectverlust  1^  in  der  Beziehung 

O  Le  =  Qi'  Lm 

•  steht,  so  findet  sich  auch  direct  die  Arbeit  der  Maschine  pro 
Schub,  wenn  man  vorzieht,  den  Pambour 'sehen  Coefficienten 
in  diesem  Falle  einzuführen: 

L,  =   ^  \t^  -  ^ÄP}+^lPl±f]  : 403) 

l+(JiL    /t— 1  P2  J 

Ist  F  der  Kolbenquerschnitt  und  s  der  Kolbenhub,  so  ist 
V  =  Fs  und  macht  die  Maschine  n  Umdrehungen  pro  Minute, 
so  findet  sich  die  Arbeit  der  Maschine  pro  Sekunde,  wenn  man 

die  rechte  Seite  vorstehender  Gleichung  mit  ^^-   multiplicirt  und 

dann  folgt  weiter,  wenn  mit  75  dividirt  wird,  die  effective  Arbeit 
Nt  in  Pferdestärken: 

O  4J 

Würden  wir  endlich  noch  den  Werth  ^  durch  die  mittlere 

Kolbengeschwindigkeit  c  ersetzen ,  so  fände  sich  auf  diese  Weise 
eine  Formel,  die  zur  Berechnung  einer  neuen  Maschine  brauch- 
bar wäre,  wenigstens  liesse  sich  der  Kolbenquerschnitt  F  be- 
rechnen: vorausgesetzt,  es  wären  durch  Versuche  die  Hülfsmittel 
gegeben,  die  Werthe  d,  ß,  a  und  /  zu  bestimmen.  Diese  Formel 
gilt  allerdings  zunächst  nur  für  eine  Maschine  ohne  schädlichen 
Kaum,  doch  ist  sie  in  anderer  Beziehung  vollkommener,   als  die 
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Formel  von  Pambour.  denn  unsere  Gleichung  nimnit  Rtt^- 
sieht  auf  die  Wassermenge,  welche  dem  Dampfe  mechanisch  bei- 
gemengt ist:  da  der  Werth  fi  diesem  MischungsverhMltniss  ent- 
sprechend nach  61.  259,  H.  342  bestimmt  wird.  Wir  kommen 
übrigens  auf  Angaben  Über  Berechnung  neuer  Maschinen  zurfick. 
Hier  wollen  wir  zunächst  durch  ein  Zahlenbeispiel  die  vor- 
stehenden Sätze  näher  erläutern. 

Beispiel.  Im  Dampfkessel  einer  >'Mitteldrackma- 
schine  mit  Expansion  und  Condensation«  ist  der  nor- 
male Druck  y>.2  in  Atmosphären  gemessen.  4.5  Atmosphären,  der 
Druck  pi  im  Condensator  O.i  Atmosphäre.  Der  Durchmesser  des 
Dampfcylinders  beträgt  0,550'»  und  der  Kolbeuschnb  s  =  l.öu'. 
Die  Maschine,  bei  der  wir  zunächst  keinen  schädlichen  Raum 
voraussetzen,  macht  in  der  Minute  30  Umdrehungen  und  die 
mittlere  Kolbengeschwindigkeit  folgt  daher  r=  1,25"». 

Das  Expansionsverhältniss  sei  «  =  »,.. 

Eine  solche  Maschine  bezeichnet  man  in  der  Praxis  (nach 
M  0  r  i  n  -  P  0  n  c  e  1  e  t'  als  eine  Dampfmaschine  von  eflPectiv  30 
Pferdestärken. 

Diese  Maschine  soll  nun  nach  unsern  Formeln  untersucht 
werden  und  zwar  unter  zwei  verschiedenen  Annahmen,  einmal 
setzen  wir  voraus,  der  vom  Kessel  herbeiströmende  Dampf  sei 
rein ,  ohne  Beimischung  von  Wasser ,  es  sei  also  X2  =  \;  das 
andre  Mal  nehmen  wir  an,  die  Mischung  von  Dampf  und  Wasser 
führe  15%  Wasser  mit  sich,  es  sei  also  xy  =  0.**5. 

FUr  diese  Maschine  ist  zunächst  der  Kolbenqnerschnitt 
F=  0,2375S  Quadratmeter  und  da  der  Kolbenweg  s  =  1.25»"  ist, 
das  Cylindervolumen  T'==  jp*  =:  0.2969S  Cubikmeter  und  dann 
das  Volumen,  welches  der  Kolben  während  des  Dampfeintrittes 
beschreibt  Vi  =  eJ^  =  0,o4949  Cubikmeter. 

Setzen  wir  nun  zunächst  xo  =  1  .  so  ergiebt  die  Gl.  394  . 
weil  entsprechend  dem  Dampfdrucke  von  4.5  Atmosphären 
1^  =  0.4004  ist.  die  Dampfmenge  pro  Kolbenschub: 

M=  0.l2;j:<  Kilogr. 
Ferner  die  disponible  Arbeit  pro  Schub  nach  Gl.  (395) 

L,n  =  7669.4S  Meterkilogr. 

2n 

Multiplicirt   man   beide   Werthe   mit  — .   wobei   n  die  Um- 
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drehungszahl  pro  Minute  bedeutet,  so  ergiebt  sich  die  Dampf- 
menge und  die  disponible  Arbeit  pro  Sekunde;  da  unsere  Ma- 
schine 7»  =  30  Umdrehungen  machen  soll ,  so  gelten  vorstehende 
Werthe  zugleich  fllr  die  Sekunde. 

Die  disponible  Arbeit  findet  sich  nach  61.   ;396)  auch 

X,n  =  102/26  Pferdestärken, 

Wie  schon  erwähnt  wurde,  betrachtet  man  in  der  Praxis  die 
angenommene  Maschine  als  eine  von  JV  =  30  Pferdestärken,  mit 
andern  Worten,  man  nimmt  an,   ihr  Wirkungsgrad  sei 

V 

Die  Arbeit  X  ist  aber,  wie  man  weiss,  in  Wirklichkeit  grösser 
und  daher  fällt  auch  der  wahre  Wirkungsgrad  dieser  Maschine 
grösser  aus.  Wenn  der  Constructeur  unsere  Maschine  als  eine 
solche  von  30  Pferdestärken  bezeichnet,  so  will  das  im  Grunde 
sagen,  er  garantire  der  Sicherheit  wegen  nur  für  einen  Nutzeflfect 
von  29,3  Procent  der  disponiblen  Arbeit. 

Es  soll  nun  die  wahre  Leistung  und  der  wahre  Wirkungs- 
grad dieser  Maschine  bestimmt  werden,  indem  wir  zunächst  nach 
obigen  Angaben  alle  einzelnen  Effectverluste  berechnen. 

Der  Effectverlust  in  Folge  der  UnvoUkommenheit  des  Pro- 
zesses berechnet  sich  nach  Gl.  397; ;  wir  setzen  dort,  weil  hier 
die  Speisewassertemperatur  T,,  mit  der  Temperatur  7\  im  Con- 
densator  identisch  ist,  7^,  =  T, :  ferner  findet  sich  fllr  die  Kessel- 
temperatur ^2  =  14S,29'»,  T2  =  0,43761  und  fllr  die  Condensator- 
temperatur  ^|=46,2i<»,  Ti=0,  15501*)  und  dann  folgt  unter 
entsprechender  Benutzung  der  Tab.  10  des  Anhanges  dieser  erste 
Effectverlust : 


•  Die  oben  angegebenen  Werthe  von  i  linden  sieb  nicht  in  der  HUlls- 
tabelle  auf  S.  316;  sie  berechnen  sich  aber,  wenn  man  für  die  Fllissigkeits- 
wänn'e  q  die  Gl.  lUO  S.  262  von  Regnault  zu  Grunde  legt,  genau  nach  der 
Formel : 


^^  =  2,4.318S«  log.,0      ^ '  ^  ^  —  0,0002057  t  +  0,000  000  45   fl 

0 

(Vergl.  S.  321  und  322  . 
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ti  =  0.0772 

Der  zweite  Effectverlnst  geht  aus  der  UiiroUstäudigkeit  der 
Expansion  hervor :  das  Expansionsverhältniss  bei  unserer  Maschine 

ist  €  =-  angenommen    und   der  Exponent   /<    entsprechend  der 

adiabatischen    Curve    für   ;r2  =  1    ist    nach    Gl.    (259;    S.   342 
fi  =  1.135;  hiermit  berechnet  sich  in  61.  (39S    der  Ausdmck 

/u  —  «"  ~  ^ 

•- =  2,59153 

^l  —  \ 

und  der  Effectverlust  in  Folge  der  unvollständigen  Expansion: 

^2  =  0,1852 

Nehme  ich  im  Weitem  an,  die  Differenz  vom  Kessel-  und 
Admissionsdruck  betrage  7,5  Procent,  so  ist  nach  Gl.  (3S6; 
o  =  0,075  und  dann  folgt  nach  Gl.  i399)  der  Effectverlnst  in 
Folge  der  Differenz  zwischen  Kesseldruck  und  Admissionsdruck: 

C3  =  0,0225 

Der  Condensatordruck  ist  zu  pi  =0,1  Atmosphäre  angenom- 
men, setze  ich  den  wirklichen  Dampfgegendruck  p\  =  0,2  Atmo- 
sphären ,  so  ist  nach  Gl.  [3S9:  ti  =  t  und  dann  ergiebt  sich  der 
Effectverlust  in  Folge  der  Differenz  zwischen  Gegendruek  und 
äussern!  Druck  nach  Gl.  (390; 

^,  =0,0400 

Nehme  ich  den  constauten  Widerstand  in  der  Maschine  auf 
die  Kolbenfläche  reducirt  zu  0,07  Atmosphären  an.  d.  h.  setze  ich 
(vergl.  8.  473; 

/=  0,07  .  10334  =  723, 3S  Kilogr. 

so    ergiebt   sich    nach   Gl.   .401^    der  Effectverlust    in   Folge  der 
Constanten  Widerstände  in  der  Maschine 

^^  =  0,02So 

Den  Effectverlust  clj,  welcher  den  variabeln  Keibungswider- 
ständen  in  der  Maschine  entspricht,  setze  ich  der  disponibelo 
Arbeit  proportional  und  schätze  ihn  bei  dieser  Maschine*,  zu 

^;.  =  O.OSöO 


*;  Die  Grössen  «,   ß,  f  und  Cr,  l»abe  ich  den  gewöhnlichen  Erfahrungen 
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Addire  ich  nun  alle  Effeetverluste  und  subtrahire  ich  ihre 
Summen  von  Eins,  so  folgt  der  wahre  Wirkungsgrad  tj  dieser 
Dampfmaschine: 

,j  ==  0.5G2I 

Die  disponible  Arbeit  der  Maschine  fand  sich 

X^^^  =  Mririt^  Pferdestürken. 

Durch  Muitiplication  beider  Werthe  ergiebt  sich  daher  die 
eflfective  Leistung 

K^  ==  57.4SO  Pferdestärken. 

Um  nun  zu  zeigen,  welchen  Einfluss  die  dem  Dampfe  me- 
chanisch beigemischte  Wassermenge  auf  die  Leistung  der  Dampf- 
maschine hat.  habe  ich  das  gleiche  Beispiel  noch  unter  der  Vor- 
aussetzung .r2  =  0,85  durchgerechnet:  ich  nehme  also  an,  die 
aus  dem  Dampfkessel  herbeiströmende  Dampf-  und  Flüssigkeits- 
masse führe  15  ^o  Wasser  mit  sich.  Die  Resultate  der  Rechnun- 
gen sind  im  Folgenden  zusammengestellt  und  zugleich  sind  dabei, 
um  Vergleiche  zu  erleichtem,  die  Resultate  der  obigen  Rechnun- 
gen nochmals  angegeben :  die  Coefficienten  a.  li.  f  und  ci,  sind 
in  beiden  Fällen  gleich  gesetzt  worden. 

3-2  =  1  X'i  =  0.85 


Dampf  und  Flüssigkeitsmischung  in  Kilogr.  pro  Sekunde : 
M  =0,1 23:<  M  =  U,  1 450 

Gewicht  des  Dampfes: 

Mxi  =  0,  I2:i:3  Mxi  =  0.  vi'M 

Gewicht  des  beigemischten  Wassers: 

3/  (1  X<i     =  0  M  (1  X2:   =  0,0218 

Disponible   Arbeit  in  Pferdestärken: 

y^  =  102.20  »  Xj^^  =  105,:50 

Effectverlust  in  Folge  der  Unvollkommenheit  des  Prozesses : 

^,  =  0.0TT2  Ci  =0.0SS2 


entsprechend  gewählt :  es  versteht  sich  aber  von  selbst,  dass  dieselben  in  Zu- 
kunft genau  ermittelt  werden  müssen,  was  keinen  Schwierigkeiten  unterliegen 
kann.  Aus  den  Indicatordiagrammen  lassen  sich  leicht  die  Werthe  a  und  ß 
ermitteln  und  aus  gleichzeitigen  Brems  versuchen  die  Werthe  /  und  Co  ableiten. 
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Kffectverlast  in  Folge  der  Unvollkommenheit  der  Expusioii: 

;-2  =  0,1852  ^2  =  0,1894 

Eifeetverlust  in  Folge  der  Ungleichheit  zwischen  Kessel-  md 
AdmissionBdrnck : 

C:^  =  0,0225  ^:,  =  0,0218 

t]ffect Verlust  in  Folge  der  Ungleichheit  zwischen  Oegendnid 
und  äuBserm  Druck: 

,    ^  =  0,(1401»  Ci  =  0..038S 

Effectverlust  in  Folge  des  constanten  Reibungswiderstan- 
des  in  der  Maschine: 

;.\  =  0,o2So  ^5  =  0,0272 

Effectverlust  in  Folge  des  veränderlichen  Reibongswider- 
Standes  in  beiden  Fällen: 

^  =  0,0850 

Wirkungsgrad  der  Dampfmaschine: 

r^  =0,5621  i;=r  0,5496 

Effective  Arbeit  der  Maschine  in  Pferdestärken: 

X^  =  57,480  N^  ==  57,873 

Wenn  nun  auch  die  einzelnen  Zahlenwerthe  dieser  Zusam- 
menstellung  zunächst  noch  keinen  Anspruch  auf  grosse  Gknanig- 
keit  machen  können ,  so  glaube  ich  doch ,  durch  Vorfllhrung  des 
Beispieles  meinen  andern  Zweck  erreicht  zu  haben,  nämlich  zn  zd- 
gen,  welchen  schönen  Einblick  man  auf  dem  von  mir  betretenen 
Wege  in  das  ganze  Wesen  der  Dampfmaschinen  erhält.  Auf  eine 
Besprechung  und  einen  Vergleich  der  verschiedenen  Effectverlnste 
soll  erst  weiter  «inten  eingegangen  werden,  wenn  noch  der  dem 
schädlichen  Räume  entsprechende  Verlust  ermittelt  werden  kann. 
Wir  wollen  hier  nur  auf  die  Werthe  des  Wirkungsgrades  und  der 
effectiven  Leistung  aufmerksam  machen.  Es  zeigt  sich  zunächst, 
dass  die  wirkliche  Leistung  X^  der  angenommenen  Dampfmaschine, 
in  Pferdestärken  gemessen,  in  beiden  Fällen  fast  genau  die  gleiche 
ist,  mag  der  Dampf  trocken  gesättigt)  oder  nass  sein  ;15  % 
Wasser  mit  sich  führen) .")     Diese  Gleichheit  besteht  aber  anch 


*  Berechnet  man  die  gleiche  Maschine  nach  den  bekannten  Formeln  von 
Pambour,  ebenfalls  unter  der  Voraussetzung,  dass  kein  schädlieher  Baum 
vorhanden  ist,  so  ergiebt  sich  ihre  effective  Leistung  57,1»  PferdestSrke. 
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nahezu  zwischen  den  Wirkungsgraden  und  der  disponibeln  Arbeit. 
Führt  bei  dieser  Maschine  die  vom  Kessel  kommende  Dampf-  und 
Flüssigkeitsmasse  15%  Wasser  mit  sich,  so  wird  dadurch  der 
Wirkungsgrad  um  0,5621 — 0,5496  =  0.0125  herabgezogen,  d.  h. 
diese  Wassermenge  bringt  einen  Arbeits verlust  von  nahezu  1,2% 
hervor:  dieser  Arbeitsverlust  macht  sich  bei  unsern  Dampf- 
maschinen nicht  durch  eine  veränderte  effective  Arbeit,  sondern 
durch  einen  verstärkten  Aufwand  an  Brennmaterial  bemerkbar. 

Nach  61.  375  S.  45S  ist  die  Wärmemenge,  welche  dem 
Kessel  zuzuführen  ist,  allgemein: 

Q  =  31  (^2  ^2  +  ^2  —  !?o) 

oder  wenn  wir  J/ durch  Gl.    354)  ersetzen: 

Q  ^    •<2^2  +  ^/2  — _7o  .   p 

.i'i  ti^2  -\-  a  * 

Ist  bei  reinem  trocknen  Dampf  .^2=  1)  die  Wärmemenge  Q', 
so  folgt  fttr  dieselbe  Maschine: 

ff.,  -4-  a 
und  hieraus  das  Verhältuiss  Q :  Q' 

Q_ ''2 '*2  +  72— yu       ^^2  +  <y ' 

Q  /2  +  ^2 ^().  '-^2  "2  +  ^' 

Bei  der  oben  angenommenen  Maschine  ist,  da  sie  mit  Con- 
densation  arbeitet.  ^„  =  <y,  zu  setzen. 

Nach  dieser  Formel  lässt  sich  direct  der  Einfluss  der  dem 
Dampfe  beigemischten  Wassermenge  auf  den  Mehrbetrag  an 
Wärme  oder  Brennmaterial  berechnen.  Das  Verhältniss  Q:Q' 
ist  übrigens  identisch  mit  dem  Verhältniss  der  Werthe  der  dis- 
ponibeln Arbeit,  in  unserm  Falle  ergiebt  sich  sonach: 

Q'  103,26 

und  hieraus  schliesse  ich,  dass  bei  unserer  Maschine  />hne  schäd- 
lichen Kaum)  die  beigemischte  Wassermenge  den  Brennmaterial- 
aufwand nur  um  etwa  3^/o  erhöhte,  während  der  Wirkungsgrad 
der   Maschine   nur   um    1,2%   herabgezogen   wird.    Es   hat  das 

Zenner,  Wärmetheorie.  ^(1 
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seinen  Gruml  darin,  das.s  hei  nassem  Dani])fe  die  efteetive  Arbeii 
sich  etwas  höher  stellt,  als  heim  trocknen  gesättigten  Dampf, 
weil  der  Werth  /i  etwas  kleiner  ist  nnd  die  adiabatische  Carve 
sich  daher  nicht  so  rasch  der  Ahscissenaxe  nähert. 

llebrigens  berechnet  sich  fllr  unsere  Dampfmaschine  für  dir 
heiden  Fälle  die  Dampt'menge  stündlich  in  Kilogr.  pro  Pterde- 
stUrke    effectiv 

-     .,    -  ■  z=  /.T2  und   t  M* 

und  endlich  die  Wärmemen^^e.  die  stündlich  ]»n>  Pferdestärke  deu; 
Kessel  zuzuführen  ist 

-  :      ^-       -'-  -^4h<.»  und  4is2  Caloneu 

vergl.  die  Tabelle  S.   KV.i  .     Die    vorstehenden  Werthe   erschei- 
nen, mit  unsern   gewöhnlichen  Erfahrungen  verglichen,   günstig 
es  hat  das  eben  in  der  \'crnachlässigung  des  Einflusses  des  sohid- 
lichen  Raumes  seinen  Orund. 

h       DtnupfniiiHchinp.  mit  i*chinlfichrm   li/mm. 

Der  schädliche  Kaum  ist  hei  Dampfmaschinen  von  weseDt- 
licheni  Eintluss  auf  den  Wirkungsgrad  derselben.  Der  schädliok 
Eintluss  dieses  Raumes  besteht  haujitsächlich  darin,  dass  ms: 
denselben,  der  mit  schwach  gesiiauntem  Dampf  ei'füllt  ist.  zc- 
nächst  mit  Kesseldampf  ausfüllen  muss  und  dass  also  eine  solcbe 
Dampfmaschine  mehr  Dampf  braucht,  als  eine  solche  ohne  sohid- 
lichen  Kaum.  Nun  ist  zwar  die  diesem  Dampfmehrbetrag  CDt- 
sprcchcnde  Arbeit  nicht  vollständig  verloren .  weil  der  Dampl- 
mchrbetrag  an  der  Expansion  Theil  nimmt,  immerhin  ist  aber 
tler  Arbeitsverlust  noch  gross  genug,  so  dass  man  bei  Beurthei- 
luug  der  Dampfmaschinen  den  Eintluss  des  schädlichen  Kannie.' 
keineswegs  unbeachtet  lassen  kann:  durch  die  BerUcksiehtiguDf 
dieses  Einllusses  werden  allerdings  die  Formeln  eomplicirter;  m 
daher  den  Einblick  in  den  Gang  meiner  Betrachtungen  zu  erleich- 
tern, habe  ich  oben  zunäehst  die  Dampfmaschine  ohne  RttcksicU 
auf  ihren  schädlichen  Raum  der  Betrachtung  nntenvorfen.  & 
soll  nun  auch  diese  Beschränkung  wegfallen. 

Im  Augenblicke  des  Dampfeintrittes  in  den  Cylinder  befiiMto 
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«ich  der  Dampfkolben  nahe  am  Ende  seines  Hubes  und  steht  fast 
still.  Ist  die  Dampf-  und  FlUssigkeitsmenge .  welche  in  diesem 
Augenblicke  den  Kaum  hinter  dem  Kolben  llillt,  M\  die  spezi- 
fische Uampfmcnge  x\  Temperatur  und  Druck  /'  und  p\  und  be- 
zeichnen wir  wie  früher  Temperatur  und  Druck  im  Kessel  mit 
t'i  und  y>2r  so  ist  die  Wärmemenge  (i\  welche  dem  Kessel  zuzu- 
führen ist.  um  den  schädlichen  Kaum  mit  Kesseldampf 
zw  füllen,  nach  den  Angaben  auf  S/379  und  380: 

tlenn  die  Vereinigung  beider  Räume  und  die  Wärmemittheilung 
findet    nahezu    bei  constantem  Volumen  statt. 

Wir  wollen  nun  wieder,  wie  oben,  das  Gewicht  der  Dampf- 
uud  FlUssigkeitsmenge,  das  pro  Kolbenschub  zugettlhrt  wird,  wenn 
kein  schädlicher  Kaum  vorhanden  wäre,  mit  3/,  dagegen 
die  spezifische  Dampfmenge  der  vom  Kessel  nach  dem  Cylinder 
strömenden  Mischung  mit  x  bezeichnen  und  unter  x^  die  spezifi- 
sche Dampfmenge  am  Ende  des  Dampfeintrittes,  d.  h.  bei  Be- 
ginn der  Expansion  verstehen. 

Wäre  sonach  kein  schädlicher  Kaum  vorhanden .  so  wäre  die 
Wärmemenge  Q".  die  während  des  Dampfeintrittes  in  den  Kessel 
zu  führen  ist 

Q"  =  Mx  r-, 

m 

Fasse  ich  die  beiden  Wärmemengen  Q'  und  Q"  zusammen, 
80  ergiebt  sich  diejenige  Wärmemenge,  welche  pro  Kolbenschub 
dem  Kessel  während  des  Dampfeintrittes  und  wegen  Ausfüllung 
des  schädlichen  Raumes  zuzuführen  ist. 

Q'  +  Q"  =  Mxr^  +  M'  [y,  -  q  +  r  ?/  (^  —  |i-jj 

FUr  diese  Wärmemenge  findet  sich  aber  noch  ein  anderer 
Ausdniek.  Die  Dampf-  und  FlUssigkeitsmenge,  die  wirk  lieh 
bei  dieser  Maschine  pro  Kolbenschul)  nach  dem  Cylinder  geht, 
sei  Jlf«;  daher  folgt  die  effective  Dampfmenge  pro  Schub 
MtX.  Da  diese  Dampfmenge  im  Kessel  bei  constantem  Drucke 
P2  erzeugt  wird,  so  ist  die  Wärmemenge,  welche  dazu  erforder- 
lieh ist,  M^xr^^  und  dieser  Werth  ist  identisch  mit  dem  soeben 
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berei'lnioteu  Werth   W  +  Q" .     Wir  erhalten   daher  zunächst  fie 
Gleiehunji; 

Das  zweite  Glied  der  rechten  Seite  reprilsenlirt  sonach  den 
Mehrbetrag  an  Wärme  bei  einer  Maschine  ni  i  t  schädlichem  Raum, 
verglichen  mit  einer  solchqn  ohne  schädlichen  Kaum. 

Es  sei  nun  T'  das  Volumen  des  schädlichen  Kaumes,  ferner 
wie  liither  T',  das  Volumen,  welches  der  Dampf kolben  wälirend 
des  Dampfeintrittes  beschreibt:  dann  gelten  auch  die  Gleichungen: 

r,  =  .1/  ./v/.j  -{-  a  .4i"T 

und  daher  ist: 

I"  -f-  \'\  =  -1/  .i't(i  -f-  a   -r  M'   y  n    -+-  a 

In  Wirklichkeit  wird  aber  die  Masse  Mt  nach  dem  (Minder 
geführt  und  die  speziHsche  Dampfmenge  bei  Beginn  der  ExiiansioB 
sollte  mit  >..  bezeichnet  werden.  Wir  erhalten  daher  auch  die 
Formel 

r'  -f-  f'i  =   ^[^  +  .1/'    Xiu-i  +  a] 

und  hieraus  durch  Gleichsetzen 

M,  -r  M'     .'-.'^  +  (J   =  -1/  ,^'w-2  +  o\  +  3/'    XU  +  o\ 

In  dieser  Formel  kann  man  aber  llberall  den  Werth  a  ver- 
nachlässigen, theils  w^eil  o  selir  klein  ist,  theils  auch  weil  Mt  vob 
J/ nur  wenig  verschieden  ist:  wir  erhalten  daher: 

M.  +  M'   ,r.,t(..  =  .!/./•  w.,  -r  M'xu  4<ni 

Die  letzten  Gleichungeu  hissen  sich  nun  in  folgender  Weise 
verwerthen.  FUr  eine  vorhandene  Dampfmaschine  ist  das  Voln- 
uien  r'  des  schädlichen  Kaumes  und  ebenso  das  Volumen  I't 
bekannt,  das  der  Kolben  während  des  Dampfeintrittes  beschreib 
Ist  ferner  der  Druck  und  die  spezitische  Dampfmenge  x  im 
schädlichen  Kaum  i)ei  Beginn  des  Dam])feintrittes  gegeben.  » 
bestimhien  sich  aus  Gin.  loo^  und  407:  zunächst  die  Grossen 
M'  und  M  und  dann  berechnet  sich  «lus  Gl.  (405^  die  Dampf- 
und FlUssigkeitsmenge  M^ ,  welche  pro  Kolbenschub  dem  Cylin- 
der  zugeführt  wird.  Endlich  giebt  Gl.  ,40S)  die  spezifische  Dampi^ 
menge  r2  bei   Keginn  der  Expansion.    Schon   ans  den  Formell 


I 
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alleiu  ist  zu  schliessen,  dass  im  Allgemeinen  die  spezifische  Dampf- 
menge X2  nicht 'mit  derjenigen  ir  übereinstimmen  wird,  welche 
der  aus  dem  Kessel  herbeikommenden  Mischung  entspricht:  dass 
also  in  Folge  des  schädlichen  Raumes  während  des 
Dampfeinströmens  in  den  Cylinder  eutweddr  ein  Ver- 
dampfen eines  Theiles  des  beigemischten  Wassers 
oder  dass  ein  Niederschlagen  von  Dampf  stattfindet. 

Es  mag  zunächst  diese  Frage  näher  verfolgt  werden.  Eli- 
minirt  man  aus  den  Gin.  (405;  und  ^OS;  den  Werth  M.r,  so 
folgt  nach  einigen  leichten  Reductionen: 

M  +  M   jr,  =  M,  .r  +  ^  p '''  IjT  +  Api  \  —  [q.  —  q'^  409) 

Vernachlässigt  man  den  kleinen  Werth  M'  gegen  Me  in  der 
Summe  Me  -f-  M'  .  dividirt  durch  Mf  und  setzt  man  näherungs- 
weise im  zweiten  Gliede  Mf  =  M,  so  folgt 


yu'\^^+Ap^2J—q2  —  q':^ 


,409^) 


Da  die  spezifische  Dampfmenge  .r  im  schädlichen  Räume 
wohl  meist  nahezu  1  sein  wird,  so  folgt  aus  dieser  Formel 
X2'^3c,  d.  h.  während  des  Dampfeintrittes  in  den 
Dampfcylinder  findet  bei  Anwesenheit  eines  schäd- 
lichen Raumes  ein  Verdampfen  eines  Theiles  des 
beigemengten  Wassers  statt. 

Dieses  merkwürdige  Resultat  findet  sich  zuerst  bei  Clau- 
sius  "].  wenn  auch  auf  ganz  anderem  Wege  entwickelt  und  durch 
andere  Formeln  dargestellt.  Es  folgt  also,  dieses  Resultat  mit 
den  frühern  Resultaten  zusammengehalten,  dass  bei  Dampfma- 
schinen im  Allgemeinen  während  des  Dampfeinströmens 
in  den  Cylinder  neuer  Dampf  entsteht  und  dass  bei 
der  Expansion  eine  theilweise  Condensation  statt- 
findet. 

Die  Gl.  409;  lässt  sich  noch  uniformen.  Vernachlässigen 
wir  in  den  Gin.  -406  und  '407  den  Werth  a,  was  meist  erlaubt 
ist,  so  findet  sich 
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4  so  l'hcorie  der  Dampfmascbinen. 

M'  =  -—    und  J/=       * 

r  n  xtt2     ' 

• 
Ist  wie  frtther  V  das  ganze  Volumen ,  welches  der  Dampf- 
kolben  ])ro  i^chub  beschreibt  und  setzen  wir  daB  Verhältniss  d» 
schädlichen  Kaunies  zu  diesem  Volumen  V:  V=€'  und  da? 
Expansions verhältniss .  wie  früher  Fj  :  F=  € ,  ro  ergeben  die 
beiden  vorstehenden  Formeln 

M' i    XU2 

M  €    XU 

und  dann  folgt   aus  Gl.    409*  ,   wenn  wir  dort   noch  den  Wcrth 

ii  —  ^')  vernachlässigen,  was  erlaubt  ist,  so  lan^e  man .  wie  e* 

im  Vorstehenden  angenommen  ist,  a  gegen  den  Werth  x  h  weg- 
lassen darf: 

eine  Gleichung,  welche  wenigstens  im  Allgemeinen  zeigt,  welche 
Werthe  am  stärksten  auf  die  Veränderung  der  spezifischen  Dampf- 
menge während  des  Dampfeintrittes  von  Einflnss  sind. 

Die  vorstehenden  Resultate  erleiden  in  Wirklichkeit  eine  ge- 
ringe Aendening.  wenn  man  noch,  wie  es  Clansins  a.  a.  0. 
bei  der  Aufstellung  seiner  Formeln  gethan  hat,  auf  die  üiffereDi 
zwischen  Kessel-  und  Admissionsdruck  Uttcksieht  nimmt.  Die 
mathematischen  Ausdrucke  werden  aber  dadurch  so  verwickelt. 
dass  das.  was  sie  sagen,  schwer  zu  tibersehen  ist;  dazu  komnt 
noch,  dass  wir  noch  kein  Mittel  haben,  diese  Dmckdiffereia 
scharf  zu  bestimmen.  So  lange  das  Letztere  nicht  der  Fall  i^ 
halte  ich  den  Gebrauch  der  oben  gegebenen  einfachen  Formeln  ftr 
praktische  Zwecke  fllr  vollkommen  ausreichend. 

l.'m  nun  zu  zeigen,  dass  es  leicht  ist,  in  der  Praxis'bd 
näherer  Prüfung  einer  gewissen  Dampfmaschine  von  diesen  For- 
meln Gebrauch  zu  machen,  greife  ich  zu  dem  Beispiele  S.  4"6 
zurUck. 

Ich  nehme  an,  die  spezifische  Dampfmenge  der  ans  den 
Kessel  kommenden  Mischung  sei  ir  =  0,S5:  der  sehädliche  Rann 
r"  betrage    wie  Pambour  im  Mittel  annimmt)   0,05  des  gma 
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Raumes,   welchen  der  Kolben  beschreibt.     Es  sei  also  für  diese 
Maschine 

r,  =  0,04049  und 

r' =  0,05   ^"=  0,01485  Cubikmeter 

sowie  t'  =  0,05  und  e  =  1:6. 

Hier  findet  sich  zunächst  aus  61.    407) 

Jf=  0,1450      Vergl.  S.  479) 

Hinter  dem  Kolben  haben  wir  einen  Gegendruck  von 
p\  =0,2  Atmosphären  angenommen;  denke  ich  mir,  der  Ein- 
fachheit wegen,  die  Maschine  arbeite  ohne  Compression,  so  ist 
das  auch  der  Druck  im  schädlichen  Kaum  bei  Beginn  des  Dampf- 
eintrittes und  daher  ist  nach  Tab.  10  w' =  7,5421 :  setzen  wir 
hier  reinen  gesättigten  Dampf  ohne  Beimischung  von  Wasser 
voraus,  also  .r'=  1,  so  folgt  nun  die  Masse  M'  nach  61.  (406) 

M'  =  0,00197  Kilogr. 

Benutzt  man  diese  Werthe  M  und  M'  in  61.  405)  und 
schlägt  man  die  dem  Dampfdrucke  />2  =  4,5  Atmosphären  und 
dem  Drucke  p'  entsprechenden  Werthe  der  Temperaturfunktionen 
in  Tabelle  10  nach,  so  findet  sich  das  6ewicht  M^  von  Fltlssig- 
keit  und  Dampf,  welches  dieser  Maschine  pro  Kolbenschub  zuzu- 
fahren ist: 

Me  =  0,1820  Kilogr. 

Davon  sind  dampfförmig: 

M^x  =  0,1547  Kilogr. 

und  im  flüssigen  Zustand: 

3/e    1  —  r  =  0,0273  Kilogr. 

Ohne  schädlichen  Raum  betrug  das  6ewicht  der  Mischung 
nur  0,1450  Kilogr. 

Da  die  Maschine  pro  Minute  '^0  Spiele,  also  60  Schübe 
macht,  so  gelten  vorstehende  Werthe  zugleich  pro  Sekunde. 

Benutzt  man  die  erhaltenen  Werthe  in  61.  >408) ,  so  ergiebt 
sich  die  spezifische  Dampfmeuge  x^  am  Ende  des  Dampfeintrittes 

.r2  =  0,871  ^ 

also  wirklich  grösser  als  .r.     Die  Dampfmenge  im  Cylinder  bei 
Beginn  der  Expansion  ist  demnach: 
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M,T.,  -r=  0.1. "iH.-»  Kilogr. 
und  die  Wasscriueuge 

Mt   1  —  x-i   =  Ojri.H.)  Kilogr. 

Ist  mm  auf  die  angegebene  Weise  die  Dampf-  und  Flüssig- 
keitsnieuge  Mf  pro  Kolbensehub  bestimmt,  so  tindet  sieh  dann, 
wenn  dieser  Werth  statt  3/  in  61.  :395  S.  473  sabstitoirt  und  / 
statt  rt  gesetzt  wird,  die  disponi])le  Arl)eit  pro  Kolbensehub 
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und  macht  die  Maschine   f*  Umdrehungen  pro  Minute,    so  folgt 
die  disponible  Arbeit  in  Pferdestärken  nach  61.    390 

'^'■'  =  «0 .-7r>- ^^'  ^'^  +  ^-^-«f»  ~aK-^         ^'^ 

Wenden  wir  diese  Fonnel  s(»glcich  wieder  auf  die  vorgelegte 
Maschine  an.   so  folgt  fltr  die  disponible  Arl)eit  ]>ro  Kolbensehab 

/,,„  =  *J912.os  Meterkilogr. 
und  diejenige  pro  Sekunde 

A;,  =  1:^2,109  Pferdestärken. 

iVergl.  S.  479.  ohne  schädlichen  Kaum  fand  sich  dort 
Xu,  =  1ü5,:j(»  Pferdestärke.; 

Die  vorstehenden  Kechnungsresultate  gelten  unter  der  An- 
nahme, dass  im  schädlichen  Räume  bei  Beginn  des  Dampfeintritt? 
nur  gesättigter  Uampf  ohne  Beimischung  von  Wasser  vorhanden 
ist.  Um  den  Einfluss  des  möglicher  Weise  vorhandenen  Wai^ser? 
übersehen  zu  lassen .  habe  ich  dasselbe  Beispiel  auch  unter  der 
Voraussetzung  berechnet,  dass  0,  n»  Wasser  und  .r  =  0.i)t>  Kilogr. 
Dampf  in  der  6ewichtseinheit  Mischung  enthalten  seien.  H 
finde  dann  die  Dampf-  und  FlUssigkeitsmenge  im  schädliches 
Raum  3/' =  ojM>32M  die  Masse,  welche  vom  Kessel  herbeizn- 
fuhren  ist  M,  =  {)js:n  und  die  spezitische  Dampfmenge  bei  Be- 
ginn der  Expansion  j-^  =  0.sr>2;  die  beiden  letzten  Werthe.  auf 
die  es  hier  vorzüglich  ankommt,  sind  kaum  verschieden  von 
denen,  die  vorhin  für  .r  =  1  gefunden  \\Tirden.  Es  ist  hier- 
nach zu  schliessen,  dass  die  Anwesenheit  von  Wasser  im  schäd- 
lichen Raum  unter  den  gewöhnlichen  Verhältnissen  von  ganz 
untergeordnetem  Einfluss  auf  die  Leistnngsverhältnisse  ist. 
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Das  geht  aber  auch  unmittelbar  aus  den  Formeln  M05'  bis 
(40S  hervor;  in  der  erstera#  kann  man  immer  den  verhältniss- 
mässig  kleinen  Werth  q^  —  (/  vernachlässigen,  man  erhält  dann : 

und 

[Me+^f:  r.^w2  =  ri  +r' 

Hiemach  ist  M^  fast  nur  vom  Volumen  J'\  nicht  von  der 
FUllungsart  des  schädlichen  Raumes  abhängig  und  .n  wird,  da  M' 
gegen  M^  immer  sehr  klein  ist,  wenig  von  ^  abweichen. 

Wir  haben  nun  noch  zu  zeigen,  in  welcher  Weise  bei  einer 
Dampfmaschine  mit  schädlichen  Raum  die  einzelnen  Effectverluste 
und  der  Wirkungsgrad  bestimmt  werden  können. 

Wir  legen  zu  diesem  Zwecke  im  Uebrigen  zunächst  dieselben 
Annahmen  zu  Grunde,  die  auf  S.  451  erwähnt  wurden  und  fllhren 
eine  Rechnung  aus.  ähnlich  derjenigen  auf  S.  452. 

Bei  Beginn  der  Expansion  befindet  sich  nach  der  vorhin 
angegebenen  Bezeichnung  die  Dampf-  und  FlUssigkeitsmasse 
3If,+M'  im  Cylinder.  die  spezifische  Dampfmenge  ist  x^  und 
daher  das  Volumen  dieser  Masse  (3/^+3/'  ^x^y^  +  a  :  bei  Be- 
ginn des  Dampfe! nströmens  ist  der  schädliche  Raum  mit  der 
Masse  M'  geflUlt  und  dahet  dessen  Inhalt  auch  3/'  (.>'?/'  -t-  &  ; 
daher  folgt  das  Volumen,  welches  der  Dampfkolben  während  des 
Dampfeintrittes  beschreibt : 

J\  =  34  +31'    1/2  W2  +  ^  —  ^^'  y  ?''  +  ^ 
und  die  Dampfarbeit  L'  während  der  Admission: 

L'  =  \(M,  +3f    >2'^2  H-'^r  —'-^^'  '•^'"'  4-  o  ]  pi         '41 3;. 

Fig.  41». 

Setzen  wir  nun  die 
Expansion  so  weit  fort,  bis 
der  Druck  auf  den  Werth 
/>,  des  äussern  Druckes 
gesunken  ist,  so  folgt  die 
Expansionsarbeit  wie  in 
Gl.   y36S)  auf  S.  452. 
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L  =  — '—. [q-i  —  q\  +^iQi  —  ^\  Q\\  ^^^ 

Endlich  folgt  die  Danipfgegenarbeit  L"',  weil  der  Kolben 
lieim  Ktickgauge  den  Kaum 

M^  +  M'    (;r,  u,  +  <  —  M'   XU   4-  a\ 
beschreibt : 

L"  =  f  [M^  +  M ' .    x^ «1  4-  o)  —  3/'  irr' u  +  a  ]  p,       415 

Die  ganze  Arbeit,  welche  pro  Kolbenschub  gewonnen  wiri 
ist  daher  in  Wärmeeinheiten  gemessen: 

AL  =  A  L'  +  L"  —  U'\ 

und  diese  Arbeit  wird  durch  die  ganze  sehraffirte  Fläche  der 
Fig.  49  dargestellt. 

Substituiren  wir  die  Werthe  von  L\  L"  und  LT'  in  tw- 
stehende  Formel,  so  ergiebt  sich  die  Arbeit  dieser  Maschine  mit 
schädlichen  Raum  unter  den  gtlnstigsten  VerhältniBsen  pro  Schnb, 
wenn  wir  gleich  von  vom  herein  die  Glieder,  welche  den  Werft  ff 
enthalten,  als  sehr  klein  vernachlässigen: 

AL=  [M^  +  M')  ff/i  -  qx  +rix^  —  r,  x^]— AM'  x' u'  (jh  -pi\ 

Ersetzen  wir  nun  die  spezifische  Dampfmenge  x^  am  Ende 
der  Expansion  durch  den  Werth,  der  sich  dafür  aus  Gl.  ;37ii 
S.  453  ergiebt  und  subtrahiren  wir  dann  den  Werth  AL  von  de 
disponibeln  Arbeit  AL^^  Gl.  411^,  so  ergiebt  sich  nach  entspre 
chendcn  Reductionen  der  Arbeitsverlust  A  Li ,  welcher  der  Unvoll- 
kommenheit  des  Prozesses  und  dem  Einflüsse  des  Bchädliches 
RaumeA  entspricht: 

M 

AU  =    y*  ffe  -'in)    (22  -  2i;  +  T^  1\  (T2-T,;  —  T^    ;5ft_J,  I 

Das   erste  Glied   der  rechten  Seite  ist   aber    identiech  nnt 
Gl.    378)  auf  S.  459,   es  repräsentirt  sonach  den  ArbeitsrerlittL 
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der  allein  nur  der  Unvollkommenheit  des  Kreisprozesses  der 
Mascliine  entspricht,  während  die  beiden  andern  Glieder  den 
Arbeitsverlust  ausdrücken .  der  aus  der  Anwesenheit  des  schäd- 
lichen Raumes  entspringt.  Spalte  ich  die  Formel  in  der  ange- 
gebenen Weise  in  z\ffei  Theile  und  dividire  ich  durch  die  dispo- 
nible Arbeit  ALj,^  nach  Gl.  ;4ir  ,  so  t\lhrt  das  erste  Glied  auf 
den  auf  S.  46()  angegebenen  Weg,  auf  den  Effectverlust  Li,  wel- 
cher der  Unvollkommenheit  des  Prozesses  entspricht 

/j  ij    ^'2  —  ^1    —  iu  :</2  — yi  ,*7, 


^1  — 


Dieser  Eflectverlust  berechnet  sich  also  immer  nach  der 
gleichen  Formel,  mag  die  Maschine  einen  schädlichen 
Kaum  besitzen  oder  nicht,  wenn  man  nur  unter  .r  die  spe- 
zifische Dampfmenge  der  aus  dem  Kessel  herbeiströmenden  FlUs- 
sigkeits-  und  Dampfmasse  versteht. 

Würden  wir  hingegen  die  andern  beiden  Glieder  der  Gl.  4J<)i 
dnrch  AL„^  dividiren,  so  würde  sich  der  Arbeit«verlust  ergeben, 
der  durch  den  schädlichen  Raum  allein  erzeugt  wird.  Bevor 
wir  aber  diese  Division  ausflthren,  können  wir  den  Werth 
3/^  .r-,  —  ./•  ^2  durch  den  Werth  ersetzen,  der  dafür  aus  Gl.  409) 
resultirt.     Wir  erhalten 

Substituire  ich  diesen  Werth  im  dritten  Gliede  der  Gl.  410) 
und  fasse  ich  die  beiden  letzten  Glieder  zusammen,  so  ergiebt 
sieh  nach  verschiedenen  Umformungen,  zum  Theil  ähnlicher  Art, 
wie  diejenigen,  die  bei  Ueberfllhrung  der  Gl.  379.  in  die  Form 
;381  angegeben  wurden,  der  Effectverlust  L7  in  P^'olge  des 
schädlichen  Raumes: 

^'  =  -4-rVl^'M^^"'  /'2-/>i  -  Q'  +  Ap.2n']   T^-T,] 

+  T,T2  T,-r,;-r  Y.-(/,  j 

Für  die  gewöhnlichen  praktischen  Fälle  kann  man  aber  die 
Differenz  der  beiden  letzten  Glieder  der  rechten  Seite  dieser 
Gleichung  als  sehr  klein  gegen  das  erste  Glied  vernachlässigen, 
ersetzt  man  überdies  M'  x'  u'  durch  das  Volaroen  V\  so  ergiebt 
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sich  auch,  so  lange  man  im  Wertlie  ■>'  //'  4-  a    die  Grösse  a  ver- 
nac'lilä8Ki«ren  darf: 

streng  genommen  umsehliessen  diese  Formeln  allerdings  nicht 
den  ganzen  Einfluss  des  schädlichen  Raumes,  weil  nämlich  auch 
die  FiXpansionswirkung  des  Dami)feR  von  der  Grösse  des  schäd- 
lichen Raumes  mit  abhängt;  ich  ziehe  jedoch  vor,  diesen  Eio- 
fluss  bei  Berechnung  des  Kffectverlustes  in  Folge  der  unvollstSn- 
digon  Expansion  mit  in  Rechnung  zu  bringen.  Was  nun  den  s» 
eben  erwähnten  Effectverlust  ]»etrifl*t,  so  haben  wir  diesen  uoeb 
näher  zu  untersuchen. 

Die  spezifische  Dampfmenge  .^o  '>ci  Reginn  der  Expansion 
ist  nach  Obigem  als  bekannt  anzusehen,  ebenso  das  Volameu  der 
Mischung  J"' +  ''1  und  in  gleicher  Weise  das  Volumen  f-l-r 
dersell^en  am  Ende  der  Expansion.  Bezeichnen  wir  den,  der 
'Dampfmenge  xi  entsprechenden,  durch  Gl.  250!  bestimmten  Ex- 
ponenten der  Gleichung  der  adiabatisehen  Curvc  mit  //'.  so  U( 
nach  61.    2r)S    S.  H41   die  Expansionsarbeit: 


Die  Arbeit  des  Dampfes,  wälirend  <les  Dampfcintrittes : 
und  die  Gegendruckarbeit: 

r'  /'. 

Fassen  wir  die  drei  Werthc  entsprechend  zusammen  und  be- 
zeichnen wir.  wie  früher  das  Expansionsverhältniss  Vy  :  7'mitt 
hingegen  das  Verhältniss  des  schä<llichen  Raumes  zum  CyliDder- 
Volumen  V  :  K  mit  e\  so  crgiebt  sich  die  Dampfarbeit  L  pro 
Schul) : 


'■-r.['H^A^-mY-')-^] 


i4t9: 


Für  vollständige  Expansion  wurde  vorhin  L  =  L^  —  A  J*" 
funden,  wobei  L^  nach  61.  (416)  zu  bestimmen  wkre.  SoblnlnM 
wir  davon  L\  so  erhalten  wir  den  ArbeitBYerliut  in  Folge  vasxA- 
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Ständiger  Expansion  pro  Kolbenschnb  Z„,  —  -Li  —  L!  und  daher 
den  eutspreehendeii  Etfectvcrlust  ti\ 

.        l^\         -L 

ti    =    l     —     > T 

Nun  ist  aber  L^  :  h,„  nach  vorstellenden  Untersuchungen 
nichts  weiter  als  Lx  +  1*7,  diese  Werthe  den  Gin.  (417)  und  41 8i 
entnommen:  wir  erhalten  daher  tlir  diese  Maschine  den  Effect- 
verlust  in  Folge  der  unvoUstUndigen  Expansion: 


»< 


€  + 


42o; 


und   damit   sind   unsere  Untersuchungen    geschlossen,   denn    die* 
übrigen  Etfectverluste   berechnen   sich  genau  wie    bei  einer  Ma- 
schine ohne  schädlichen  Kaum  nach  den  Gin.    ßDO-  bis  f40l   : 
nur  ist  dort  /.„*  durch  den  Wcrth  der  61.    411;  zu  ersetzen. 

Eine  Vervollständigung  könnten  die  Untersuchungen  höch- 
stens diulurch  noch  gewinnen,  dass  wir  auch  die  Compression 
des  Dampfes  hinter  dem  Kolben  und  den  daraus  entspringenden 
Arbeitsverlust  und  Effectverlust  berechnen.  Eine  Erweiterung  in 
dieser  Kichtung  ist  aber  so  leicht  zu  Jjewerkstelligen ,  dass  ich 
hier  nicht  weiter  darauf  eingehe.  Es  sei  nur  bemerkt,  dass  da- 
durch die  gegebenen  Formeln  keine  Aenderungen  ihrer  Form 
nach  erleiden:  nur  die  Masse  jl/'  im  schädlichen  Kaum,  ihr  Druck 
p  und  ihre  spezifische  Dampfmenge  x  werden  andere  Werthe 
annehmen:  und  ebenso  wird  die  disponible  Arbeit  der  Maschine 
eine  andere,  weil  sich  das  Gewicht  M^  der  Mischung  von  Damjif 
und  Wasser  erhöht. 

Es  mögen  nun  auch  die  vorstehenden  Formeln  durch  ein 
Zahlenbeispiel  nähere  Erläuterung  finden,  und  zwar  wähle  ich 
hierzu  die  schon  oben  berechnete  Maschine  v(m  angeblich  3ü  Pferde- 
stärken (ä.  476).  Wir  setzen  fllr  den  schädlichen  Kaum  e  =  0,05, 
den  Druck  daselbst  p  =  0,2  Atmosphären  und  nehmen  an,  es  sei 
a:'  =  1 ,  d.  h.  bei  Beginn  des  Dampfeintrittes  nur  gesättigter 
Dampf  ohne  Wasser  im  schädlichen  Raum  vorhanden. 

FUt  diese  Verhältnisse  fand  sich  schon  vorhin  das  Gewicht 
der  FlUssigkeits*  und  Dampfmasse,  welches  pro  Kolbenschub  vom 
Kessel  geliefert  wird 

M^  =  0,1S20  Kilogr. 
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und  die  Dampfiiieiijce  beträgt  -1/,  .'•  =  0.1547  Kilogr.  Beide  Werthe 
gelten .  da  die  Maschine  30  Uiudrehuiigen  iu  der  Minute  macht, 
auch  ftir  die  Sekunde. 

Das  Gewicht  der  Mischung  im  Bchädlicheu  Raum  fand  sieb 
J/'  1=  o.iiop.»:  und  die  spezifische  Dampfnien^^e  im  Cyliuder  bei 
Beginn  der  Expansion  .r.j  =  o.sTi.  Endlieh  war  die  disponiWe 
Arbeit  pro  Schub 

/,,„  =  *MM2,tiH  Meterkilc»gr. 

und  diejenige  pro  Sekunde 

X„,  =  132,Hi'J  Pferdestärken. 

FUr  den  Werth  .r^  =  0.^:i  findet  sich  zunächst  der  Exp-^ 
nent  jtt'  in  der  Gleichung  fUr  die  adiabatische  Cun'e  nach  Gl.  2öit 

//  =  1.122. 

Nun  berechnet  sich  ganz  auf  dem  schon  auf  S.  47S  aIlg^ 
deuteten  Weg: 

1 )  Der  Effect  Verlust  in  Folge  der  Unvollkommenheit  des  Fn> 
zesses  nach  Gl.   '417  jTj  =  (\,ii>^i 

2  Der  Effectverlust  in  Folge  des  schädlichen  Rsiumes  Dacl 
Gl.    41 S  .  r:  =0."4M 

3  Der  Effectverlust  in  Folge  unvollständiger  Expansion  naelt 
Gl.   (420:  r2  ^  M.2r^ 

4^  Der  Effectverlust  in  Folge  der  Differenz  zwischen  Kessel- 
und  Admissionsdruck  nach  Gl.    309  Zi  =  o.in:^ 

5  Der  Effectverlust  in  Folge  der  Differenz  zwischen  Gegen- 
druck und  äussern  Druck    Gl.  4oo  ^^  =  o.inns 

0;  Der  Effectverlust  in  Folge  des  con stauten  Widerstände* 
in  der  Maschine  nach  Gl.    4ol  12:^  =  0."2it' 

7i  Der  Effectverlust  in  Folge  des  ver  ander  liehen  Wider- 
standes, wie  früher  ^^  =  0."<''» 

Addirt  man  alle  Effectverluste  und  subtraliirt  man  ihre 
Summe  von  Eins,  so  folgt  der  wahre  Wirkungsgrad  dieser  Dampf- 
maschine 

und  ihre  effective  Leistung: 

y^  =  f^y,„  =  60. Ol»  Pferdestürken-V; 

Kürochiiet  man  dieselbe  Maschine  nach  der    bekannten  Formel  vot 
Paiubour,  welche,  unsere  Bezeichnung  benutzt,  lautet: 
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Für  dieselbe  Maschine  fand  sich  oben  S.  480  unter  der  Vor- 
aussetzung, dass  sie  keinen  schädlichen  Raum  besitze :  t]  =  0,549u 
und  K  =  57,873  Pferdestärken.  Die  Dampfmenge  stündlich  pro 
Pferdestärke  (effectivi  findet  sich  für  diese  Maschine 

3000  3/,;r         .    .       ^., 

-  =  8,47S  Kilogr. 

und  die  Wärmemenge,  welche  stündlich  pro  Pferdestärke  in  den 
Kessel  zu  führen  ist: 

3ö.)(.  31,  :^r,  +  q,-q,)_  _  ^^gT,!  Calorien 

(vergl.  die  entsprechenden  Angaben  S.  4S2  . 

Nelmien  wir  noch  an,  dass  der  Kessel  mit  Steinkohlen  ge- 
heizt wird,  deren  Heizkraft  7500  Calorien  beträgt,  und  setze  ich 
den  praktischen  Erfahrungen  entsprechend  voraus,  dass  von  der 
Wärmemenge,  welche  auf  dem  Koste  bei  vollkommenster  Ver- 
brennung frei  werden  würde,  der  Theil  0,527  in  den  Kessel  tritt/) 
80  beträgt  diese  letztere  Wärmemenge  pro  1  Kilogr.  Steinkohlen 
0,527.7500  =  3952,5  Calorien  und  daher  würde  folgen  die  Brenn- 
materialmenge    Steinkohlen)  stündlich  pro  Pferdestärke: 

5287,1        ,     ^^  ^., 
^^,5  =  «»^^-^^  Kilogr. 

Dieser  Werth  erscheint  gegen  die  gewöhnlichen  Angaben 
klein,  es  erklärt  sich  das  aber  aus  dem  Umstände,  dass  wir  eine 
sorgfältig  construirte  Maschine  zu  Grunde  legten,  die  mit  starker 


^' 75  1-f-cr;  -  [tt7 ^ '"^-  r+7' -  ir-f-^T^"  +  ^J 

setzt  man  nach  Pambour's  Annahmen  a  »  3019,  /=s  766  und  cf  s  o,n  und 
nimmt  man  Überdies  p'  =  2650,  so  folgt : 

Xe  =  65,  t  :i  Pferdestärken, 

also  wiederum  recht  gute  üebereinstimmung.  Ich  werde  übrigens  weiter  unten 
zeigen,  dass  die  Formeln  von  Pambour  und  auch  diejenigen  von  Morin 
und  Poncelet  aus  meinen  Gleichungen  sich  leicht  als  Näherungsformeln 
ableiten  lassen. 

*}  Vergl.  des  Verfas^rs  Aufsatz :  »lieber  die  Anwendung  der  Ventilatoren 
als  Zugmittel  bei  Dampfkesselfeueningen.«    Civilingenlear.  B.  IV.  S.  127. 
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seclj>tacher  Expansion  iiml  mit  Onuleii-^atiMn  arbeitet:  ttl»erdie> 
ist  f»line  Zweifel  auch  <ler  bereobnete  Wirkungsgrad  und  die  effec- 
tive  Lfi-ituiijj:  u«»ch  etwas  zu  ^'ri»ss.  weil  wir  iiieht  alle  ArbeitJ- 
verluHte  berllcksichtifren  konnten  wie  z.  B.  die  Dampf-  und  Wä^n^ 
Verluste  und  die  berei-liiieten  Et!*ectverlu<te  auch  nicht  j^icher 
frciiug  bestininit  sind,  da  mir  noch  die  erforderlichen  experimen- 
tellcu  (iruiidln;ren  mangeln. 

Zum  Zwecke  der  Vergleiche   und   zur    Discussion   sind  al:«er 
die  Kechnungsresultate  selion  vollkommen  brauchbar. 

Zunächst  zeigt  sich,  dass  unsere  Maschine  eine  grössere  effec- 
tivc  Leistung  entwickelt,  wenn  sie  einen  schädlichen  Kaum  h^ 
sitzt:  es  erklärt  sieh  das,  was  lilirigens  auch  die  Formeln  Pam- 
l)uur's  ergehen,  einfach  aus  der  verstärkten  KxjiansionswirkaDg: 
die  expandirende  Dam])fmenge  ist  grJisser  nnd  daher  nähert  ücl 
<lie  adiabatische  Curve  weniger  rasch  der  Abscissenaxe.  Der 
Wirkungsgrail  einer  Maschine  mit  schädlichen  Kaum  stellt  *idi 
aber  jederzeit  um  so  kleiner  heraus,  je  grösser  der  schädliche 
llaum  ist:  am  gWissten  ist  er  unter  sonst  gleichen  Umständea 
ijci  einer  Maschine  ohne  schädlichen  Raum:  in  unserm  Beispiele 
beträgt  die  DitFercnz  der  Wirkungsgrade  o.54!mj  —  n,4«>To  =  0.^•.=i^ 
und  das  ist  der  eigentliche,  dem  schädlichen  Kaum  entsprecheiwie 
Verlust.  DerWerth,  der  dafllr  in  obiger  Zusnninien$tellung  unter 
1  angegeben  ist,  umschliesst.  wie  ich  schon  hervorgehoben  habe, 
nicht  den  ganzen  Verlust.  Der  schädliche  Kaum  ändert,  wie* 
obige  Rechnungen  zeigen,  fast  die  Werthe  aller  Effectverlnste. 
einige  erhrdit  er,  bescmders  den,  welcher  der  unvollständigen  Ex- 
pansion entspricht,  andere  zieht  er  herab.  Ich  habe  aljer  ditoh 
gefunden,  dass  die  v(m  mir  gewählte  Darstellung  lUiersichtlicher 
i>t,  als  wenn  ich  den  ganzen  Eintluss  des  schädlichen  Raumes 
durch  einen  Ausdruck  hätte  darstellen  wollen. 

Was  nun  den  Wirkungsgrad  unserer  der  Betraehtunj?  za 
Grunde  gelegten  Maschine  betritft,  die  ich  schon  als  eine  sorg- 
fältig construirte  bezeichnet  habe,  so  stellt  sich  der  Werth 

/^  =o,u.T 

als  ein  Werth  heraus,  wie  er  etwa  bei  nii ttclmässig  con- 
struirten  Turbinen  anzunehmen  ist;  ich  schliesse  darans.  das? 
unsere  Dam pfmasehinen  ganz  wohl  noch  verbesse- 
rungsfähig  sind. 


\ 


BeurtheiluDg  ausgeführter  Dampf maschinen.  497 

Ein  Blick  auf  obige  Zusammenstellung  der  einzelnen  EflFect- 
verluste  giebt  uns  aber  über  diese  Frage  schon  genügend  Auf- 
schluss  und  zeigt  uns,  dass  die  Praxis  mit  ihren  Bestre- 
bnngen  in  der  Verbesserung  der  Dampfmaschinen 
sich  auf  dem  richtigen  Wege  befand. 

Am  stärksten  tritt  der  »EfiFectverlust  in  Folge  der  unvoll- 
ständigen Expansion«  hervor:  es  war  daher  ganz  sachgemäss, 
(lass  man  zunächst  an  die  Herstellung  von  Dampfmaschinen 
dachte  -System  von  Woolf,  Sims^  Legavrian),  die  eine 
möglichst  starke  Expansion  zuliessen;  ebenso  sachgemäss  ist  es 
aber  auch,  dass  man  in  neuester  Zeit  die  Frage  nach  dem  vor- 
theilhaftesten  Expansionsverhältniss  speziell  erörtert;  bei  Ma- 
schinen ohne  Condensation  ist  eine  vollständige  Expansion,  wie 
sie  die  Theorie  verlangt,  schon  ausftlhrbar,  nicht  so  bei  Ma- 
schinen mit  Condensation  Mitteldruckj ;  hier  führt  die  Bedingung 
vollständiger  Expansion  auf  unförmliche  Cylinderdimensionen  und 
daher  entsteht  die  Frage,  wo  die  Grenze  liegt;  hier  tritt  nicht 
allein  die  Frage  nach  der  vortheilhaftesten  Benutzung  der  Wärme 
und  des  Brennmateriales  auf,  sondern  auch  die  nach  dem  An- 
lagecapital  und  dessen  Verzinsung*). 

Weitere  Bestrebungen  der  Praxis  gingen  dahin,  die  Maschine 
so  einfach  wie  mr»glich  zu  construiren,  um  die  constanten  und 
variabeln  Reibungswiderstände  herabzuziehen,  ferner  die  Dampfzu- 
und  Dampfableitung,  vor  Allem  aber  die  Steuerung  so  herzu- 
stellen, dass  die  Effectverluste  herabgezogen  werden,  welche  aus 
der  DiflFerenz  der  Pressungen  im  Kessel,  Cylindcr  und  Conden- 
sator  hen'orgehen.  Endlich  hat  man  auch  in  neuester  Zeit,  bei 
den  Corliss-Maschinen  mit  Vortheil  den  schädlichen  Raum  mög- 
lichst vermindert.  Man  kann  also  sagen,  dass  die  Praxis  eine 
Verbesserung  der  Dampfmaschinen  dadurch  zu  erzielen  suchte, 
dass  sie  alle  einzelnen  Effectverluste  gleichzeitig,  wenn  auch 
jeden  einzelnen  nur  wenig. herabzuziehen  suchte  und  das  ergiebt 
sich  jetzt  auch  vom  theoretischen  Standpunkte  aus,  als  der  rich- 
tige Weg.  Gerade  in  diesem  Umstände  erblicke  ich  den  besten 
Beweis  der  Richtigkeit  der  von  mir  im  Obigen  entwickelten  Sätze. 


*)  Vergl.  hierüber  die  vortrefflicheD  Arbeiten  von  Vülckers  und  Gustav 
Schmidt —  Vülckers.  Indicator.  —  G.Schmidt.  Referat  über  Vü Icke rs 
Indicator  in  der  Zeitschrift  des  üsterr.  Ingen. -Vereins.  XY.  Jahrg.  S.  193  n.  217. 
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Nur  ein  Effeetvcrliist  ist  es.  den  man  bis  jetzt  nicht  ins 
Au^e  gctasst  hat  und  nicht  beachten  konnte,  ich  meine  denjenigen, 
der  auR  der  l  jivollkoninienheit  des  Kreisprozessen  der  ansgef&hrken 
DaniptniaRchinen  entsi»ringt.  Verglciclien  wir  die  einzelnen  Effeö- 
verluste,  die  wir  für  unsere  Maschine  auf  S.  494  zusammeiij;«- 
stellt  haben,  unter  einander,  so  zei;j:t  sich,  dass  dieser  mit  ^^  b6 
zeichnete  Eftectverlust  neben  den  andern  Verlusten  ziemlich  stark 
hervortritt,  ich  glaube  daher,  dass  es  sich  doch  vielleicht 
lohnen  wllrde.  die  Frage  näherer  Prllfnng  zu  unter- 
werfen, ob  es  nicht  möglich  wäre,  den  wirklicbet 
Krcisprozess  der  Dampfmaschinen  so  zu  veränderD 
dass  er  dem  vollkommenen  ]*rozesse.  den  uns  die 
Theorie  vorschreibt,  näher  kommt. 

Ich  halte  es  für  möglich  und  will  hier  meine  Ideen  über 
diese  prinzipielle  Verbesserung  noch  ausspreclieu :  vor  Allem 
kommt  es  darauf  an,  das  Fehlerhafte  klar  durzulegen:  lie^n  dif 
Mängel  einmal  offen  vor  und  zeigen  sie  sich  wirklich  von  der 
Art,  dass  ihre  Beseitigung  wUnschenswerth  ist,  dann  wird  vm 
auch  bald  auf  Mittel  kommen,  diese  Mängel  gänzlich  ode:'  wenig- 
stens theil weise  zu  entfernen. 

Kehren  wir  noch  einmal  zur  Betrachtung  einer  nuter  den 
günstigsten  Verhältnissen  iS.  151    arbeitenden  Maschine  zurück. 

Ich  habe  schon  oben  S.  :i<)3 


FifC.  50. 
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erwähnt ,  dass  die  BeuotznBg 
des  Dampfes  vor  dem  Kolbei 

Eintritt  und  Expansion  bei 
unsem  Dampfmaschinen  rieb- 
tig  ist ;  dass  aber  das  Fehler- 
hafte des  wirklichen  Prozesses 
in  der  Behandlung  des  Osm- 
pfes  hinter  dem  Kolben  liegt 
In  derlndicatorflächeao23/it 

Fig.  50.  sollte  die  Ecke  ad 
wegfallen,  die,  \ne  get^ 
wurde  iS.  462  ,  die  gu» 
UnvoUkommenheit  des  Re- 
zesses enthält. 

Die  wirklieben  Indieattf- 
diagramme    enthalten  dieM 
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Flächenstück  allerdings  nicht,  wenigstens  nicht  in  der  hier  dar- 
gestellten Form:  diese  Diagramme  haben  wirklich  beinahe  die 
Gestalt  Q^x^bo^  anf  die  auch  der  vollkommene  Kreisprozess 
fbhrt.  Es  wäre  aber  ganz  unrichtig,  aus  der  grossen  Aehnlichkeit 
des  wirklichen,  mit  dem,  einem  vollkommenen  Prozesse  entspre- 
chenden Indicatordiagramm  zu  schliessen,  dass  auch  der  Prozess 
an  nnsem  Dampfmaschinen  vollkommen  wäre. 

Der  Unterschied  besteht  im  Folgenden.  Bei  den  ausgeflihrten 
Dampfmaschinen  schieben  wir  nicht  die  ganze  hinter  dem  Kolben 
befindliehe  Dampfmenge  in  den  Condensator  oder  in's  Freie, 
sondern  nur  einen  Theil;  der  Austrittscanal  wird  dann  (speziell 
bei  Maschinen  mit  Schiebersteuerungi  abgesperrt  und  die  zurück- 
gebliebene Dampfmasse  compriniirt.  Das  hat  zur  Folge,  dass 
beim  Beginn  des  Dampfeintrittes  der  schädliche  Kaum  mit  Dampf 
von  höherm,  als  dem  gewöhnlichen  Gegendruck  gefüllt  ist  und 
dass  daher  zur  Füllung  dieses  schädlichen  Raumes  weniger 
frischer  Dampf  nöthig  ist  und  daher  der  EfFectverlust ,  welcher 
ans  der  Anwesenheit  dieses  Raumes  entspringt;  herabgezogen 
wird.  Man  hat  dann  weiter  geschlossen,  dass  es  vortheilhaft  sein 
müsse,  das  Compressionsverhältniss  so  zu  wählen,  dass  bei  Beginn 
des  Dampfeintrittes  der  schädliche  Raum  mit  Dampf  erfüllt  sei, 
dessen  Druck  mit  dem  des  frisch  herbeikommenden  übereinstimmt. 
Es  kann  sein,  wir  werden  das  noch  näher  prüfen,  dass  diese  in 
der  angegebenen  Weise  ausgeführte  Compression  den  EfFectver- 
lust in  Folge  des  schädlichen  Raumes  Aist  zum  Verschwinden 
bringt ,  aber  man  darf  nicht  übersehen ,  dass  hier  ein  neuer 
Arbeitsverlnst ,  nämlich  der  aus  der  Compression  hervorgehende, 
hinzutritt  und  daher  entsteht  noch  die  Frage,  ob  dieser  Verlust 
nicht  den  beabsichtigten  Gewinn  vollständig  aufhebt.  Hierzu 
tritt  noch  ein  anderer  Punkt;  um  deu  schädlichen  Raum  in  der 
angegebenen  Art  wirkungslos  zu  machen,  geuügt  es  nicht  allein, 
die  Compression  so  anzuordnen,  dass  schliesslich  der  Dampfdruck 
im  schädlichen  Raum  mit  dem  Eesseldruck  identisch  wird,  son- 
dern es  fragt  sich  noch,  ob  auch  das  Mischtingsverhältniss  x' 
im  schädlichen  Raum  mit  dem  [x]  des  frischen  Dampfes  überein- 
stimmt. In  den  meisten  Fällen  ist  a])er  dieser  Dampf,  der  im 
schädlichen  Räume  sich  vorfindet,  wahrscheinlich  überhitzt.  Geht 
der  Dampfkolben  auf  dem  Wege  x^  b  (Fig.  50)  zurück ,  so  wird 
das  diesem  Wege  entsprechende  Dampfvolumen  aus  dem  Cylinder 
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entfernt  und  bei  der  Kolbenposition  b  wird  der  zarückgebliebene 
Dampf  wohl  nur  wenig  Wasser  beigemischt  enthalten;  wird 
dann  diese  Mischung  comprimirt,  so  wird  im  Allgemeinen  mit 
der  Compression  ein  Verdampfen  eines  Theiles  oder  vielleicht 
des  ganzen  anfänglich  vorhandenen  Wassers  verbanden  sein 
(vergl.  S.  325),  und  hiemach  könnte  es  kommen ,  dass  am  Ende 
der  Compression  der  Dampf  im  schädlichen  Raum  überhitzt  ist; 
der  Vorgang  der  Mischung  dieses  überhitzten  Dampfes  mit  dem 
frisch  herbei  kommenden  gesättigten  Dampfe  lässt  sich  leider  bis 
jetzt  noch  nicht  verfolgen ;  auf  diese  Frage  kommt  es  aber  auch 
hier  zunächst  nicht  an,  die  Hauptsache  war  mir,  zu  zeigen,  dass 
bei  der  Compression  in  unsem  Dampfinaschinen  ein  Verdampfen 
des  beigemischten  Walsers  stattfindet  und  dass  unter  Umständen 
hierbei  selbst  der  zurückgebliebene  Dampf  in  den  überhitzten 
Zustand  übergehen  kann. 

Ganz  anders  sind  die  Verhältnisse  bei  einer  vollkommenen 
Maschine.     Hier  wird   die  Dampfmasse  hinter  dem  Kofben  auf 
dem  Wege  x^  b  (Fig.  50)   nicht  theilweise  aus  dem  Cylinder  ent- 
fernt,  sondern  es  soll  die  ganze  Masse  im  Cylinder  zurückge- 
halten  und  derselben,    während  der  Kolben   den  Weg  x^b   be- 
schreibt,   bei   constantem    Drucke  p^   Wärme    entzogen    werden 
(S.  431) ,    so  dass   bei  der  Kolbenposition  b   eine  Mischung  im 
Cylinder  sich  befindet,  die,  wenn  sie  dann  ohne  Mittheilung  und 
Entziehung    von    Wärme    comprimirt    wird,    vollständig    in 
Wasser  verwandelt  wird.     Mit  kurzen  Worten,   beim  vollkom- 
menen Prozes»  muss  in  der  Compressionsperiode  aller  noch  vor 
handene  Dampf  niedergeschlagen  werden  und  das  erforde' 
weiter  nichts,   als  ein  ganz  bestimmtes  Mischungsverhältniss 
bei  der  Kolbenposition  i,  welches  sich  leicht  aus  61.  (349)  S.  4 
berechnet. 

Nehmen  wir  z.  B.    eine  Dampfmaschine  ohne  Condensat 
an    (/?i  =  1   Atmosphäre) ,    die   mit   Dampf  von  5  Atmosphä 
arbeitet,  so  ergiebt  fllr  dieseü  Fall  die  angezogene  Formel  (ve 
S.  326) 

X^  =  0,0927 

Es  müsste  also  die  Gewichtseinheit  Mischung  hinter 
Kolben  bestehen  aus  0,0927  Kilogr.  Dampf  und  0, 9073  Kil 
Wasser.  Es  drängt  sich  hier  unwillkürlich  die  Frage  au 
wir  nicht  wirklich  dieses  Mischungsverhältniss  hinter  dem  I 
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künstlich  erzeugen  und  dann  die  Compression  stattfinden  lassen 
könnten,  wie  es  die  Theorie  verfangt.  Auf  dem  Wege  x^b  des 
Kolben  schiebt  man  das  entsprechende  Dampfquantum  in  den 
Condensator  oder  ins  Freie  und  sperrt  bei  der  Position  b  den 
Aastritt  ab.  Nun  würde  sichs  darum  handeln,  diese  Dampfmenge 
hinter  dem  Kolben  durch  ein  gleiches  Gewicht  Wasser  zu  er- 
setsen  und  gleichzeitig  das  erforderliche  Mischungsverhältniss  x^ 
beizustellen.  Es  liesse  sich  das  dadurch  erreichen,  dass  man 
bei  der  Eolbenposition  b  diese  Wassermenge  in  den  Cylinder 
spritzt,  und  die  Temperatur  dieser  Einspritzwassermenge  so 
wählt,  dass  das  erforderliche  Mischungsverhältniss  entsteht.  Ich 
braache  nicht  weiter  hervorzuheben,  dass  dieser  Vorschlag  prak- 
tisch unausführbar  ist,  wir  kämen  damit  im  Grunde  genommen 
auf  die  älteste  Art  der  Condensations  -  Dampfmaschinen  zurück^ 
bei  denen  man  die  Condensation  des  Dampfes  durch  Einspritzen 
von  kaltem  Wasser  im  Dampfcylinder  selbst  vornahm.  Ich  glaube 
aber,  es  liesse  sich  in  anderer  Weise  der  wirkliche  Kreisprozess 
der  Dampfmaschinen  verbessern  und  dem  vollkommenen  Prozess 
näher  bringen  und  zwar  einfach  dadurch,  dass  man  die  Speise- 
pumpe gleichzeitig  als  Compressionspumpe  thätig  sein  liesse. 
Man  könnte  z.  B.  bei  einer  Condensationsmaschine  den  Dampf 
hinter  dem  Kolben  während  des  Kolbenweges  x^  b  (Fig.  50)  in 
den  Condensator  schieben,  gleichzeitig  müsste  die  Speisepumpe 
eine  gleiche  Gewichtsmenge  Wasser  aus  dem  Condensator  an 
sich  saugen.  Bei  der  Kolbenposition  b  würde  die  Verbindung 
zwischen  Condensator  und  Dampfcylinder  aufgehoben,  dafür  aber 
die  Verbindung  zwischen  Dampfcylinder  und  dem  Cylinder  der 
Speisepumpe  hergestellt.  Es  würde  nun,  während  der  Kolben 
der  Speisepumpe  Raum  machend  noch  weiter  zurückgeht,  der 
Rest  der  Dampfmenge  im  Cylinder  nach  dem  Speisepumpen- 
cylinder  geschoben  und  dort  beim  nächsten  Schübe  durch  Com- 
pression in  Wasser  verwandelt  und  dieses  mit  dem  schon  ange- 
saugten Wasser  in  den  Kessel  zurückgepresst. 

Nach  meiner  Idee  bestände  sonach  die  ganze  Veränderung 
unserer  Dampfmaschinen  darin,  dass  man  die  Speisepumpe  doppelt- 
wirkend herstellt  und  ihren  Cylinder  grösser  als  bisher  macht, 
weil  hier  diese  Pumpe  nicht  blos  Wasser,  sondern  in  der  zweiten 
Hälfte'  des  Hubes  auch  Dampf  anzusaugen  hat.  Bei  Maschinen 
ohne  Condensation  müsste  das  Wasser,  welches  die  Speisepumpe 
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ansaugt,   womriglich  bis   ]00<^  durch  die  abziehenden  Gase  tot- 
gewärmt  sein. 

Mir  scheint  die  Idee  praktisch  ganz  wohl  aasführbar  und  der 
nähern  IJeberlegung  und  Weiterverfolgung  werth.  Das  nScbste 
Bedenken  könnte  nur  sein,  dass  die  öpeisepumpe  zu  grosse  Di- 
mensionen  erhält  und  daher  die  Widerstände  bedeutend  erhob 
würden,  ich  glaube  das  jedoch  nicht;  der  Cylinder  der  Speise- 
pumpe braucht  keineswegs  das  Volumen  zu  haben ,  welches  den 
Kolbenwege  h  a  ;Fig.  50)  entspricht ,  da  man  den  Dampfrest  in 
Cylinder  schon  bis  auf  ein  gewisses  Maass  comprimiren  und  dann 
erst  nach  dem  Cylinder  der  Speisepumpe  schieben  könnte.  Der 
Grundgedanke,  der  hier  fest  zu  halten  ist,  besteht  nur  daiin. 
durch  Compression  von  Dampf  das  Speisewasser  bis  ntb« 
auf  die  Kosseitemperatur  vorzuwärmen  und  diese  Erwännm^ 
nicht  durch  Zuführung  der  entsprechenden  Wärmemenge  M  qi—qi 
im  Kessel  selbst  zu  bewerkstelligen. 

Die  Weiterverfolgung  des  hier  gemachten  Vorschlages  wtbdf 
mich  zu  weit  von  dem  Ziele  abfahren,  das  ich  mir  in  dieKB 
Buche  gesteckt  habe,  ich  glaube  aber  doch,  man  wird  später  inf 
dem  hier  angedeuteten  oder  auf  ähnlichem  Wege  eine  weitere 
Vervollkommnung  unserer  Dampfmaschinen  anstreben  müssen. 

Dagegen  soll  zum  Schluss  der  Einfluss  der  Compression  bei 
den  wirklich  ausgeführten  Maschinen  noch  etwas  näherbe 
trachtet  werden,  damit  sich  ein  Einblick  in  die  Frage  trpiä^ 
ob  es  zweckmässig  ist .  den  Dampfaustrittskanal  noch  vor  Ende 

des  Kolbenhubes  abznsper- 


Fig.  51. 


reu  und    die    znrückgeblie 
bene  Dampfinenge  zu  oob- 
primiren.     Es  soll  aber  nur 
der  Fall  betrachtet  werde», 
in  welchem  die  CompressoB 
gerade   so    weit   fortgesetzt 
wird  9   dass  schliesslich  der 
eingesperrte    Dampf  geoai 
den  Dmck  p^  im  Kessel  er 
reicht;   das  erfordert  liier 
dings  eine  bestimmte  Grüne 
des  schädlichem  Bluunes:  es 
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mag  jedoch  im  Weitem  einfach  angenommen  werden,  die  ent- 
sprechende Bedingung  sei  erfüllt. 

Es  stelle  in  Fig.  51  (eine  Figur,  die  >vir  oben  S.  429  bei 
einer  andern  Untersuchung  schon  benutzten)  der  schrafGrte  Raum 
links  vom  Kolben  K  den  schädlichen  Raum  dar;  der  Druck  p' 
daselbst  sei  mit  dem  Kesseldruck  p^  identisch,  die  Dampf-  und 
Flttssigkeitsmenge  daselbst  sei  M'  und  die  spezifische  Dampf- 
menge x\ 

Hier  giebt  zunächst  61.  (405)  S.  484  wegen   f  =  ti  einfach 

d.  h.  im  vorliegenden  Falle  ist  das  Gewicht  von  Dampf-  und 
Flüssigkeit,  welches  pro  Schub  in  den  Cylinder  tritt,  gerade  so 
gross,  wie  wenn  gar  kein  schädlicher  Raum  vorhanden  wäre. 
Unter  Benutzung  vorstehender  Relation  giebt  dann  61.  (408;  zur 
Berechnung  der  spezifischen  Dampfmenge  x^  am  Ende  des  Dampf- 
eintrittes 

M  ;x  —  X2)  =  3/'  ix2  —  x']  '  (421) 

woraus  sich  bestimmt: 

_  Mx  +M'x 

Man  sieht  also,  dass  auch  in  diesem  Falle  der  schädliche 
Kaum  eine  Veränderung  der  spezifischen  Dampfmenge  während 
des  Dampfeintrittes  erzeugt;  nur  dann  wenn  ^'  =  0  oder  a:'=  x 
ist,  was  sich  leicht  in  Worten  aussprechen  lässt,  ei^ebt  sich 
n^  =  z,  also  keine  solche  Veränderung. 

Wir  denken  uns  nun  wieder  eine  Dampfmaschine  die  unter 
den  günstigsten^  und  zwar  unter  folgenden  Verhältnissen  arbeitet : 
1)  der  Dampfdruck  im  Cylinder  während  des  Dampfeintrittes  ist 
gleich  dem  Kesseldruck  p^',  2)  der  Dampfdruck  hinter  dem 
Kolben  ist  mit  dem  äussern  Druck  identisch;  3)  die  Expansion 
ist  eine  vollständige^  d.  h.  der  Enddruck  der  Expansion  ist  gleich 
dem  äussern  Drucke;  4)  die  Maschine  besitzt  einen  schädlichen 
Raum  und  die  Compression  des  Dampfes  wird  so  weit  fortge- 
setzt, dass  der  Enddruck  mit  dem  Kesseldruck  identisch  wird. 

Das  Indicatordiagramm  dieser  Maschine  wird  durch  die 
Fläche  ox2x^,^xx  ;Fig.  51;  dargestellt,  und  es  handelt  sich  nun 
darum,  den  Inhalt  dieser  Fläche  oder  was  dasselbe  ist,  die  Arbeit 
dieser  Maschine  pro  Schub  zu  berechnen. 
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Nach  der  hier  eingeführten  Bezeichnung  befindet  sich  bei 
Beginn  der  Expansion  M  +  M'  Kiiogr.  Mischung  im  Cylinder. 
und  das  Volumen  ist  (3/ +3/')  'x<iU2  +  ^)^  während  das  W 
lumen  des  schädlichen  Raumes  M'  iz' u^  +  o]  ist,  es  folgt  daher, 
die  Volumenzunahme  mit  dem  Drucke  multiplicirt ,  dir  die  Arbdt 
L  während  des  Dampfeintrittes  (in  Wärmeeinheiten) 

AL'  =  Ap2  [[M  +  3/')  (r2?/2  +  o.  —  M'  \x' u^  +  cf)] 

(Vergl.  S.  489.; 

Die  Arbeit  der  Expansion  nach  der  Curve  x^  x-^^  ist,  wenn  /, 
die  spezifische  Dampfmenge  am  Ende  der  Expansion  darsteUt 
nach  Früherem: 

AU'  =  (Jkf  +  M' \  [j2  —  ?i  +  ^1^2  —  ^3  a\\ 

Am  Ende  der  Expansion  ist  das  Volumen  (3/+  M')  (X|  «i  +a!. 
dagegen  bei  Beginn  der  Compression  (Fig.  51:,  in  welchem  Mo- 
mente die  spezifische  Dampf  menge  x^  und  die  im  Cy  linder  znrlld- 
gebliebene  Dampf-  und  Flttssigkeitsmasse  JT  ist ,  Jf*  [x^  u^  +  f : 
hiemach  folgt  die  Arbeit  während  des  Dampfanstrittes: 

AU"  =—  Ap^   \M-\'M'    \x^%(^  +  (T  —  Jir  far^w,  +  d] 

Endlich  folgt  die  Arbeit  der  Compression: 

A ir  =  —  M*  [^2  —  ?i  4-  ^' e2 — ^4  ^i] 

Die  Addition  dieser  \ier  Formeln  giebt  nun  die  ganze  Aibdt 
L  pro  Schub  und  zwar  folgt  nach  einigen  leicht  zn   Terfolgenden 

Reductioneu : 

AL  =  M[q2  —  qx  +  X2 r-i  —  T;, r^  +  Aa  [p^  — p^)] 

-f  M'  [{x.2  —  x]  r^  —  JT;,  —  x^)  ri] 

Nun  gelten  aber  für  die  beiden  adiabatischen  Carven  oX| 
und  x2X:i  nach  S.  322  die  beiden  Gleichungen 

x^f\    ,  x^r^    , 


T,     '   "'         T, 


2 


Aus  der  ersten  dieser  Gleichungen  bestünmt  sich  x^Vx  imd 
die  Differenz  beider  führt  auf  die  Beziehung : 
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(a^  —  z^) 


r,      ^-^     -^^  T, 


und  die  Substitution  in  61.  (422)  giebt  dann,  wenn  wir  zugleich 
das  Glied  Aa  [p2 — Pi)  als  sehr  klein  vernachlässigen: 


AL=M 


x^r^ 


^  (T2-T,)+q2-q,-T,  [r^-T,] 


Benutzen    wir    hier    noch    die    Beziehung  (421),    so    folgt 
endlich : 


AL  =  M 


xr^ 


jT^ (^2- Ti)  +  ?2  —  ?i  -  Tt  (iTj— rO 


(4231 


und  diese  Gleichung  führt  auf  einen  sonderbaren  und  interessan- 
ten Satz.  Die  Gleichung  ist  nämlich  identisch  mit  Gl.  (374),  die 
wir  fUr  den  auf  S.  451  angenommenen  Fall  entwickelt  haben; 
hier  ist  x  die  spezifische  Dampimenge  der  aus  dem  Kessel  her- 
beikommenden Mischung,  für  welche  Dampfmenge  wir  dort  die 
Bezeichnung  x^  verwendet  haben. 

Wir  finden  also  folgenden  Satz:  »Führt  man  bei  einer  ge* 
wohnlichen  Dampfmaschine  die  Compression  des  Dampfes  hinter 
dem  Kolben  so  weit  fort,  bis  schliesslich  die  im  schädlichen 
Baume  eingeschlossene  Mischung  den  Kesseldmck  erreicht,  so 
i0t  eine  solche  Maschine  zu  beurtheilen,  wie  eine  Maschine  ohne 
schädlichen  Raum,  bei  der  aber  der  Dampfaustritt  während 
des  ganzen  Schubes  stattfindet.«  Die  Compression  ist  also 
keine  Verbesserung  des  eigentlichen  Prozesses;  obgleich  das 
Indicatordiagramm  der  Gestalt  nach  mit  dem  einer  vollkommenen 
Dampfmaschine  übereinstimmt,  so  ist  doch  daraus  allein  nicht 
zu  schliessen,  dass  auch  der  Prozess  unserer  Maschine  ein  voll- 
kommener wäre ;  das  wahre  Indicatordiagramm,  welches  zugleich 
die  Art  des  Kreisprozesses  selbst  erläutert,  ist  identisch  mit  dem 
in  Fig.  46  S.  451  angegebenen. 

Die  Zusammenstellung  der  beiden  Reihen  von  Zahlenwerthen 
für  das  auf  S.  479  behandelte  Beispiel  gilt  also  zugleich  auch 
für  eine  und  dieselbe  Dampfmaschine  mit  schädlichem  Raum 
unter  der  Voraussetzung,  dass  sie  einmal  mit  Compression  (voll- 
ständiger), das  andere  Mal  ohne  Compression  arbeitet. 
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Für  die  Praxis  folgt  daraus  die  Regel,  dass  die  Compression 
des  Dampfes  hinter  dem  Kolben  anzuwenden  ist,  am  besten  so 
weit,  bis  der  Druck  im  schädlichen  Kaum  den  Kesseldruck  erreicbt; 
die  effcetive  Leistung  der  Maschine  wird  dadarch  allerdings 
herabgezogen,  der  Wirkungsgrad  aber  wird  erhöht.  Man 
darf  aber,  ich  wiederhole  das,  daraus  nicht  auf  eine  Vervoll- 
kommnung des  eigentlichen  Kreisprozesses  schliessen.  Eine  Ver- 
vollkommnung in  dieser  Richtung  kann  nur  auf  dem  yon  mir  anf 
S.  501  vorgeschlagenen  Wege  erzielt  werden. 


Berechnung  neu  zu  erbauender  Dampfinaschinen. 

Obgleich  ich  bemüht  war,  alle  im  Vorhergehenden  entwickelten 
Formeln  auf  die  einfachste  Form  zurückzuführen,  so  sind  doeh 
die  Gleichungen  nicht  geeignet  zur  Berechnung  neu  zu  erbauender 
Maschinen.  Es  unterliegt  aber  gar  keiner  Schwierigkeit,  anf  den 
gleichen  Grundlagen  fussend  diesen  zweiten  Theil  der  Aufgabe 
zu  lösen. 

Ich  lege  hier  das  Diagramm  Fig.  49  (S.  489)  zu  Orunde,  wie 
es  auch  von  Pambonr,  überhaupt  bis  jetzt  allgemein  geschehen 
ist.  Setzen  wir  den  ganzen  Raum,  den  der  Kolben  pro  Schub 
beschreibt  V^  den  Kesseldruck  p-^ ,  den  äussern  Druck  pi ,  iu 
Expansionsverhältniss  e  und  das  Verhältniss  des  schSdlicbeo 
Raumes  zum  Cylinderinhalt  e,  so  ergiebt  sich  nach  61.  419' 
S.  492  die  Dampfarbeit  pro  Schub,  wenn  ich  von  jetzt  au,  der 
Einfachheit  wegen,  den  bekannten  Exponenten  in  der  Gleiehnng 
der  adiabatischen  Curve  mit  fi  statt  mit  fi'  bezeichne : 


V  =  r/>2 


.-Hj±^(.-(f±^r-)-g 


1424 


Um  nun  die  wahre,  eflFective  Arbeit^!/  der  Maschine  zu  er- 
halten, sind  auf  der  rechten  Seite  dieser  Gleichung  folgende 
Arbeitsverluste  in  Abzug  zu  bringen: 

1 )  Der  Arbeits  Verlust  in  Folge  der  Differenz  des  Admission»- 
und  Kesseldruckes  nach  Gl.   (399)  S.  474 

oder  da   V^  ^=  eV  ist : 
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A,  =  a  Vapi 

2)  Der  Arbeitsverlust  in  Folge  der  Differenz  zwischen  Gegen- 
druck und  äussern!  Druck  nach  Gl.   (400) 

3)  Der  Arbeitsverlust  in  Folge  des  constanten  Widerstandes 
in  der  Maschine  nach  Gl.  (401) 

Endlich  4)  den    Arbeitsverlust  in  Folge  des   veränderlichen 
Widerstandes  nach  den  Angaben  auf  S.  473 

oder  für  vorliegende  Zwecke,  wenn  man  den  Coefficienten  d  von 
Pambour  einführt,  d.  h.  diesen  Verlust  der  effectiven  Arbeit  L 
proportional  setzt 

Ze  =  ÖL  (Vergl.  S.  475.) 

Führen  wir  nun  in  Gl.  (424)  der  Einfachheit  wegen  folgende 
Bezeichnung  ein 

und  ziehen  wir  auf  der  rechten  Seite  derselben  Gleichung  die 
Summe  der  vorstehenden  Arbeitsverluste  ab,  so  findet  sich  die 
Arbeit  L  dieser  Maschine  pro  Eolbenschub: 


X  =  £  + 


(425) 


_   Vp 


•2 


l+cJ 


JP2 


Macht  die  Maschine  n  Umdrehungen  in  der  Minute,    so  ist 
ihre  Arbeit  N  in  Pferdestärken : 


60.75 


Ist  ferner  s  der  ganze  Kolbenschub,  und  I  der  Eolbenquer- 
schnitt,  so  folgt  V  =  Fs  und  die  mittlere  Kolbengeschwindigkeit  c 
findet  sich:  « 


Ins  • 


und  daher  auch  die  Arbeit  der  Maschine  in  Pferdestärken: 
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,, Lc 

/o  ,s 

oder  unter  Benutzung  vorstehender  Gleichung  für  L: 

426 


^'       75:1+ (J) 


;>2 


Diese  Gleichung  giebt  uns  nun  unter  gleichzeitiger  Benutzno^ 
von  Gl.  (425)  das  Mittel  an  die  Hand,  für  die  gewöhnlich  vor- 
geschriebenen Verhältnisse  den  Kolbenquerschnitt  F  des  Dampf- 
cylinders  zu  berechnen. 

Die  Stärke  N  der  Maschine  ist  gegeben;  die  mittlere  Kol- 
bengeschwindigkeit c  wählt  man.    Der  Druck  p^  ißt  derjenige 
im  Kessel,  p^  der  im  Condensator   oder  der  Atmosphärendmck 
(in  Kilogrammen    pro  Quadratmeter],   d  und  f  sind    die  beidaa 
Coefßcienten ,   die  auch  Pambour  einführt    [vergl.  S.  472},  die 
aber  in   Zukunft  auf  Grundlage   der  neuen   Formeln    neu  lud 
schärfer  bestimmt  werden  mtlssten.    Die  GrOsse    a  bedeutet  das 
Verhältniss    der   Differenz    des   Kessel-   und    Admissionsdrackes 
zum  Kesseldruck  und  ist  immer  ein  ächter  Bruch :  der  Werth  ^ 
ist  das  Verhältniss  der  Differenz  zwischen  Dampfgegendrack  hinter 
dem  Kolben  und  dem  äussern  Druck   (im  Condensator  oder  im 
Freien)    zum    äussern  Druck  und    ist  im    Allgemeinen   auch  ein 
ächter    Bruch,     bei    Condensationsmaschiuen     allerdings    nahezu 
Eins,  in  einzelnen  Fällen  vielleicht  sogar  mehr.     Das  der  Eech- 
nung   zu    Grunde   gelegte   Expansionsverhältniss    ist    e    und  das 
Verhältniss   des   schädlichen  Raumes   zum   Cylinderinhalt  ist  «. 
für  welchen   Werth  man  nach  Pambour  im  Mittel  0,05  setzen 
kann. 

Auf  den  ersten  Blick  scheint  nun  bei  der  Anwendung  vor- 
stehender Formel  eine  gewisse  Schwierigkeit  aufzutreten;  nacb 
Gl.  (425)  ist  nämlich  die  Htilfsgrösse  x  auch  von  /#  abhängig  und 
da  dieses  nach  Gl.  (259)  S.  342  nach  der  Formel 

^i  =  1,035  4-  0,100  X  (427; 

berechnet  werden  soll,  so  mUsste  man  bei  Berechnung  doer 
neuen  Dampfmaschine  die  spezifische  Dampfmenge  x  als  bekumt 
voraussetzen,  d.  h.  wissen,  welche  Wassermenge  dem  bei  Begim 
der  Expansion  im  Cylinder  befindlichen  Dampf  beigemischt  ist 
Glücklicherweise  gestaltet  sich  aber  die  Sache  einfach ;  ich  werA 
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dann  zeigen,  dass  der  Werth  x  (anter  den  gewöhnlichen  Verhält- 
nissen}  von  ganz  untergeordnetem  Einfluss  auf  die  HUlfsgrösse  x 
ist.  Zuvor  mag  jedoch  der  Werth  %  der  61.  (425)  durch  eine 
Nähemngsformel  ersetzt  werden.     Setze  ich  vorübergehend 

§0  lässt  sich  der  Werth  «i^"  —  i  auf  Grund  der  bekannten  Reihe : 
0*  =  1  +  a;  logn.  a  +  j— ^  logn.a^  +  ^    ,^    ^  logn.a»  +  .  .  .  . 

durch  folgenden  Ausdruck  ersetzen 
£,^-  i  =  1  +  (Ai  —  1)  logn.£i  +  '^'~^^'  logn.£i2  + 


Non  ist  nach  61.  (427)  der  Werth  /u  —  1  jederzeit  so  klein, 
dass  man  sich  vielleicht  in  praktischen  Fällen  mit  den  ersten 
beiden  Gliedern  dieser  Reihe  begnügen  könnte.  Man  erhält  dann, 
wenn  «i  wieder  durch  seinen  Werth  ersetzt  wird,  für  61.  (425) 
die  Näherungsformel: 

X  =  £  —  (6  +  £')  logn.  f— 4 
oder  auch: 

X  =  fi  +  (€  4-  ß')  logn.  ?-tA  (428) 

und  das  ist  genau  die  Formel,  welche  schon  Pambour  für  x 
hinstellt  und  nach  welcher  in  verschiedenen  Werken  Tabellen  für 
X  für  gewisse  Werthe  von  e  und  e'  aufgestellt  worden  sind.  Setzt 
man  diesen  Werth  von  x  in  61.  (426)  und  nimmt  man  dort  noch 
näherungsweise  a  =  0  und  ß  =  0,  so  erscheint  vollständig  die 
Formel,  welche  Pambour  zur  Berechnung  und  Beurtheilung  der 
Dampfmaschinen  gegeben  hat;  nur  schreibt  Pambour  überdies 
noch  a  +  p2  und  a  +  /?i  statt  p-i  lind  pi ,  wobei  a  eine  von  ihm 
bestimmte  Constante  ist,  die  dadurch  herbeitritt,  dass  Pambour 
die  Dichtigkeit  des  Dampfes  nach  Navier's  Formel  bestimmt. 
Vergl.  S.  286.) 

Dürfte  man  den  schädlichen  Raum  ganz  vernachlässigen,   so 
finde  sich  noch  einfacher  aus  61.  (428) 

X  =  €  4-  fi  logn.  —  (429, 
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und  das  ist  der  Werth.  den  im  Grunde  genommen  Morin  dafttr 
annimmt.  Setzt  man  diesen  Werth  in  Gl.  (426),  nimmt  man 
ö  =  0,  [i  =  Oj  /^  =  0.  d  =  i)  und  corrigirt  man  den  dadnreb  be- 
gangenen Felller,  indem  man  die  rechte  Seite  der  Gleichung  mit 
einem  gewissen  Faktor  der  sonderbarer  Weise  von  Manchen  als 
Wirkungsgrad  der  Dampfmaschine  angegeben  wird  ■ ,  so  erhält  man 
die  Formeln  von  Morin- Po ncelet,  nach  denen  man  noch  heu- 
tigen Tages  fast  alle  Dampfmaschinen  berechnet. 

Man  ersieht  also,  worauf  schon  oben  hingewiesen  wurde, 
dass  sich  die  Gleichungen  von  Pambour  und  die  von  Morin- 
Po ncelet  aus  meinen  Formeln  als  Näherungsformeln  ableitoi 
lassen,  und  dass  sonach  nun  auch  der  Zusammenhang  der  altem 
Dampfmaschinentheorien  mit  der  mechanischen  Wärmetheorie  dar- 
gelegt ist. 

Um  über  die  Zulässigkeit  der  für  x  angenommenen  Nähe- 
rungsformeln zu  entscheiden,  ist  noch  folgende  Tabelle  berechnet 
worden,  bei  der  ich  durchgängig  für  den  schädlichen  Banm 
£'  =  0.05  gesetzt  habe.  Die  ersten  4  Columnen  geben  nach  Gl.  (425 
die  Werthe  von  x  fUr  die  spezifische  Dampfmenge  x  =  i;  0,9: 
0,8:  0,7,  d.  h.  für  die  Annahme,  dass  der  von  der  Maschine  be- 
nutzte Kesseldampf  beziehungsweise  0,  10,  20,  30%  Wasser  me- 
chanisch beigemengt  enthält. 

Die  der  Grösse  x   entsprechenden  Werthe  von    /«    sind  nach 
Gl.   i427)  berechnet. 


1 

1 

1 

ExpaDsioDSverhältniss 

X—   1 

• 

0.9 

i 
O.S 

1 

fl  —  1.135 

1.125 

1.115 

1 

0.47465 

0.47679 

0.47931 

'.'.s 

0.52617 

0.52844 

O.530T4 

'A 

0.59578 

0.59788 

0.5999$ 

',3 

0.00448 

0.69627 

0.69S9S 

\2 

0.84055 

0.84166 

0.8427T 

Vs 

0.93348 

0.93396 

0.9m 

V4 

0.90.363 

0.963SS 

0.964J9 
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Columne  5  giebt  x  nach  Gl.  (428)  nach  Paniboar  und 
Col.  6  diejenige  nach  Morin-Poncelet  61.   (429'. 

Vergleichen  wir  zunächst  die  Werthe  von  x,  welche  demsel- 
ben Expansionsverhältniss  aber  verschiedenen  Werthen  von  x  ent- 
sprechen, so  erkennt  man,  dass  die  dem  Dampfe  (bei  gewöhn- 
h'chen  Verhältnissen'  beigemischte  Wassermenge  von  sehr  unterge- 
ordnetem Einfluss  ist.  Man  dürfte  sich  daher  bei  Berechnung  neuer 
Maschinen  ganz  wohl  erlauben,  fär  ^i  einen  constanten  Mittel- 
werth,  vielleicht  ju  =  1,120  in  Rechnung  zu  bringen,  unter  dieser 
Voraussetzung  x  nach  61.  '425;  berechnen  und  den  erhaltenen 
Werth  in  61.  (426)  benutzen. 

Die  Werthe  von  x  nach  Paml)our  weichen  ziemlich  stark 
ab,  es  hat  das  seinen  Grund  darin,  dass  ich  bei  der  obigen 
Reihenentwicklung  nur  die  ersten  beiden  ölieder  benutzt  habe; 
man  sollte,  wenn  man  den  Ausdruck  für  x  durch  die  Reihe  er- 
setzen will,  wenigstens  bei  kleinem  Werthe  von  e  noch  das  dritte 
61ied  der  Reihe  verwenden.  Ich  glaube  jedoch,  es  ist  an  der. 
Zeit,  die  Formeln  von  Pambour  überhaupt  ganz  zu 
verlassen. 

Die  Werthe  von  x  nach  Morin-Poncelet  schliessen  sich, 
wie  man  sieht,  näher  an  unsere  genauen  Werthe  an.  Natürlich 
ist  das  mehr  zufällig:  bei  grösserem  oder  kleinerem  schädlichen 
Raum  als  e  =  0,05  wird  auch  die  Abweichung  grösser.  Immer- 
hin aber  können  wir  bei  den  gewöhnlichen  mittlem  Verhältnissen 


on  X 

.05 


0.7 
1.10.5 


Nach  Pambour      ,  Nach  Morin-Poncelet 


Expansionsverhältniss 


0.481TS 

0.50S01 

0.46530 

1  / 

0.53307 

0.55S77 

0.52189 

V'ö 

0.00217 

0.62583 

0.59657 

1  ; 

/4 

0.69986 

0.71959 

0.69953 

0.84.3S3 

0.85564 

0.846.57 

^il 

0.93498 

0.94039 

0.93698 

^3 

0.96447 

0.96754 

0.96576 

^'4 
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von  diesem  Zafall  Nutzen  ziehen,  d.  h.  x  nach  Gl.  (429)  berech- 
nen und  in  61.  i42G<  substitniren. 

Die  letztere  Gleichung  giebt  dann: 


;430 


75  (l+(Jj  L  ^      «  €/>2  J 

Freilich  fordert  auch  diese  Gleichung  noch .  die  Bestinunimg 
der  Werthe  d,  a,  ß  und/;  so  lange  über  diese  Grössen  nichts 
Bestimmtes  vorliegt,  wird  man  in  der  Praxis  doch  bei  der  Formel 
von  Morin-Poncelet  verbleiben,  d.  h.  diese  Grössen  Xnll 
setzen  und  den  Fehler,  den  man  dadurch  begeht,  durch  einen 
Faktor  q)  corrigiren,  der  mit  der  Stärke  der  Maschine  variirt, 
also  wie  Morin  schreiben: 


^=»%'['+.og.4-^] 


431 


Jedenfalls  sollte  man  aber  unterlassen,  die  Grösse  q>  mit  dem 
Namen  »Wirkungsgrad«,  der  ihrem  Wesen  gar  nicht  entspricht,  zn 
bezeichnen,  weit  besser  ist  der  Name  »Constructionscoefficient«. 

Sind  die  HUlfsgrössen  d,  a  u.  s.  w.  durch  Versuche  einmal 
näher  bestimmt,  dann  wird  man  aber  besser  die  DampfmaschiDeo 
nach  den  Gin.   (425)  und  (426)  berechnen. 

Die  Beurtheilung  einer  berechneten  oder  bestehenden 
Maschine  sollte  man  aber  nicht  mehr  nach  den  zuletzt  gegebenen 
Formeln  vornehmen;  hier,  denke  ich,  wird  man  in  Zukunft  den 
von  mir  durch  die  obigen  Untersuchungen  vorgezeichneten  Weg 
einschlagen. 

Es  wäre  mir  leicht  alle  meine  Untersuchungen  noch  weiter 
auszudehnen,  auch  würden  mir  schon  die  schönen  Versnche 
Völcker's  Anhaltepunkte  genug  geben,  die  Constanten  meiner 
Formeln  schärfer  zn  bestimmen.  Ich  begnüge  mich  aber  mit  dem 
Gegebenen ;  es  konnte  bei  dem  Zwecke ,  den  ich  mit  dem  vor- 
liegenden Werke  verband,  nicht  in  meiner  Absicht  liegen,  eine 
vollständige  Dampfmaschinen theorie  zn  schreiben,  ich  konnte 
hier  nur  die  Grundlagen  einer  solchen  geben  und  wollte 
nur  den  Beweis  liefern,  dass  die  mechanische  Wärmetheorie 
schon  bei  ihrer  jetzigen  Ausbildung  uns  vollkommen  in  den 
Stand  setzt,  den  Bedürfnissen  der  mechanischen  Technik  zu  ent- 
sprechen. 


VIERTER  ABSCHNin. 


Untersuchungen  über  das  Verhalten 


fester  und  flQssiger  KOrper. 


ZeiiBtr,  Wim«tk«orU.  33 


Umformung  der  Hauptgleichungen  für  feste  und 

flüssige  Körper. 

Die  Hauptsätze  der  mechauischen  Wärmetheorie  konnten  bis 
jetzt  nur  in  einigen  wenigen  Fällen  bei  Untersuchung  der  Wärme- 
erscheinungen bei  festen  und  flüssigen  Körpern  Anwendung  finden, 
^eil  uns  noch  die  erforderlichen  Versuchsresultate  fehlen.     Die 
>venigen  theoretischen  Untersuchungen,    die  übrigens  zum  Theil 
Von  James  Thomson  zuerst  angestellt  wurden,    führten  aber 
allein  schon  auf  so  merkwürdige  und  interessante  Entdeckungen^ 
d-ass  wir  nicht   unterlassen  dürfen,    einen  Theil  derselben   hier 
^lahangsweise  beizufügen,   um  so  mehr  als  dieselben  als  weitere 
Beweise  der  Richtigkeit  der  neuern  Anschauung  über  die  Wärme 
dienen  können,   da  ein  Theil  dieser  Untersuchungen  auf  experi- 
mentellem Wege  schon  volle  Bestätigung  gefunden  hat. 

Man  muss  bei  der  Untersuchung  des  Verhaltens  fester  und 
flüssiger  Körper  in  gleicher  Weise,  wie  dies  oben  bei  Gasen  und 
^äui])fen  der  Fall  war,  unterscheiden,  ob  der  in  Betrachtung 
stehende  Köq)er  während  der  Versuche  den  Aggregatzustand 
^^dert  oder  nicht. 

Wir  betrachten  zunächst  den  letzteren  Fall, 
^^dem  wir  voraussetzen,  der  Körper  bleibe  im  Laufe 
^^r  mit  ihm  vorgenommenen  Veränderungen  fest  oder 
^'ttssig. 

Die  allgemeinen  Gleichungen  von  S.  77  gelten  auch  hier, 
^^ch  sollen  sie  zunächst,  bevor  wir  von  denselben  Gebrauch 
^^chen,  in  einer  andern  Weise  geschrieben  werden.  Es  sei 
Nieder  v  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  des  Körpers,  ^ seine 
■^^mperatur  nach  Celsius  gemessen  und  T=a  -\-  t  =  273  +  t 
^^ssen  absolute  Temperatur;   ferner  sei  p  der  spezifische  Druck, 
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(loiisell)cn  in  dein  auf  S.  24  angegebenen  Sinne  aufgefasst.  Gerade 
l)ei  testen  und  flüssigen  Körpern  ist  es  zweekmässig .  sich  den 
Körper  mit  einer  Hülle  versehen  zn  denken,  die  gegen  dessen 
Oberfläche  überall  den  gleichen  Druck  p  ausübt:  bei  Gasen  uud 
Dämpfen,  bei  denen  wir  gewöhnt  sind,  sie  uns  in  abgeschlusse- 
nen  Uäumen  zu  denken,  war  es  unuöthig,  ausdrücklich  n<x*h  auf 
diesen  l'nistand  liinzuweisen;  bei  festen  Kr»rpern  ist  es  al)er 
nuth wendig,  da  bei  diesen  sehr  häuflg  der  Fall  auftritt.  das> 
seine  Oberflächentheile  verschiedenen  äussern  Druck  erleiden.  Bei 
Flüssigkeitsmassen  haben  wir,  wenn  wir  vum  Eintlusse  des  (V 
wichts  absehen ,  den  Fall ,  wie  bei  Gasen  und  Dämpfen ,  da  sie 
riuen  äussern  Druck  nach  allen  Seiten  gleichniässig  fortpflanzen 
und  in  Gefässe  eingeschlossen  werden  müssen. 

Bei  allen  Kör})ern  besteht  nun  eine  Beziehung  z^visehen  Vu- 
lumen,  Druck  und  Temj^eratur: 

die  bekannt  sein  nmss,  wenn  wir  von  den  Sätzen  der  mecha- 
nischen Wärmetheorie  Gebrauch  machen  wollen.  Bei  Gasen  und 
gesättigten  Dämpfen  ist  über  diese  Beziehung  so  viel  bekannt, 
das»  wir  im  Obigen  sehr  gründliclie  Untersuchungen  über  diese 
Art  von  Körpern  anstellen  konnten,  aber  schon  bei  BetrachtoK 
der  überhitzten  Dämpfe  scheiterten  wir  an  der  Unkenntniss  dieser 
Beziehung.  Wenig  günstiger  gestaltet  sich  die  Sache  bei  festen 
und  flüssigen  Körpern,  hier  wissen  wir  nur,  dass  unter  atmi»- 
sphärischem  Drucke  das  Volumen  d  der  Gewichtseinheit 
nahe  gleichmässig  mit  der  Temperatur  /  wächst,  d.  h.  dass  der 
Ausdehnungscoetlticient  nnter  diesen  Umständen  innerhalb  gewisser 
Grenzen  constant  angenommen  werden  kann;  nur  das  Verhilten 
des  Wassers  ist  in  dieser  Beziehung,  aber  ebenfalls  nur  nntcr 
atmosphärischem  Drucke,  etwas  genauer  bekannt. 
Die  Differentiation  obiger  Gleichung  giebt: 


"'=Q-''+{li)'" 


Wir  werden  nun  aber,   um  in  den  weitern  Untenaobiugei 
^echsluDgen  zu  vermeiden,  die  beiden  partiellen  Diffeientiii' 
Leuten  etwas  schärfer  dadurch  beieichnen,  dass  wir  doMffr 
ndex  immer  diejenige  GiSne  bfliflgea,  w  4«  ] 
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tiation  als  constant  angesehen  wurde.     Wir  schreiben  daher  die 
vorstehende  Gleichung  künftig  in  der  Form: 

Die  Differentiation  obiger  Beziehung  führt  überhaupt  auf  fol- 
gende sechs  partielle  Difterentialquotienten: 

ldp\       UH\      idj^\      ldt\       ldp\       ldt\ 
\dt),     \dpl.     Uff,     Uvip     \dv},     UpJt 

von   denen    aber  die   beiden   mit   gleichem  Index  versehenen  in 
folgender  bekannten  Beziehung  zu  einander  stehen: 

\dpl~7Jp\    '■  \dv)~j]lV\    '  \d7J~Jdv\  433; 

•        \dfl  \df),  [dpjt 

Die  drei  Paare  von  Diffenrentialquotienten  stehen  in  einem 
weitern  Zusammenhang. 

Setzen  wir  z.  B.  p  als  Funktion  von  f  und  v  voraus,   so  ist 
Ist />  constant,  so  folgt  dp  =  i)  und  aus  61.  (-132 


=(^)/ 


Die  Substitution   dieses  Werthes  dt  in  vorstehende  Formel 
giebt,  da  dp  =  0  ist : 

and  wenn,  man  diesen  Werth  mit  (-i^|   dividirt  und  die  dritte 

\dvlt 

i    der  unter  (433)  angegebenen  Beziehungen  benutzt,  findet  sich: 

Ubrentialqnotienten  umkehren  kann 


r>is 


presto  und  flüssige  Körper. 


\(h>),  (dtjAdcJr    ^*' 


dt\    idv\    {dp 

dp),:    \«c,p 

Von  (liescu  Formeln  werden  wir  im  Weitem  nützlichen  Ge- 
brauch machen.     Die  Hauptgleichnngen  S.  77  schreiben  sich  nun 


auch  in  folgender  Gestalt: 


Jdt 


l</y>/r      '    \dtlj, 
dQ  =  A[Xdp-{-  Ydr] 


II 


III 


Fuhren  wir  nun,  wie  es  bei  der  Betrachtung  der  permanen- 
ten Gase  (S.  114;  geschehen  ist,  die  spezifische  Wärme  des  Kör- 
pers bei  constantem  Drucke  und  die  bei  cönstantem  Volumen  ein 
beide  wie  dort  mit  Cp  und  Cr  bezeichnet,  so  lassen  sich  die  bei- 
den Funktionen  X  und  Y  bestimmen.  Man  hat  nur  im  Weitem 
im  Auge  zu  behalten,  dass  die  spezifischen  Warmen  nicht  mehr, 
wie  bei  Gasen ,  als  constant  anzusehen  sind ,  sondern  dass  nuo 
sie  als  Funktionen  von  p  und  v  oder  von  /  und  r  oder  p  nnd ' 
aufzufassen  hat. 

Wird  die  Gewichtseinheit  eines  Körpei-s  bei  constantöi 
Drucke  um  dt  erwärmt,  so  ist  die  erforderliche  Wärmemenp 
d Qp  nach  der  gewöhnlichen  Schreibweise: 

dQp  =  Cpdt 
Wird  er  hingegen  bei  constantem  Volumen  erwärmt,  80  'tk'i 

dQt  =  Cfdt 


'*)  Vcrgl.  C 1  a  u  8  i  u  8 :  Ueber  verschiedene  für  die  Anwendiuig 
men  der  Hanptgleichungen  der  meohaniachenWSnnetheorie.  YtartoF* 
der  naturf.  Gesellschaft  in  Zttricb.  1865.  ~~  Die  Havpti        K. 
übrigens  dort  nicht  in  der  von  mir  benotr 
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FUr  den  erstem  Fall  ergiebt  aber  auch  die  dritte  der  Glei- 
chungen III,  weil  dp  =  0  ist : 

^1  dv\ 


'^-^'W/' 


und  für  den   andern  Fall  die  zweite  Gleichung  unter  III,  weil 
</r  =0  ist: 


'^ö'^^^iw)/^ 


Durch    Gleichsetzen    folgt    dann    unter   Benutzung    der   Be- 
ziehungen (433) 


""  A\dvl 


dp  ,t 
dt 


(436) 


Benutzen  wir  die  vorstehenden  Wertlie  in  obigen  fünf  Hanpt- 
gleichungen,  so  ergiebt  eich: 


I' 


n 


IIP 


dQ^Cpdt—ATl^\dp 

m 

Diese  Gleichungen  gelten  allgemein,  wenn  der  Körper  seinen 
Ag^egatzustand  nicht  ändert  und  seine  Zustandsänderung  auf 
umkehrbarem  Wege  erfolgen.  Die  Wärmecapacitäten  Cp  und 
^'r  sind  dabei  als  Veränderliche  angesehen ;  da  bis  jetzt  von  diesen 
Wden  Werthen  nur  die  spezifische  Wärme  Cp  bei  constantem 
Drucke,  hauptsächlich  durch  Regnault's  Versuche,  für  feste 
Qod  flüssige  Körper  näher  bekannt  ist,  so  sind  wir  im  Gebrauche 
Äeser  Formeln  noch  sehr  beschränkt ,  um  so  mehr ,  als  Cp  auch 
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mir  fiir  den  Fall  bestimmt  if^t,  dass  der  Körper  unter  atmosphä- 
rischem Drucke  steht  und  hier  wiederum  nur  bekannt  ist,  da«? 
der  Worth  langsam  mit  der  Temi)eratur  zunimmt.  Das,  ww 
hierüber  bekannt  ist  in  Verbindung  mit  den  Resultaten  von  Ver- 
suchen Über  Ausdehnung  der  KiJrper  durch  die  Wärme  und  über 
deren  Volumenänderung  durch  verstärkten  äussern  Druck  erlaubt 
uns  mit  Htilfe  obiger  Gleichungen  einige  Probleme  zu  lösen. 


Von  der  Wärmecapacität  der  Körper. 

Für  feste  und  flüssige  Kiirper  liegen  für  die  spezifische 
Wärme  bei  constantem  Drucke  eine  Reihe  von  BestimmnngeD 
vor;  nicht  so  fllr  die  s])ezifische  Wärme  bei  constantem  Volumen: 
es  lässt  sich  aber,  wie  ich  zeigen  werde,  auf  ähnlichem  Wege 
wie  es  bei  Betrachtung  der  permanenten  Gase  geschehen  ift 
auch  bei  festen  und  flüssigen  Körpern  diese  Grösse  wenigsten* 
näherungsweise  bestimmen. 

Auf  Grund  bekannter  Versuche  lassen  sich  zwei  der  in  obigen 
allgemeinen  Formeln  vorkommenden  Differentialquotienten  als  er- 
mittelt ansehen. 

Denken  wir  zunächst  an  eine  tr()pfl)are  Flüssigkeit  nnd 
nennen  wir  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  bei  0  <*  Temperatur: 
p,„  so  schreibt  man  gewöhnlich  das  Volumen  c  für  die  Tempe- 
ratur /: 

r  =  r,,    1  +  at)  437 

Man  nennt  dabei  a  den  Ausdehnungseoefficienten  nnd 
denkt  sich  ausdrücklich  Erwännung  und  Ausdehnung  finde  bei 
constantem  Drucke  statt.  Die  gewöhnlichen  Bestimmungei 
des  Ausdehnungseoefficienten  gelten  allerdings  speziell  für  atmo- 
sphärischen Druck  und  daher  erscheint  es  zweckmässig,  bis  aif 
Weiteres  bei  Anwendung  der  letzten  Gleichung  noch  asm- 
sprechen,  dass  sie  für  constanten,  atmosphärischen  Drwk 
gültig  sei.  Femer  betrachten  wir  den  AnsdehnangscoeflEeieitei 
a  als  eine  Funktion  der  Temperatur,  in  vielen  Fällen  ist  sllff- 
dings  der  Erfahrung  gemäss  a  constant  oder  nahera  eonstütii 
setzen. 
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Differentiirt  man  die  letzte  Gleichung  und  deuten  wir  durch 
Hinzufügen  von  p  als  Index  an,  dass  eben  p  constant  ist,  so  folgt: 

Der  eine  der  in  obigen  Formeln  stehenden  DifFerentialquo- 
tienten  lässt  sich  sonach  unter  den  angegebenen  Verhältnissen 
als  berechenbar  ansehen. 

Eine  andre  Reihe  von  Versuchen  giebt  uns  das  Mittel  an 
die  Hand,  die  Volumenänderung  dv  zu  ermitteln,  wenn  der 
äussere  Druck  p  um  dp  wächst  und  wenn  dabei  die  Temperatur 
t  constant  oder  wenigstens  im  Anfange  und  am  Ende  der  Volu- 
menänderung gleich  gross  ist.  Denken  wir  zunächst  wieder  an 
einen  flüssigen  Körper,  so  wird  im  Allgemeinen  mit  einer  Er- 
höhung des  äussern  Druckes  eine  Volumenverminderung  verbun- 
den sein.  Ist  t?  das  Volumen  beim  Druck  p  und  der  Tempe- 
ratur t,  80  lässt  sich  auf  Grund  der  angestellten  Versuche  die 
Gleichung 

dv  =  —  ßvdp 

aufstellfti,  wobei  ß  der  Compressionscoefficient  genannt 
werden  mag ;  derselbe  stellt  das  Verhältniss  der  Volumenänderung 
zum  Gesammtvolumen  entsprechend  einer  gewissen  Druckzunahme 
dar,  und  dieser  Werth  ist  für  einige  Fälle  bekannt.  Da  hierbei 
ausdrücklich  die  Temperatur  /  als  constant  vorausgesetzt  wurde^ 
80  schreibt  sich  die  Formel  besser  in  folgender  Art: 

oder  wenn  wir  noch  annehmen ,  der  Körper  stand  ursprünglich 
Tmter  atmosphärischem  Druck,  und  wenn  wir  hiernach  Gl.  (437) 
benntzen : 

{^)=-ßv,    \  +ai;  (439) 

Gewöhnlich  ist  allerdings  a  so  klein,  dass  man  in  dieser 
Gleichung  das  Glied  at  vernachlässigen  kann. 

Setzen  wir  nun  zunächst  die  beiden  DifFerentialquoticnten  der 
Gh.  (438)  und  (439)  in  Gl.  ;434;,  so  erhalten  wir: 


und  diest^  iii- iic  Foniicl  üetzt  mich  iu  den  Stand,  weiii^^tou> 
iiülierniigsweisc  /.ii  herecinicn ,  wie  gross  die  D r iic kz u - 
natiine  d/>  ist.  wriiii  ein  KOrjier  hei  coustaiitem  Vo- 
luiiicn  lim  t/t  crwiirnit  wird. 

Denke  icli  mir  z.  11.  eine  Fltlssijtkeit  nng;sum  vou  einem 
(IcfiiRXO  cingoxeliUiiiScn  und  tllrt  die  Fiitssigkcit  ^g«.'ii  die  Gcßj$- 
wiiiidc  den  Druck  von  einer  Atniospliäre  uus,  «o  ^vltrde  liei  einer 
Teniperaturerliüliung  df  dieser  Druck  um  <■//»  wachsen,  w^nn 
dieftc  flüssige  Masse  bei  constanteni  Volumen  erwärmt  wUnl^, 
d.  Ii.  wenn  die  GeHlsswUncie  dem  Dnicke  «ieht  nachgeben  wUrdco. 
So  ist  z.  lt.  filr  flllsnigcs  QuiH-ksiUicr  fWr  die  Tcniperatnr- 
grenzen  O —  KHt"  der  Ausdebnungscneftieicnt  iiacli  Keguanlt 
o  =  (l,(iiiniM.>:(:  ferner  nach  Grassi  der  C'omjircssioiiscoeflicient 
unter  der  Vornusset/,ung.  dasB  die  Druckzuualiine  in  Ätmosphärm 
gemessen  wird:  ,*(:==  iMiiHnma!).-,,  daher  ergiebt  die  Formel  4W 
filr  flüssiges  QncrkniH)er  vim  mittlerer  Tem]»eratiir; 

Hetzen  wir    die-  ■\VaclislhUnier  endlich  und    neliiuen  wir  ät 


Tcniperatnrznnahme   dt  = 

=  1»  Celsius,   80 

nimmt    also   in 

Folge 

1 

Flllasigkeit 

1 

Temperatur 

CompresBiimacoefficient 

(—  1- 

1    . 

Wasser    .    . 

U" 

ü.i j(i:i 

—   11. 0,10 

<ii;i  <'üh 

.    . 

2.) 

O.iiim  Oldli 

+  It.nm 

2^  w» 

"         .    . 

MI 

(l.tiim  nu\ 

+  1I.0.1II 

H4  * 

Aether    .    . 

It 

O.MU  III 

+  O.MI 

iS9»« 

14 

D.DIKI    140 

+  ll.<»l 

591  Vf 

!  Alkohol  .    . 

7.« 

U.OUU  nwis 

+  tt.mil 

wiMt; 

i:vi 

djm  im* 

+  O.dol 

llttl  w» 

Quecksilber. 

0" 

0  Hüll  imm 

+  0, 

IT)  '>•'' 

^ 

^^ 

^ 
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dieser  geriogen  Temperaturerhöhung  der  Druck  des  Quecksilbers 
gegen  die  Gefässwände,  vorausgesetzt,  die  Wandungen  wären  voll- 
kommen starr  und  unnachgiebig  von  1  auf  61,5  Atmosphären  zu. 

Ich  nenne  den  Werth  (-~|   die  spezifische   Druckzunahme 

bei  constantem  Volumen  und  werde  sie  auch  im  Weitem 
in  Atmosphären  messen,  da  die  von  Grassi*)  angegebenen 
Werthe  des  Compressionscoefficienten  für  den  Fall  gelten,  dass 
die  Druckänderugen  in  Atmosphären  gemessen  werden.  Die 
folgende  Zusammenstellung  enthält  u.  A.   die  Werthe  des  Com- 


*   »Grassi,  Sur  la  compressibilite  des  liquides.«  Annales  de  chimie  et 
de  physique.  III"»«  S6rie.  t.  31. 

Vergi.  auch : 

»Krön ig«  Journal  für  Physik  und  phys.  Chemie  des  Auslandes.  B.  2. 
Berlin  1851. 

■Wtillner«,  Lehrbuch  der  Experimentalphysik.  B.  1.  S.  187. 

Die  Angaben  von  Grassi  bestätigen  übrigens  recht  gut  die  altern  An- 
gaben von  A  i  m  ^  : 

»Annales  de  chim.  et  de  phys.«  S.  III,  T.  VIII,  pag.  257. 

»Poggendorff's  Annalen«  2.  Ergänzungsbands.  228; 
sowie  die  Bestimmungen  von  Colladon  und  Sturm: 

»M^moires  de  Tacademie  des  sciences«  (Paris  1827).  Tome  V  des  savants 
etrangers. 

»Sur  la  compression  des  liquides.«  Gekrönte  Preisschrift. 


4 

5 

(Z\-  /^  (>+«''"« 

idpx 
^  dt  /„ 

nach  Gl.  (440) 

• 

—   0.000   0503  Vq 

—   1.2i:i                        ! 

—   0.000   0457 

-j-   5.570 

—   0.000   0440                              ! 

9.975                            ij 

—  0.000    111 

13.335 

—   0.000    140 

11.387 

—   0.000   0834 

12.r,.i7 

—   0.000   091G 

11.092 

—   0.000   00295 

60.095 

• 
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pressionscoeffii'ienten    ß   nach    (irassi  für   Wasser,    Aether. 
Alkrjhol  und  yueekRilber, 

Der  Ausdehnunpscoefticicnt  «  ist  nach  der  Fomiel 
angenommen  worden,  woraus  sich: 

berechnet,  wenn  man  nach  Kopp 's  Angaben  siibstituirt: 

für  Wasser:  u  h  r 

K\  —  2ü  ";  —  (»,oini  'Kil  «i  i:. :  -)-  O.nuo  »itiT  '\^.\ ;     —  M.MOO  m»u  o3T  S4» 
25  —  .')()'»;  —  0.000  (Um  41."):  -i- (l,ooo  ooT  75^7;     —  (),ooo  o(hhi;;{5  4»> 

für  Aether ;    +  Ojmh  4m»  2« :    +  ojmmi  0113  50;)  K» ;  -|-  O,t»uo  oou  »27  im' 

flir  Alkohol :  +  0,001  041  ;<9 ;   +  0,uoo  000  -sye ;     +  0,mio  00«  m?«!" 

Die  Werthe  der  letzten  Columne  geben  »die  spezifische  Druck- 
zunahnie  bei  constantem  Volumen : »  bei  Wasser  wächst  dieser 
Werth  mit  der  Temperatur;  denkt  man  sieh  also  Wasser  von  25* 
oder  oO"  Temperatur  unter  atmosphärischem  Druck  und  erhöht 
man  die  Temperatur  bei  constantem  Volumen  um  1  *•  Celsius.  50 
wächst  der  Druck  gegen  die  Geflisswände  beziehungsweise  od 
5,ri7  und  9,n7  Atmosphären;  bei  einer  Temperatur  unter  4^  Cel- 
sius verliert  der  Werth  seine  Itedeutung,  da  hier  mit  der  Tem- 
peraturerhöhung eine  Zusammenziehung,  eine  Verminderung  des 
Volumens  verbunden  ist. 

Bei   Quecksilber  ist  die  spezifische  Druckznuahme  bei  con- 
stantem Volumen  weit  grösser,  als  bei  Wasser,  und  bei  Aetfcer 
und  Alkohol  scheinen  die  Werthe  mit  der  Temperatur  Abo- 
nehmen;   während  sich  bei  Wasser  gerade  das  EntgegeDgesett 
zeigt.     Es   hängt  das   mit   der  merkwürdigen   Erscheinuiig  vt 
sammen,    dass   der   Compressionscoefficient   ß   bei    Wasser  flt 
wachsender  Temperatur  abnimmt ,  während  er  naeh  Grassi  W 
den  andern  von  ihm  untersuchten  nflnnigVfiitnn  muhat    &] 
vermuthet  sogar,  dass  bei  Wasser  "    --•—--- 
barkei(  eine  ähnliche  Ap 
Dichtigkeit;    in   de«* 
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gewissen  Temperatur  (ca.  1,5<>)  der  Compressionscoefficient  am 
grössten  zu  sein. 

Die  Werthe  der  drei  in  vorstehender  Zusammenstellung  an- 
gegebeneu Differentialquotienten  können  wir  nun  in  die  allge- 
meinen Gleichungen,  P,  IP  u.  in*  S.  519  einsetzen  und  erhalten 
dadurch  das  Mittel ,  für  die  aufgeführten  Flüssigkeiten  noch  eine 
Reihe  interessanter  Fragen  zu  beantworten.  Zunächst  soll  die  spe- 
zifische Wärme  bei  constantem  Volumen  [c^)  berechnet  werden,  die- 
jenige für  Constanten  Druck  [Cp=  dq.dt)  ist  aus  Regnault's 
Versuchen  und  nach  dessen  empirischen  Formeln  (S.  262)  leicht 
zu  ermitteln. 

Gl.  n^  giebt  sofort: 

Benutzen  wir  in  dieser  Gleichung  obige  Werthe.  indem  wir 
aber  die  Werthe  der  letzten  Columne  mit  10334  multipliciren, 
weil  in  vorstehender  Formel  dp  in  Kilogrammen  pro  Quadrat- 
metern und  nicht  in  Atmosphären  zu  setzen  ist,  so  ergeben  sich 
die  Grössen  der  folgenden  Zusammenstellung.  Es  wurde  dabei 
überdies  bei  der  Berechnung  T  =  273  +  t;  A=  \  :  424  gesetzt 
und  nach  den  Gin.  190,  191,  192  S.  262  c^  bestimmt,  durch  die 
Formeln : 

Für  Wasser:  Cp  =  -^^  =  \  +  0,ooo  04  ^-f-0,ooo  ooo 9  f^ 

»    Aether:  =i  0,52901  +  0,ooo  5918  i 

•     Alkohol :  =  0,54754  +  0,00  22436  t  +  0,000  006618  fi 

»    Quecksilber:  ==  0,03332 

Femer  ist  hier  das  spezifische  Volumen  vq  der  Flüssigkeit 
bei  00  Temperatur  mit  den  auf  S.  288  angegebenen  Werthen  von 
^  identisch.  * 
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Neil  sind  iti  (lii'Si'i'  Talicllc  ilic  Wertlic  der  epeziü&cbi-ü 
Wiiniiü  Wi  coiistaiitL'iii  Vnlmncn  und  die  Werthe  '■„  :  r,,;  man  n- 
keimt .  duKB  »iii-h  liier  Aviedcr  das  Wasser  eich  anden} .  als  die 
aadeni  der  an^ejiebeiicii  Flllssigkcifoa  vcrhUlt;  bei  Wasser  nimiB: 
'■,.  ciitscliiedcit  mit  der  Temperatur  ab,  während  <■„  niid  das  Ver- 
hältnisH  •■,,  :  >;■  aiit  der  Temperatur  wächst;  hei  Aether  nndAIko- 
liül  verliiilt  es  sich  mit  >■,.  und  r^  ;  c^  gerade  iiingekehrt*.. 

Ua  die  iilicii  eiitwiekelten  Fonneln  allgemein  gültig  and. 
so  kiinntcii  wir  sie  nun  im  Weitern  aueh  lllr  feste  Kttrper  ii 
Anwendung  bringen  nnd  heiepieUwei»e  für  einzelne  Metalle  dit 
spezitiselie  Wärme  liei  conetanteDi  Volumen  ermitteln.  Man  stSW 


'  Diu  WUruiccniiauitiit  bei  uunst«uteiii  Volnuen  ftlr  Wa b a e r  und  Quack- 
silbcr  niinlo  vom  VvrrtiBsersuerat  in  der  enten  Autlage  vorliegender  ädnl 
iierachnet.  Die  dort  gegebenen  WertteirtMMtrttwaa  ab  vun  ilBQubruu^ 
führten ,  thi?ilä  weit  andere  VersucbiinsultAtA  2tl  Gniodu  gelegt  w-Drd<'ii.  tiiäi 
mich ,  weil  die  Rechnnngea  eine  Uagennmgktit  cntliAluja  ,  ilie  ^Hfiiliup  >m 
i;anz  geringem  EinHuEs  auf  die  Kt^HultatoUiid.  £swiMden  thin  (UcDiAtnsiU' 
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aber  hier  auf  eine  gewisse  Unbestimmtheit.  Für  den  Äusdehuungs- 
coeffieienten  a  des  festen  Körpers  mttsste  man  die  cu bische  Aus- 
dehnnng  ins  Äuge  fassen,  während  die  Versuche  direct  auf  die 
lineare  Ausdehnung  führten.  Hierin  liegt  aber  keine  Schwie- 
rigkeit, da  leicht  der  Ausdehnungscoefficient  für  cubische  Aus- 
dehnung aus  dem  der  linearen  bestimmt  werden  kann;  anders 
steht  es  aber  mit  dem  Compressionscoefficienten  ß.  In  obigen 
Formeln  bedeutet  p  den  spezifischen  Druck,  der  an  allen  Theilen 
der  Oberfläche  gleich  gross  angenommen  wird;  wenn  wir  daher 
an  Compression,  an  Zusammendrücken  eines  festen  Körpers  den- 
ken, so  müssen  wir  voraussetzen,  der  feste  Körper  werde  von 
allen  Seiten  her  einem  erhöhten  Drucke  ausgesetzt  und  es 
müsste  nun  durch  Versuche  bekannt  sein,  welche  Volumenände- 
ruüg  eine  gewisse  Druckerhöhung  bei  constanter  Temperatur  her- 
vorbringt. 

Die  Versuche  über  die  Elasticität  fester  Körper  sind  ^aber  in 
anderer  Weise  ausgeführt:  man  hat  prismatische  Körper  nur  in 
der  Längenrichtung  gewissen  Pressungen  (auf  Zug-  oder  Druck-) 
ausgesetzt  und  die  Längenänderungen  beobachtet.  Es  fragt  sich 
daher,  ob  man  aus  diesen  Beobachtungen  auf  die  Volumen- 
änderungen  schliessen  kann,  welche  dieselbe  Druckerhöhung  her- 
vorbringen würde,  wenn  sie  an  der  ganzen  Oberfläche  und  nicht 
blos  an  den  beiden  Endflächen  des  prismatischen  Körpers  wirken 
würde. 

Ist  l  die  Länge  eines  prismatischen  Stabes  und  A  dessen 
Verkürzung,  wenn  an  den  Endflächen  pro  Quadrateinheit  die 
Kraft  p  wirkt ,  so  besteht ,  wenn  der  Elasticitätsmodul  des  Malc- 
riales  mit  E  bezeichnet  wird,   die  Beziehung: 

P  =  -fE 

Nun  zeigte  früher  Poisson,    dass  die  cubische  Zusammen- 

drückbarkeit ,    wenn  der  Druck  p  auf  jeder  Flächeneinheit   der 

3   A 
ganzen  Oberfläche  des  Prismas  wirkt  -x--7-  gesetzt  werden  soll. 

Eßware  sonach,   wenn  v  das  Volumen   und  dv  die  Volumenver- 
'^Merung  darstellt: 

d  V         3    A         3    /> 
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Iii  Deuerer  Zeit  tiut  jedoch  Wert  heim  gefuodeo.  < 
cubische  und  liueare  ZuBammeiidrllckbarkeit  als  gleich  i 
uien  sind;  man  künute  daher  fUr  feste  Körjter  (inncrl 
Elaaticitiltsgrenze    annehmen: 


ilt 


=  - '-'''' 


woraus  folgt,  wenn  wir.  was  genau  genug  ist.  statt  t 
fische  Volumen  r^  f\lr  0"  Temperatur  einsctzeu : 


;:^etzen  wir  ferner  den  cjibischcn  Ansdelinungscoeflitr 
■cunstant,  so  folgt  nach  Gl.   -13$ 

und  durch  t>ubstitution  in  Gl.    -134 

Das  wäre  für  einen  festen  KOq>er  die  »spezifische  Di 
nahuie  liei  cunstantem  Volumen  °.  I^olltc  dp  in  Atmospbitr 
messen  werden,  so  wUre  die  rechte  Seite  der  letzten  Gle 
noch  durch  10334  zu  dividiren. 

Benutzen  wir  diese  Formeln  in  Gl-  II*  S.  519  so  ei^eb 
c^  —  e^  =  ATe„a^E 

Ist  noch  ;'  die  Dichtigkeit,  d.  b.  dai  Gewicht  tob  t  Ci 
oieter  Wasser  JUOÖ  Kil.],  c  das  ipedfiMbe  Gewidit  de*  KK 
in  Hinsicht  Wasser,   so  fulg;t 


nud  sonach  auch 
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So  ist  z.  B.  fllr  .Silber  der  Ihiaare  Aiigdelimingscoefficieiit 
nach  Lujiince  o.uuu  019  utiT;  liiernacli  fllr  die  culiiBche  AuBdeh- 
iiuiig  döH  dreifache  geiiommeu:  a  =  O.oun  057  2!tl,  was  freilich  nur 
Dlllierungxweisc  richtig  ist. 

Der  Klasticitätseiieflicient  ipm  1  Quadratnieter  Querschnitt) 
ist  fltr  Silhenlntht 

£  3=  7357.  lOftü^ 

Das  npe/.iti»chc  Gewicht  setze  ich  e^  iO.flii  und  hcrechne 
nun  den  Ausdruck  auf  der  rechten  Seite  vorstehender  Gleichung 
fUr  /  =  ll.  d.  b.   2'=  273". 

Mau  erhält  liieruRcli  fllr  -Silber : 

c^  —  c,.  =  O.dOUS 

Da  nun  nach  Uegnault  <-j,  =  O.uütoi  gesetzt  werden  soll, 
so  fUnde  Ricli  fllr  die  spezifische  Wärme  des  .Silbers  hei  constan- 
tem  Volumen  r,,  =  O.u.'.saa  und  hieninch  r,  :  c,.  ^  ],iJ2(i(i,  Ed- 
lund']  fand  in  neuester  Zeit  auf  ganz  andcrm  Wege  filr  Atxn 
letztere  VerhUltnisB  1,<i2():j. 

Anf  grosse  Genauigkeit  machen  die  obigen  Formeln  ans  nahe- 
liegenden Grilnden  keinen  Anspruch,  wir  unterlassen  es  daher, 
in  der  f^Ieichcn  Richtung  hier  weiter  vorEugehen  und  wei'den  auch 
im  Weitern  unser  Augenmerk  mehr  auf  das  Verhalten  der  FlUs- 
ngkeiten  richten,  da  diese  den  Bedingungen,  unter  denen  obige 
'  f  ormeln  gelten,  twsser  cntsiirechen. 


Ueber  die  Erwärmung  der  Körper  dnrcth  Com- 

pression. 

Bei  (tcü  Betrai'btungen ,  die  wir  bis  jetzt  über  die  Com- 
Miun  der  Kt)r]icr  uiigestellt  haben,  wurde  vorausgesetzt,  dass 
Tem|ieratur  während  der  ZusammendrUckang  eonstunt  er- 
lou  werde  oder  dasR  wenigstens  im  Anfange  und  am  Ende 
?(iliaclitung  die  Temperatur  die  gleiche  sei.  Diese  Be- 
ist  e»,    welche  bei  den  CompresBionsversucbeu ,    deren 
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setzt  voraus,  dass  dem  Körper  während  des  Ueberganges  Wärme 
von  Aussen  mitgetheilt  oder  entzogen  wurde.  Wir  wollen  aber 
nun  das  Verhalten  der  Körper  bei  der  Compression  unter  der 
Voraussetzung  prüfen,  dass  während  der  Compression,  d.  h.  wäh- 
rend des  Ueberganges  aus  einem  Zustand  in  den  andern  dem 
Körper  Wärme  weder  mitgetheilt  noch  entzogen 
werde. 

Zur  Lösung  der  hier  vorkommenden  Fragen  haben  wir  in 
den  Gleichungen  IIP  einfach  dQ  =  0  zu  setzen  und  erhalten  da- 
her, wie  sich  leicht  übersieht: 

dv  c^,   I dt\  idv 


dp  Cp   \dp 

dv ^v   l^^\ 


)Ut), 


dl_,ATidv^S. 
dp  Cp    \dt)^ 


(446) 


Die  Verhältnisse  der  linken  Seite  dieser  Gleichungen  gelten 
nun  unter  der  ausdrücklichen  Voraussetzung,  dass  dQ  =  i)  ist, 
wir  wollen  das  dadurch  andeuten,  dass  wir  die  Quotienten  in 
Klammern  schreiben  und  Q  als  Index  ansetzen.  Die  erste  dieser 
drei  Gleichungen  giebt  dann,  wenn  wir  Gl.  (434)    benutzen: 

[dplg  ~  Cp\dp)i  ^        ' 

Nach  dieser  Gleichung  lässt  sich  jetzt  die  Volumenverminde- 
rung dv  für  eine  gewisse  Druckzunahme  dp  für  d  Q  =  0  be- 
rechnen ,  wenn  dasselbe  Verhältniss  (für  t  =  Const.  bekannt  ist. 
Das  Letztere  ist  aber  nach  Obigem  der  Fall;  benutzen  wir 
Gl.    439),  so  berechnet  sich  direct: 

Für  die  in  der  Tabelle  auf  S.  522  angenommenen  Fälle  hat 
mau  einfach  die  Werthe  der  vierten  Columne  durch  {die  Wcrthe 
Cp  :  c^,  der  Tabelle  auf  S.  526  zu  dividiren. 

Uebrigens  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass  der  reciproke 
Werth : 
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( 


dv)q 


lue  Richtung  der  adiabatischen  Curve  des  Körpers,    entspre- 
chend dem  Punkte  r,    /,  p  angiebt,    während  (-r-)  die  Richtung 

der  isothermischen  Cun'e  bezeichnet. 

Die   zweite    der   Gleichungen  (446)    giebt   femer   unter   Be- 
nutzung von  61.   AW] 

dt 


'''<^  ÄT(a  +  t'-^)  ^''^ 


und  diese  Formel  bestimmt,  die  nüthige  Volumeuänderung  r/r. 
wenn  man  durch  Compression  ohne  Mittheilung  und  Entziehung 
von  Wärme  eine  bestimmt  vorgeschriebene  Temperaturerhöhung 
dt  hervorbringen  will.  Auch  diese  Formel  lässt  sich  leicht  fllr 
die  in  den  beiden  letzten  Tabellen  aufgeführten  Flüssigkeiten 
benutzen. 

• 

Die  dritte  der  61.  (446 j  ergiebt  endlich 

ldt\       ATidvx 

oder  unter  Benutzung  voil  61.  (438) 

Ist  der  Äusdehnungscoefficient  a,   wie  man  gewöhnlich  an- 
nehmen kann,  constant,  so  folgt: 

und  diese  letztere  Gleichung  ist  es,  welche  zuerst  von 
W.  Thomson  gegeben  worden  ist;  diese  Gleichungen  erlauben 
uns,  die  TemperatarznDahme  dt  zu  berechnen,  wenn  bei  einem 
Körper  der  äussere  Druck  um  dp  erhöht  wird  und  wenn  während 
des  Ueberganges  Wärme  weder  zu-  noch  abgeleitet  wird. 

Hit  Hülfe  der  Gin.  (448)  und  (450^)  sind  für  dieselben  Flüs- 
sigkeiten, die  wir  schon  oben  betrachtet  haben  (Tabelle  S.  522) 
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clio  Werthc  ( -,    1    im   (  ,  - 1  licrechnet   und   in    folsrender  Talielle 

zusannnen^cstcllt :  um  die  Druck erhöliung  dp  in  Atmosphären 
auszudrucken .  war  vor  dem  Gebrauche  die  rechte  Seite  der  bei- 
den angezogenen  (Tieichungen  mit  HKKV4  zu  mültipliciren. 


I 

s    ■  ~"    ^ 

s 

FIU>sij;k<*it. 

'IfiinuTutur 

/ 

0" 

W;isser      .     . 

'     —  O.OUÜ  0503  Vq 

—  O.ÖIK)40»>2  • 

ii          ,     , 

2ri'' 

1    —  O.oim  0452        i 

+  0.0tHS4S! 

ii          ,     , 

.  ;     üi»'» 

—  n.OUO  0430 

+  0.«o:j4STT 

Aethcr 

0" 

—  (I.noo  i»T52 

+  O.t»o94ül2 

•1           ,     , 

11" 

:    —  O.iMio  O07O     • 

4-  0.01103^1« 

Alk<.lK.l     .     . 

7..V» 

—  O.fioo  0Ü5S 

4-  (>.O064»öT2 

ii                   ^         , 

.  '     i:;.i" 

—  0.000  OTHG 

4-  O.ooi;üs^i4 

Quecksilber    . 

.  1       ()•• 

—  0.001)  n024S 

+  0.0026290 

■ 

Die  Werthc  der  2.  Colunme  geben  die  Yolumenändening  der 
Voluiiicncinheit  und  die  der  3.  Colunine  die  Teniperaturerhöhüng 
C<*lsius  .  wenn  der  äussere  Druck  der  eine  Atmosphäre  hetril^, 
um  eine  Atnios])härc  wilchst;  immer  vorausgesetzt,  die 
roni]ircssion  gescliehe  (»hne  Mittheilang  und  Entziehaiig  ron 
Wärme. 

Die  Hichtigkcit  der  Werthc  der  letzten  Columne  ist  durch  be 
sondcrc  Versuche  von  Joule*  mit  Wasser  ausser  allen  ZwciW 
gesetzt.  Die  folgende  Zusammenstellung  zeigt  die  yortreffliih 
Uebcreinstinnnung  zwischen  Rechnungs-  und  Versncbsresnltattn. 


»^ 


>0n  the  Thermal  Eflfects  of  CompresBing  Flnida.«     PUl.  MagMiML 
V.   17.  1859.  Mai. 
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Anfan^rs- 

tcmporatur  des 

Wassors 

^"  C. 

Druckerliöhuiig 

in 

Atniu8pliän;u 

TempiM-aturerhühunp:               1 

Nacli  Olnicliung 
45nb 

Nach  Joule 8 
£.xperiuicnt        , 

1.2 

24.34 

—  0.0009" 

1 

.      1 

—    0.O0S3*'       , 

5 

: 

24.34 

+   0.0025 

+  O.U044 

'                 IJ.Ül» 

24.34 

+    0.0193 

+   0.0205 

lS.:is 

24.34 

+   0.03r»3 

+   0.o:M4         I 

30 

24.34 

+   0.0.547 

+  o.o.vn 

3J.:tT 

14.<>4 

+  0.o;U4 

+   0.(».3«I4 

4(1.4 

14.r,4 

+   0.04.34 

+   0.0150 

1 

Die  merkwürdige  Erscheinung,  dass  das  Wasser  bei  olm- 
gefahr  4"  ein  Dichtigkeitsmaximum  zeigt,  hat  zur  Folge,  dass 
bei  einer  Anfangstemperatur  unter  4  ^  die  Comi)res8ion  eine  Tem- 
peratur-Abnahme  erzeugt.  Eine  nähere  Begründung  dieser  Er- 
scheinung, gestützt  auf  die  innere  Beschaffenheit  des  Wassers, 
vermögen  die  benutzten  Formeln  nicht  zu  geben. 

In  neuester 'Zeit  hat  Edlund*;  durch  eine  Reihe  schöner 
Versuche  nachgewiesen,  dass  die  Thomson'sche  Fonnel  loO'^ 
auch  durch  das  Verhalten  fester  Körper  -Metalle  bestätigt  wird. 
Die  Metalle  wurden  in  Drahtform  angewandt;  die  Drähte  wurden 
vertical  am  einen  Ende  aufgehangen,  mit  dem  andern  Ende  am 
Ende  eines  einarmigen  Hebels  befestigt,  auf  welchem  ein 
Laufgewicht  verschoben  werden  konnte.  Befand  sich  das  Ge^vicht 
am  äussern  Hebelende,  so  war  der  Draht  gespannt:  befand  sich 
das  Gewicht  über  der  Axe  des  Hebels,  so  war  der  Draht  ent- 
lastet. Bei  den  Versuchen  befand  sich  zunächst  das  Laufgewicht 
am  äussern  Ende,  der  Draht  war  sonach  gespannt;  nun  wurde 
das  Gewicht  rasch  nach  der  Hebelaxe  verschoben,  was  zur  Folge 
hatte,  dass  der  Draht  sich  zusammenzog  und  zwar  unter  Ver- 
richtung äusserer  Arbeit.  Diese  Zusammenziehung  war 
mit  einer  Temperatnrftndernng  und  zwar  Temperaturerhöhung 


*)  Edlnnd    Quantitative  Bestiminuiig  der  bei  Volumen  Veränderung  der 
Yetslle  entstehenden WärmepUlnoineae ete.  Poggendor f f ' b  Annalen.  B.  1 14. 
.  1  nnd  B.  136.  8.  539. 
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des  Dralites  verbunden,  die  mit  llttlfe  einer   thermoelektriscfcoi 
Säule  l)rs()uderer  C<»nstruction  gemessen  wurde. 

Edlund  vergleicht  nun  diese  Temj^eraturändeningen  not 
denjenigen,  auf  welrlie  die  Thomson 'sehe  Formel  ■450*;  fllhil, 
und  findet,  wie  folgende  Tebersicht  zeigt,  zwischen  den  rela- 
tiven Werthen  der  beobachteten  und  berechneten  Teinperatnr- 
änderungen  vorzügliche  Uebercinstimmung: 


Bi'übjichtet 

Berechnet 

Differenz 

Silber 

20.74 

20.71 

0.03 

Stahl 

:^i.i»i 

3l.% 

-+-  0.05 

Kupfer 

21).  7S 

27.  S2 

—   1.96 

Messing 

:Vi.  ir. 

3r>.77 

0.69 

Platin 

7.10 

S.o:* 

H-  0.63 

Gold 

12.IJ7 

12.78 

-h  0.11 

Die  Uebercinstimmung  erstreckt  sich  jedoch  nicht  anf  die 
absoluten  ^Verthe  der  Temperaturvariationen,  vielmehr  ergdia 
die  Edlund' sehen  l.'ntersuchungen  flir  die  hier  angefthitn  ii 
Drahtform  angewandten  Metalle ,  dass  man  die  rechte  Seite  der 
Thom  so  naschen  Gleichung  mit  dem  constanten  Faktor 

m 

multipliciren,  also  schreiben  mUsse: 

idi\  ATv^a 

I  -    I  =  0,1)2104 ^^—  I- 

um  die  Uebereinstimmung  hervorzubringen. 

Eine  vollständige  Erklärung  dieser  Abweichung  lässt  ad 
noch  nicht  geben,  nur  so  viel  ist  klar,  dass  die  ThomsoD'scb 
Formel  auf  Grund  ihrer  Ableitung  nicht  ohne  Weiteres,  <I.  L 
ohne  weitere  Correction  zur  Beurtheilung  der  Edland'sdiei 
Versuche  anwendbar  ist.  In  der  Formel  ist  a  ansdrücklieh  drr 
Ausdehnungscoefficient  lllr  cubische,  aber  nicht  für  lineare  Aifr* 
dehnung.  während  Edlund  den  Werth  a  in  der  letztem  Bedec- 
tung  substituirt. 

Edlrtnd  hat  seine  Versuche  noch  weiter  ausgedehnt,  isdeai 
er  den  Draht  auch  pirttzlich  entlastete  durch  rasches  Abheben 
des  Gewichtes  vom  Uebelende.     In   diesem   Falle  zog  sieb  ütr 
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Draht  ohne  Verrichtung  von  äusserer  Arbeit  zusammen  und  das 
hatte  den  Beobachtungen  gemäss  stärkere  Temperaturvariationen 
zur  Folge,  die  in  gleicher  Weise,  wie  oben  angegeben,  gemessen 
wurden.  Für  diese  Temperaturänderung  Hesse  sich  ebenfalls 
eine  Formel  aufstellen,  denn  im  vorliegenden  Falle  ist  offenbar 
die  innere  Arbeit  U  constant,  also  im  Anfange  und  am  Ende  gleich 
gross. 

Ich  unterlasse  jedoch  ein  weiteres  Vorgehen  in  der  ange- 
zeigten Richtung,  da  die  experimentellen  Grundlagen  zur  Prüfung 
der  Formeln,  die  sich  auf  dem  angedeuteten  Wege  ergeben,  noch 
nicht  vollständig  genug  erscheinen.  Es  sei  nur  noch  bemerkt, 
dass  Edlund  (a.  a.  0.)  aus  den  Resultaten  seiner  beiden  Ver- 
suchsreihen das  mechanische  Wärmeaequivalent  ableitet  und  dabei 
auf  sehr  befriedigende  Uebereinstimmung  mit  dem  von  Andern 
Jiuf  anderm  Wege  gefundenen  Werthe  gelangt. 


üebergang  fester  Körper  in  den  flüssigen  Zustand. 

Bisher  nahmen  wir  an,  der  Körper  ändere  während  der  mit 
ihm  vorgenommenen  Veränderungen  seinen  Aggregatzustand  nicht : 
im  Folgenden  soll  nun  auch  der  andere  Fall  betrachtet  werden. 

Der  Uebcrgang  eines  flüssigen  Körpers  in  einen  dampfför- 
migen ist  im  dritten  Abschnitte  vollständig  behandelt  worden: 
es  bleibt  daher  nur  noch  übrig,  den  Üebergang  eines  festen 
Körpers  in  den  flüssigen  Zustand,  das  Schmelzen  zu 
untersuchen;  dabei  soll  aber  der  Kürze  des  Ausdruckes  wegen 
zunächst  nur  der  Üebergang  des  Eises  in  Wasser  behandelt  wer- 
den; die  allgemeinen  hierher  gehörigen  Untersuchungen  gelten 
anch  für  das  Schmelzen  jedes  andern  Körpers. 

Denken  wir  uns  in  einem  Gefässe  gerade  ein  Kilogramm  Eis, 
von  der  Temperatur  0^  und  zwar  unter  dem  Drucke  von  eine^ 
Atmosphäre;  führt  man  diesem  Eise  Wärme  zu,  während  der 
Druck  constant  erhalten  wird,  so  geht  das  Eis  nach  und 
nach  in  Wasser  über,  die  Temperatur  bleibt  aber  dabei  so  lange 
0  0,  bis  alles  Eis  in  Wasser  verwandelt  ist. 

Erst  von  diesem  Momente  an  beginnt  eine  Temperatur- 
erhöhung, wenn  die  Wärmezuführung  weiter  fortgesetzt  wird.    Die 
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Wärmemenge,  welche  dazu  gehört,  um  unter  constantem 
Drucke  von  einer  Atmosphäre  gerade  ein  Kilogr.  Eis  von 
0  ^  Temperatur  •  vollständig  in  Wasser  von  0  <>  zu  verwandeln ,  ist 
durch  Versuche  bekannt  und  zwar  beträgt  sie  nach  den  sichersten 
Versuchen  von  De  la  Provostaye: 

79,01 

und  nach  denen  Regnault's 

79,06  Wärmeeinheiten. 

Wir  benutzen  im  Folgenden  den  Mittelwerth  und  bezeichnen 
ihn  mit  r,  setzen  also 

r  =  79,035 

Diesen  Werth  nennt  man  gewöhnlich,  wie  bei  dem  Dampfe, 
die  »latente  Wärme«. 

Man  erkennt  aus  dieser  Darstellung  sofort,  dass  die  Er- 
scheinung beim  Schmelzen  genau  der  gleicht,  wie  sie  sich  beim 
Verdampfen  zeigte;  während  des  Ueberganges  aus  dem  'einen  in 
den  andern  Aggregatzustand  unter  constantem  Drucke  ändert 
sich  die  Temperatur  nicht,  obgleich  dem  Körper  eine  bedeutende 
Wärmemenge  zugeführt  wird.  Wir  müssen  daraus  schliessen, 
dass  auch  im  Uebrigen  der  Vorgang  beim  Schmelzen  ganz  analog 
dem  beim  Verdampfen  ist,  dass  sonach  ein  Theil  der  zugeführten 
Wärme  r  zu  innerer  Arbeit,  der  andere  zu  äusserer  Arbeit  ver- 
braucht wird,  weil  während  dieses  Vorganges  bekanntlich  Volumen- 
veränderungen stattfinden. 

Femer  muss  man  schliessen,  dass  ebenso,  wie  beim  Ver- 
dampfen, der  Uebergang  aus  dem  festen  in  den  flüssigen  Zustand 
unter  verschiedenem  Drucke  auch  bei  verschiedenen 
Temperaturen  stattfindet  und  dass  auch  hier  die  Tempe- 
ratur nur  eine  Funktion  des  Druckes,  nicht  gleich- 
zeitig des  Volumens  der  Masse  ist,  so  lange  diese  aus  Eis  und 
yVasser  gleichzeitig  besteht. 

Wir  können  daher  eben  so  gut,  wie  beim  Dampfe,  gesät- 
tigtes und  überhitztes  oder  ungesättigtes  Wasser 
unterscheiden.  Gesättigtes  Wasser  ist  solches,  welches  sich  sofort 
bei  der  geringsten  Wärmeentziehung  zum  Theil  in  Eis  verwan- 
delt: ist  der  Druck  z.  B.  eine  Atmo.sphäre,  so  ist  das  Wasser 
gerade  bei  0^  Temperatur   gesättigt;   muss  hingegen   bei   con- 
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Ktantem  Drucke  dem  Wiisser  ci-Bt  eine  gcwiKse  Wäineiucnge 
entzogin  wenleii,  che  es  sich  iu  Eis  zu  vcrwatideln  beginnt,  so 
ist  es  Uligesättigt  oder  überhitzt:  Wasser,  wclühee  unter  dem 
Drucke  von  einer  Atniosiiliärc  eine  Temperatur  besitzt,  «'ie  über 
O"  liegt,  ist  daher  immer  ungesättigt. 

Ist  der  Druck,  unter  dem  das  Wasser  steht,  ein  anderer,  als 
eine  Atmosphifre.  dann  ist  auch  die  tiUttignngstenipcratur ,  uder 
wie  man  gcwühulieh  sagt,  die  uSchmelztemperatuT"  eine  andere: 
beide,  Druck  und  Temperatur  8teheii  aber  in  einer  unbekanntea, 
l^ewiHsen  Beziehung  zu  einander  und  entsprechende  Versuche 
itiUssten  fllr  gesättigtes  Wasser  eine  ilhnliche  Curve  geben,  wenn 
pmn  die  i^cbmelztemperatnr  als  Absp)Si>e  und  den  Druck  als  <)r- 
tlinate  aufträgt,  wie  dies  beim  gesättigten  Dampf  der  Fall  ist. 
Der  Verlauf  dieser  Curve  fUr  gesättigtes  Wasser  ist  aber,  wie 
<lie  folgenden  Betrachtungen  zeigen  werden,  wesentlich  von  der 
des  Dam|ifes  verschieden. 

Dass  die  Schnielznngsteinperatur  des  Eises ,  oder  wie  ich  es 
nennen  werde,  die  v Sättigungstemperatur  des  Wassers«,  mit  dem 
Drucke  variirt  und  zwar  dass  vom  Gefrierpunkte  an,  bei  weiterem 
•Sinken  der  Temperatur  der  Sättigungsdruck  wächst,  d.  h.  dass 
mit  Er)iOhung  des  Druckes  eine  Erniedrigung  des  Gefrierpunktes 
verbunden  ist,  wurde  zuerst  von  James  Thomson':  und  dann 
von  Clansius*"  theoretisch  nachgewiesen  und  von  William 
Thomson***!  durch  Versuche  vollkommen  bestätigt.  In  gleicher 
Weise  bestätigen  diese  merkwürdigen  Thatsacben  auch  die  Ver- 
suche von  Bunaeo  atn  Wallruth  und  Paraffin  nnd  von  Hop- 
kins an  Wallrath,  Wachs,  Schwefel  und  Stearin.  Die  folgenden 
Betrachtungen  werden  unter  Anderem  auch  auf  den  zuerst  von 
James  Thomson  gegebenen  Ausdruck  fuhren. 

Da  wir  es  hier  zum  Theil  mit  Temperaturen  unter  0°  C.  zu 
_tbiin  haben,  und  somit  die  Temperatur  /  theils  negativ,  theils 
witir  wäre,  so  ist  es  zweckmässig,  den  Nullpunkt  der  Thermo- 
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mctorsuala  tiefer  zu  le^cii,  tiiiil  zwur  i'i};iict  sich  liierza  am  beEl^n 
(Ivr  ultKiilntc  ><'itllpiinkt:  ich  Kühle  daher  vüii  Jetzt  aii  die  Tem- 
])(.-niturcii  vini  —r  ^Tlt"  ul>  iiiid  l)C/.oiohnc  die  Temperatar  mit  T.  fv 
dass  wie  t'rtlher  '/'=((  +  ' ^  2''' +  ' iwt  und  die  Temjieratnr 
iIcK  Gefrierpunktes  des  Wassern  unter  eiuer  Atiiiosphür« 
Dnick  bei  27:V'  liefet. 

Ucnkc  ich  mir  iinu  iit  einem  OefäKse  ein  KilugT-  EU  unter 
dem  Drucke  />  'pr.  Quadrateinhcit  gcrcehuet  steheud:  die  Tem- 
peratur Kei  T„,  hiugegL'it  die  ächmelzniigsteniperatar,  welche  im 
Drucke  /)  entnjiricht,  sei  T.  so  Ijlsst  eieh  fragen,  welche  Wänni- 
menge  erforderlich  ist,  das  Eis  hei  eon»tanteiu  Drucke  voll- 
Ktiiiidig  in  Wasser  von  der  Temperatur  T  zu  verwaiidelu. 

Setzen  wir  die  B|)ezitTBche  Wärme  des  Eises  l»ei  constairtem 
Drucke  '■„.  tm  ist  offenbar  die  Wärmemenge  um  das  Eis  erat  vuu 
7',  auf  T  zu  crwüriiicn. 

(Irr 

Ferner  sei  die  Wanne,  nm  aus  I  Kilogr.  Eis  vtm  T^  Tem 
pcriitur  Wasser  von  Tn  bei  dem  constonten  Drncke  />  zd  bitdtii, 
r.  wo  r  wahrscheinlich  von  T  in  ähnlicher  Weise  abfailngie  iWi 
wie  dies  hei  der  Venlampfnngswärme  der  Fall  ist.  Wie  »cW 
craUhnt,  nennt  man  r  die  »latente  Wärme«,  ich  werde  dafür  dfn 
Namen  "Schmelzwärmen  gebranclicn. 

Die  Wämiemenge  l,  welche  daa  Eis  crt'ordert,  nm  noier  <Im 
gemachten  Annahmen  in  Wasser  Überzugehen,   tat  soiwch : 


dT+r 


und  diese  können  wir  analog,  wie  itioa  beini  Dauiiife  j^fuerhab,  ''■' 
»Gesanimtwämieti  nennen. 

lici  diesem  Tebergange  wird 
deren    Bestimmung    es     hier   riKtUclih 

Kifl  von  To  anf  /"erwärnii  i\ir, 
wird  schon  daliei  eine  \"i'  i  ■ 
Windung  des  iiu'^'^fi-fn    '■ 
linden.     Wir  im 
vernacbliissigei' . 
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stattfindet,  sonach  bleibt  nur  noch  die  Arbeit  zu  bestimmen  übrig, 
welche  während  des  Schmelzens  verrichtet  wird. 

Bezeichnet,  wie  früher  a  das  Volumen  der  Gewichtseinheit 
Wasser  bei  der  Temperatur  T  und  ist  Oe  das  des  Eises,  so  ist 
das  Volumen  v  von  einem  Kilogramm  Mischung  von  x  Kilogr. 
Wasser  und  (1 — x]  Kilogr.  Eis: 

V  =  xa  -{-  (1  — x]  Oe 
oder: 

Wir  wollen  nun  wieder  analog  frühem  Bezeichnungen  die 
DiflFerenz  a  —  a«  mit  u  bezeichnen  und  erhalten  daher  : 

v  =  ae  +  XU  (452) 

in  welcher  Formel  a«  und  u  nur  als  Funktionen  der  Temperatur 
oder  des  Druckes  anzusehen  sind ;  es  fol^  daher  durch  Differen- 
tiation; unter  Voraussetzung  constanter  Temperatur: 

dv  =  udx  (453) 

also  die  in  Wärme  ausgedrückte  äussere  Arbeit  bei  der  Bildung 
von  dx  Kilogr.  Wasser: 

dL  =  Apdv  =  Apudx  (454) 

Hieraus  folgt  dann,  wenn  der  Uebergang,  wie  wir  voraus- 
setzten, bei  constantem  Drucke  erfolgt,  durch  Integration: 

L  =  Apux 

und  wenn  gerade  ein  Kilogr.  Eis  in  Wasser  übergeführt  werden, 
also  X  =  1  sein  soll : 

L  =  Ap  u 

Dieser  Werth  ist  die  äussere  latente  Wärme  des  gesättigten 
Wassers,  entsprechend  dem  äussern  Drucke  p  und  der  zugehörigen 
Temperatur  t, 

Subtrahirt  man  diesen  Werth  von  der  Schmelzwärme  r  und 
bezeichnen  wir  die  Differenz  mit  ^,  so  folgt  im  Weitern: 

Q  =  r  —  Ap  u  (455) 

and  diese  Grösse  stellt  die  »innere  latente  Wärme«  des  gesättigten 
Wassers  dar;  ist  die  äussere  latente  Wärme  Apu  ermittelt  —  und 
die  Aufstellung   einer  Formel   zur  Berechnung   derselben  unter- 
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liegt,  wie  sich  gleich  zeigen  wird,  keinen  Schwierigkeiten,  —  «o 
ist  sogleich  auch  die  innere  latente  Wärme  q  bekannt. 

Die  Wärmemenge,   welche  erforderlich   ist,    nm  unter  c(m- 
stantem  Druck  dx  Kilogr.  Eis  in  Wasser  za  yerwandeln,  ist 

dQ  =  rdx 

oder  wenn  dx  aus  Gl.  i453)  bestimmt  wird: 

dQ  =  —  dv 
u 

Da   hierbei  dt  =  i)  und  dp  =  0  ist,    so   folgt   für  dieselbe 
Wärmemenge  nach  den  Hauptgleichungen  III  S.  77  auch: 

dQ  =  AYdc 
und 

dQ=4?-d^ 


Q 


und  aus  der  Verbindung  dieser  drei  Gleichungen,  wenn  wir  nocb 
beachten,  dass  die  Temperatur  /  hier  nur  eine  Funktion  des 
Druckes  p  und  unabhängig  vom  Volumen  der  Mischung  ist: 

r=-f-  =  r^^  456 

Au  dt 

und  hieraus  berechnet  sich  jetzt  die  äussere  latente  Wärme: 

Apu  =  -^— 

dp  i45< 

dt 

.  und  dann  nach  Gl.  (455)  auch  die  innere  latente  Wärme  q. 

Die  vorstehenden  Entwickelungeu  bilden  die  Grundlage  bd 
Beurth eilung  des  Vorganges  beim  Schmelzen.  Leider  stehen  ans 
nur  sehr  wenige  Versuchsresultate  zu  Gebote,  um  mit  Htilfe  de^ 
selben  und  den  obigen  Gleichungen  weiter  zu  schliessen;  soweit 
es  die  bekannten  Versuche  gestatten,  sollen  im  Folgenden  die 
theoretischen  Untersuchungen  ausgedehnt  werden. 

Unter  dem  Drucke  von  1  Atmosphäre  ist  die  SchmelzangB- 
temperatur  0»  oder  T=  21V\ 

Das  Volumen  der  Gewichtseinheit  Wasser  ist  bei 
dieser  Temperatur: 

(j  =  0,001 
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Das  Volumen  der  Gewichtseinheit  Eis  ist  hingegen: 

o,  ==  0,001087 

Ferner  ist  nach  Obigem  die  Schmelzungswärmc  für  diese 
Temperatur : 

r  =  79,035 

Mit  Hülfe  dieser  Werthe  ergiebt  sich  nun  zunächst 

tt  =  (J  —  a«  =  —  0,000087 

also  negativ. 

Setzen  wir  diese  Werthe  in  Gl.  (456)  ein,  so  folgt  für  T=  273^^ 
oder  fUr  den  Schmelzpunkt  unter  atmosphärischem 
Drucke,  wenn  "wir  zugleich  dp  in  Atmosphären,  statt  in  Druck 
pro  Quadrateinheit  einführen. 

dp 79,035-424  , 

dT~~  Ö>J(ro87. 273    10334 

^=— 13ü,53  und  '  45S 

(IT  ' 

dT 

—  =  —  0,007324  (459 

dp 

Die   letzte   Gleichung   ist   diejenige,    welche   J.   Thomson 

zuerst  entwickelt  hat  (Thomson  giebt  -z   =  —  0,oo75),  und  zeigt 

also  das  überraschende  Resultat,  dass  mit  einem  Wachsen  desi 
Druckes  p  [in  der  Nähe  des  sogenannten  Gefrierpunktes)  eine 
Abnahme  der  Schmelztemperatur  verbunden  ist;  d.  h.  unter 
höherem  Drucke  als  einer  Atmosphäre  gefriert  das  Wasser  erst 
bei  einer  Temperatur  unter  0^  Celsius. 

Die  Richtigkeit  dieser  Vorhersagung  ist  durch  die  Versuche 
von  W.  Thomson  ausser  allen  Zweifel  gesetzt.  Dieser  fand, 
dass  bei  einer  Vermehrung  des  Druckes  auf  S,i  und  10,8  Atmo- 
sphären die  Schmelztemperatur  des  Eises  resp.  um  0,059  und  0,129^ 
anter  0^  lag;  für  eine  Atmosphäre  Druckerhühung  giebt  das  eine 
Temperaturemiedrigung  von  resp.  0,00727  und  0,00767,  was  mit 
den  obigen  Entwickelungen  im  schönsten  Einklänge  steht.  M  o  u  s- 
son*)  hat  mit  Httlfe  eines  eigenthümlichen  Apparates  Wasser 
selbst  noch  bei  —  20<>  flüssig  erhalten,  indem  er  dasselbe  eineni 

•)  »Poggendorfrs  Annalen.«    Bd.  loö,  S.  161. 
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sehr  hohen  Drucke  (einige  tausend  Atmosphären  aussetzte;  auch 
dieser  Versuch  ist  ein  Beweis  der  Richtigkeit  der  obigen  Betrach- 
tungen. Denken  wir  uns  jetzt  die  Temperaturen  T  als  Abscisseu 
und  den  zugehörigen  Druck  p  als  Ordinate  aufgetragen,  so  wttrde 
sich  die  Spannungscurve  für  gesättigtes  Wasser  ergeben.  Von 
dieser  Curve  ist  bis  jetzt  nur  der  Lauf  eines  Elementes  bekannt 
und  zwar  desjenigen,  dessen  Abscisse  T  =  273  ^  und  dessen  Or- 
dinate p  =  \  Atmosphäre  ist. 

Aus  der  Gl.  [45Sj  findet  sich  aber: 

rf/)  =  — 136,53.  rfr 

und  daraus  schliesst  man,  dass  die  Tangente  .an  diesem  Ponkt 
nahezu  normal  zur  Abscissenaxe  steht,  dass  also  die  Curre  sehr 
steil  abrällt  und  zwar  sich  mit  wachsender  Abscisse  der 
Abscissenaxe  nähert. 

Die  Spannungscurve  fUr  gesättigten  Dampf  zeigt  gerade  das 
entgegengesetzte  Verhalten. 

Durfte  man  annehmen,  dass  61.  '458;  noch  bis  zu  dner 
Temperaturerniedrigung  von  1  ^  gUltig  ist,  so  würde  sich  schliesseo 
lassen,  dass  das  Wasser  ungefähr  unter  einem  Drucke  von  13t) 
Atmosphären  stehen  mltsste,  damit  es  erst  bei  —  1  "  C.  gefriere. 
Diese  Betrachtung  zeigt,  dass  jedenfalls  der  Nullpunkt  der  Ther- 
mometer sehr  stabil  ist;  es  gehören  schon  sehr  starke  Drack- 
veräuderungen  dazu,  um  bei  der  Bestimmung  desselben  bemerk- 
bare Differenzen  zu  erhalten.  Bekanntlich  ist  das  mit  dem  Siede- 
punkt nicht  der  Fall,  bei  dessen  Bestimmung  an  Thermometern 
die  gewöhnlichen  Variationen  im  Atmosphärendruek  beachtet 
werden  müssen. 

»Steht  das  Eis  unter  einem  Drucke,  der  weniger  als  eine 
Atmosphäre  beträgt,  so  muss  der  Schmelzpunkt  erhöht  werileo. 
Unter  dem  Kecipienteu  einer  Luftpumpe  beginnt  das  Gefrieren 
des  Wassers  also  schon  bei  höherer  Temperatur  und  das  müsste 
sieh  beobachten  lassen,  wenn  man  eine  Mischung  von  Eis  und 
Wasser  unter  den  Recipienten  bringt,  indem  dann  einfach  die 
Temperatur  dieser  Mischung  sich  erhöhen  würde.  Dass  bis  jetzt 
diese  Erscheinung  unbeachtet  geblieben  ist,  erklärt  sich  dadurch, 
dass  diese  Erhöhung  selbst  im  fast  luftleeren  Raum  wahrschein- 
lich ausserordentlich  geriu*:^  ist,  und  durch  eine  thermoelektrisehe 
Säule  gemessen  werden  müsste. 
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Die  Spannungscurve  des  Was-  Fig.  52. 

sers  hat  jedenfalls  einen  Verlauf, 
wie  es  nebenstehende  Figur  (52) 
andeutet.  O  ist  der  Anfangspunkt 
der  Coordinaten;  als  Abscissen 
sind  die  Temperaturen  aufge- 
tragen und  zwar  entspricht  der 
Punkt  Pi  gerade  4-  l^C.  und  P2 
der  Temperatur  —  P.  Die  Ordi- 
nate im  Nullpunkt  0  sei  0M=  1 
Atmosphäre;  dann  ist  nach  Obi- 
gem die  der  Temperatur  —  l^C 
entsprechende  Ordinate  etwa  1 36; 
während  die  für  -f-  n  nahezu 
0  ist.  Experimente  zur  Fest- 
stellung des  Laufes  der  Gurve 
zwischen  0<^  bis  1«  sollten  wohl  v^— 
nicht  zu  schwierig  sein,  und 
wtlrden  gewiss  in  Verbindung  mit  den  gegebenen  Formeln  zu 
interessanten  Aufschlüssen  führen. 

Denken  wir  uns  gesättigtes  Wasser  im  Zustand  M  (Fig.  52) 
also  unter  dem  Drucke  von  einer  Atmosphäre  stehend  und  von 
der  Temperatur  0<>C.,  so  gilt  nach  Gl.  (459)  die  Beziehung 

€lt  =  —  0,007324    rfjö 

Setzen  wir  das  Wachsthum  des  Druckes  endlich  und  zwar 
eine  Atmosphäre,  so  müsste  die  Temperatur 

—  0,0073240  Celsius 

betragen,  damit  das  Wasser  bei  dem  neuen  Drucke  (2  Atmo- 
sphären) wieder  gesättigt,  d.  h.  zum  Gefrieren  bereit  sei. 

Nun  haben  wir  aber  früher  -s.  Tabelle  S.  532)  gefunden, 
dass  die  Temperatur  des  Wassers  von  0*^0.,  welches  unter  einep 
Atmosphäre  Druck  steht,  um 

—  0,000  4062  0  Celsius 

sich  ändeii;,  wenn  durch  Compression  ohne  Mittheilung  und 
Entziehung  von  Wärme  der  Druck  um  eine  Atmosphäre  ge- 
steigert wird. 

Man  erkennt  hieraus,  dass  das  Wasser  unter  den  gemachten 
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Voraussetzungen  durch  einfache  Compression  in  den 
überhitzten  oder  ungesättigten  Zustand  übergeht 
(genau ,  wie  das  auch  bei  reinem ,  gesättigten  Wasserdampf  der 
Fall  ist]  und  dass  man  der  Gewichtseinheit  Wasser  am  Ende  der 
Compression  unter  dem  Drucke  von  2  Atmosphären  eine  Wärme- 
menge von 

0,00  7324  —  0,000  406  =  0,00  6918  Calorien 

entziehen  müsste,  damit  das  Wasser  bei  dem  neuen  Drucke  wie- 
der gesättigt  sei. 

Leider  liegen  keinerlei  Beobachtungen  vor,  die  nns  erlauben, 
ähnliche  Schlüsse  auch  für  andere  Anfangstemperaturen  zu  ziehen. 

Benutzen  wir  nun  im  Weitern  61.  (458)  in  Formel  :457  und 
setzen  wir  dort  ;>=  10334  und  r=273,  so  findet  sich  für 
Wasser  von  O^^C.  und  einer  Atmosphäre  Druck  die  äussere 
latente  Wärme 

*  Apu  =  —  0,00212  Calorien. 

Während  des  Schmelzens  von  1  Kilogr.  Eis  unter  gewöhn- 
lichen Verhältnissen  wird  also  nicht  wie  beim  Verdampfen  ein 
Theil  der  zugefUhrten  Wärme  zu  äusserer  Arbeit  verbraucht, 
sondern  das  Eis  nimmt  beim  Uebergang  äussere  Arbeit  auf. 
Die.  Arbeit  selbst  beträgt 

pu  =  0,809  Meterkilogramm. 

Die  innere  latente  Wärme  findet  sich  dann  nach  Gl.  45.'^ 
für  0^  Temperatur  und  atmosphärischen  Druck 

Q  =  79,035  4-  0,002  =  79,«37 

Die  Differenz  zwischen  r  und  q  fällt  daher  noch  vollständig 
innerhalb  der  Grenzen  der  Beobachtungsfehler. 

Ferner  berechnet  sich  mit  Hülfe  der  gleichen  Grundla^'en 
nach  Gl.   i456) : 


und  dann: 


—  =ö/,01 
u 


^  =  —  -.4/>  =  63,54 


Aus  dem  Angegebenen  geht  hervor,  dass  die  Hauptgleichungen 
für  Eis-  und  Wassermischungen  dieselben  sind,  die  oben  auf 
S  295  bis  S.  302  für  Dampf-  und  FlUssigkeitsmischungen  auf- 
gestellt wurden. 
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Theorie  der  überhitzten  Wasserdämpfe. 

(Ans  der  »Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure«.    B.  XL  S.  1.   1866.) 

Es  ist  schon  oft  darauf  hingewiesen  worden,  dass  die  An- 
wendung der  überhitzten  Dämpfe,  statt  der  gesättigten,  bei 
den  Dampfmaschinen  mit  wesentlichen  Vortheilen  verbunden  sein 
müsse ;  die  Beobachtungen  und  entsprechenden  Versuche^  unter  de- 
nen  die  schönen  und  bekannten  Versuche  von  Hirn^^j  obenan  stehen, 
deuten  auch  entschieden  darauf  hin ,  dass  die  Dampfmaschinen 
mit  überhitztem  Dampfe  der  Vortheile  wegen,  welche  sie  hinsicht- 
lich des  Brennmaterialverbrauches  bieten,  mehr  und  mehr  in  An- 
wendung kommen  werden. 

Seit  länger  als  einem  Jahrzehnt  hat  man^  besonders  in  Ame- 
rika, Beobachtungen  über  die  Vortheile  der  überhitzten  Dämpfe 
gemacht  und ,  wenn  man  die  ganz  ausserordentlich  günstigen 
Resultate  betrachtet,  welche  Wethe red  mit  gemischten  Däm- 
pfen (Mischung  von  gesättigtem  und  überhitztem  Dampfe)  gefunden 
haben  will,  hat  man  Grund  zu  erstaunen,  dass  die  Ueberhitzung 
der  Dämpfe  für  Dampfmaschinen  nicht  weit  allgemeiner  in  An- 
wendung gekommen  ist?*). 

Abgesehen  von  gewissen  praktischen  Schwierigkeiten,  auf  die 
man,  wenigstens  bei  Anwendung  hoch  überhitzter  Dämpfe  stösst, 
findet  das  Gesägte  aber  eine  Erklärung  in  dem  Umstände,  dass 
alle  bisher  angestellten  Versuche  zusammen  genommen  zwar  auf 


*)  Sur  la  th^orie  de  la  surchauffe  dans  les  machines  a  vapcur.    BuUe- 
tion  de  la  8oci6t6  industrielle  de  Mulhouse.  .  t.  XXVIII.     1857. 

♦*)  Vergl.  Dinse:    üeber  die  Verwendung  des  überhitzten  Dampfes  in 
den  Dampfmaschinen  (Zeitschrift  d.  Vereins  deutscher  Ing.  Bd.  IX.  S.  373). 

Z  euuer,  Würinotheorie.  35 
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Vortheile  der  Anwendung  der  überhitzten  Dämpfe  hindeuten,  dass 
aber  der  Grad  der  Erhöhung  des  Nutzens  überhitzter  Dämpfe 
gegenüber  gesättigten  Dämpfen  noch  keinesweges  festgestellt  ist. 
Die  Resultate  der  Versuche  widersprechen  sich  in  dieser  Bezie- 
hung ausserordentlich ,  und  einzelne  solcher  Angaben  sind  nicht 
ohne  gerechte  Zweifel  aufgenommen  worden. 

Ueber  solche  Zweifel  werden  uns  noch  so  zahlreiche  Ver- 
suche nicht  hinweghelfen :  denn  über  derartige  Fragen  kann  nur 
eine  gründliche  Kenntniss  der  physikalischen  Eigenschaften  der 
Dämpfe  überhaupt  entscheiden.  Eine  Theorie  der  überhitzten 
Dämpfe  ist  aber  auch  von  hoher  wissenschaftlicher  Bedeu- 
tung :  bis  jetzt  kannte  man  das  Verhalten  dieser  Dämpfe  nur  für 
die  beiden  Grenzzustände,  nämlich  für  ihren  Condensationspankt, 
wenn  sie  eben  in  den  Sättigungszustand  übergehen,  oder  ftlr  den 
Zustand  höchster  IJeberhitzung ,  in  welchem  ihre  Eigenschaften 
vollständig  mit  denen  der  permanenten  Gase  übereinstimmen. 

Die  Formeln ,  welche  die  mechanische  Wärmetheorie  ftir  die 
beiden  Grenzzustände  der  Luftarten  hinstellt,  sind  der  Ableiton^ 
und  dem  Baue  nach  ganz  von  einander  verschieden ,  nnd  es  war 
bisher  nicht  möglich ,  aus  den  Gleichungen,  welche  sieh  auf  ge- 
sättigte Dämpfe,  sowie  auf  Dampf-  und  Flüssigkeitsmiscbungen 
beziehen ,  diejenigen  für  die  permanenten  Gase  abzuleiten  und 
umgekehrt,  oder  das  Verhalten  der  Dämpfe  auf  dem  U  ebergange 
von  einem  in  den  anderen  Grenzzustand  darzulegen. 

Theoretische  Untersuchungen  über  das  Verhalten  der  über- 
hitzten Dämpfe  wurden  bis  jetzt  nur  von  Hirn*  angestellt.  In 
der  vorliegenden  Abhandlung  will  ich  die  Resultate  meiner  eig- 
nen Untersuchungen  mit  gleichzeitiger  Anwendung  auf  die  wich- 
tigsten technischen  Aufgaben  vorführen.  Ich  beschränke  mich  aber 
nur  auf  Untersuchung  der  Wasserdämpfe;  es  wird  keinen  Schwierig- 
keiten unterliegen,  auf  dem  von  mir  angezeigten  Wege  auch  über- 
hitzte Dämpfe  anderer  Art  der  Untersuchung  zu  unterwerfen. 

Voruntersuchungen. 

Bezeichnen  wir  mit  v  das  spezifische  Volumen,  d.  h.  das 
Volumen  der  Gewichtseinheit  (eines  Kilogrammes)  Dampf,  mit  p 

*,  Hirn:  Theorie  m^canique  de  la  chaleur.  Premiere  partie.  Se- 
conde  edition.     Paris,  1865. 
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den  spezifischen  Druck  (Druck  in  Kilogrammen  pro  Quadratmeter) 
und  mit  ^  die  Temperatur  nach  Celsius,  so  lässt  sich,  wenn  Druck 
nnd  Volumen  bekannt  sind,  sehr  leicht  entscheiden,  ob  man  es  in 
einem  bestimmten  Falle  mit  reinem  gesättigtem  Dampfe,  oder  mit 
überhitztem  Dampfe,  oder  mit  der  Grewichtseinheit  Mischung  von 
Dampf  und  Flüssigkeit  zu  thun  hat.  Bei  dem  gesättigten  Dampfe, 
dessen  Volumen  wir  speziell  mit  t?,  bezeichnen  wollen,  stehen  bei 
einer  gewissen  Dampfart  Druck  und  Volumen  in  einer  bestimm- 
ten und  bekannten  Beziehung;  wenigstens  lässt  sich  nach  den 
Lehren  der  mechanischen  Wärmetheorie  das  dem  Drucke  p  ent- 
sprechende Volumen  v^  berechnen.  Trägt  man  für  reinen  gesät- 
tigten Dampf .  (ohne  Beimischung  von  Flüssigkeit)  für  verschiedene 
Pressungen  das  Volumen  v^  als  Abscisse  und  den  Druck  ;;  als 
Ordinate  auf  (Fig.  a) ,  so  erhält  man  eine  Curve  DD,  welche  ich 


Fig.  a. 


die  »Grenzcurve«  nenne,  und 
deren  Verlauf  für  Wasser- 
dämpfe unten  weiter  be- 
sprochen werden  wird.  Je- 
dem Punkte  der  Curve  oder 
jedem  Drucke  entspricht 
eine  bestimmte  Temperatur 
tx  oder,  wenn  wir  die  Tem- 
ratur,  was  in  der  Folge 
immer  geschehen  soll,  vom 
absoluten  Nullpunkte  ab 
rechnen,  die  absolute  Tem- 
peratur 7\  =  273  4-  tx,  und  diese  Temperatur  ist  auf  Grund  von 
Versuchen  für  jeden  Druck  bekannt.  Trägt  man  nun  in  einem 
gegebenen  Falle  das  Volumen  [der  Gewichtseinheit)  als  Abscisse 
und  den  Druck  als  Ordinate  auf  und  fällt  der  Punkt  in  die  Grenz- 
curve, so  ist  das  ein  Beweis,  dass  wir  es  mit  reinem  gesättigtem 
Dampfe  zu  thun  haben;  fällt  dagegen  der  Endpunkt  a  der  Ordi- 
nate in  den  Kaum  zwischen  Grenzcurve  und  Coordinatenaxen,  so 
ist  bei  gleichem  Drucke  p  die  Temperatur  Ty  die  nämliche,  das 
Volumen  aber  kleiner;  die  Gewichtseinheit  Masse  enthält  neben 
Dampf  auch  Flüssigkeit.  Der  Dampf  ist  von  gleicher  Beschaffen- 
heit, wie  vorhin:  ist  x  die  spezifische  Dampfmenge,  d.  h.  die 
Dampfmenge    in   der   Gewichtseinheit  Mischung,    so  ist  (1  — x] 

35  * 
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das  Gewicht  der  Flüssigkeit,  und  wenn  a  das  spezifische  Voln- 
men  der  Letzteren  ist,  so  ist  das  Volamen  v'  der  Mischang: 

V  =  xvi  +  (1  —  x)  a 

und  hieraus  berechnet  sich  leicht  das  Mischungsverhältniss  x  fftr 
das  gegebene  Volumen  v\ 

Fällt  dagegen  der  Endpunkt  der  Ordinate  in  den  Raum  aus- 
serhalb der  Grenzcurve  DDj  etwa  nach  T  (Fig.  a)  ,  so  ist  das 
ein  Beweis,  dass  die  gegebene  Dampfmasse  überhitzt  ist;  in 
diesem  Falle  ist  die  entsprechende  Temperatur  7  ^  2\  and  nicht 
durch  den  Druck  p  allein  bestimmt ,  sondern  hängt  auch  noch 
vom  Volumen  v  ab.     Die  Beziehung: 

T  =  F{p,v) 

ist  es  eben,  die  bis  jetzt  für  überhitzte  Dämpfe  unbekannt  war, 
und  die  ich  zunächst  feststellen  werde.  Wir  werden  in  der  Folge 
nach  dem  Vorschlage  Bauschinger's  die  im  Vorstehenden  an- 
gedeutete Beziehung  die  »Zustandsgleichungtc  nennen.  Bis  jetzt  yer- 
muthete  man  von  dieser  Beziehung  nur,  dass  sie  in  die  Form 

pv  =  RT  [\] 

übergehe,  die  für  permanente  Gase  gilt,  und  in  welcher  R  eine 
von  der  Gasart  abhängige  Constante  ist,  wenn  der  Punkt  T 
(Fig.  a)  sehr  weit  von  der  Grenzcurve  abliegt,  d.  h.  der  Dampf 
sehr  stark  überhitzt  ist. 

Bei  der  Ableitung  der  Zustandsgieichung  für  überhitzte  Was- 
serdämpfe gehe  ich  nun  von  folgendem  Satze  der  Wärmetheorie 
aus,  den  ich  a.  a.  0.  abgeleitet  habe*). 

Sind  für  die  Gewichtseinheit  eines  Körpers  der  Druck  pi  und 
das  Volumen  v^  gegeben,  und  dehnt  sich  derselbe  ohne  Zu-  und 
Ableitung  von  Wärme  aus  oder  wird  derselbe  comprimirt,  ohne 
dass  gleichzeitig  eine  Mittheilung  oder  Entziehung  von  Wärme 
erfolgt,  so  beschreibt  der  Endpunkt  der  Ordinate  eine  Curve  Ä^Ä^ 
(Fig.  h)  ^  die  ich  mit  Rankine  die  adiabatische  Curve 
nenne.  Befindet  sich  derselbe  Körper  im  Zustande  a^,  durch  den 
Druck  px  und  das  Volumen  i\  gegeben,  so  entspricht  dem  Punkte  ox 
eine  zweite  adiabatische  Curve  A^  A^ .     Soll  der  Körper  aus  dem 


*;  Vergl.  S.  84  vorliegenden  Buclies. 
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Zustande  02  in  den  Zustand  a^  Übergeführt  werden,  so  ist  hierzu 
die  Mittheilung  einer  gewissen  Wärmemenge  erforderlich ;  ist  rf  Q 
die  Wärmemenge  für  eine  unendlich  geringe  Zustandsänderung, 
so  habe  ich  nun  a.  a.  0.  bewiesen,  dass  das  Integral 


/ 


i 


dQ 
AT 


Fig.  b. 


in  welchem -4  das  Wärnieaequivalent  der  Arbeitseinheit  ist,  d.  h. 
die  Wärmemenge ,  welche 
der  Arbeit  von  einem 
Meterkilogramm  entspricht 
(A  =  j^j) ,  dass  dieses  In- 
tegral immer  auf  denselben 
Werth  fuhrt ,  wenn  der 
Uebergang  von  einer  be- 
stimmten Curve  A2A2  nach 
einer  zweiten  vorgeschriebe- 
nen adiabatischen  Curve 
A^  Ax  erfolgt ,  gleichgültig 
wie  sich  auf  dem  Ueber- 
gange  02^1  der  Druck /?  mit 
dem  Volumen  v  ändert,  d.  h.  welches  auch  die  üebergangscurve 
02«!  sein  mag,  fernerhin  gleichgültig,  wo  der  Ausgangspunkt  a^, 
auf  der  ersten  und  der  Endpunkt  a^  auf  der  zweiten  adiabati- 
schen Curve  liegt.  Der  Einfachheit  wegen  bezeichne  ich  den 
Werth  des  Integrales  mit  P;  den  Werth  selbst  nenne  ich  aus 
Gründen,  die  ich  a.  a.  0.  näher  dargelegt  habe*),  das  Wärme- 
gewicht. Wir  wollen  nun  das  Wäimegewicht  sogleich  für  eine 
Mischung  von  Wasser  und  Wasserdampf  entwickeln. 

Befinden  sich  in  der  Gewichtseinheit  Mischung  a^Kilogrm.  Dampf 
und  beträgt  der  Druck  p  und  ist  t  die  Temperatur ;  ist  femer  c 
die  spezifische  Wärme  des  Wassers  —  nach  Regnault  ist  zu 
setzen : 


u 


C  r=  1   +  0,(»0(m4  t  +  0,0000009  f^ 


(2) 


und  ist  r  die  Verdampfungswärme,    welche  nach  Regnault  sich 
nach  der  Gleichung 


*)  S.  S.  6S. 
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r  =  606,5  +  0,305  t—^  cdt  f3) 

0 

berechnet,  so  findet  sich  nach  Clansins*)  die  Wärmemenge  dQ 
für  eine  unendlich  geringe  Zustandsänderung: 


dQ  =  cdt+  ^^(^) 


Dividirt  man  diese  Gleichung  auf  beiden  Seiten   mit  AT,  so 
ist  die  Integration  ausführbar;  setzen  wir  der  Einfachheit  wegen 

cdt 


f4i 


T 

0 

so  folgt,  wenn  man  die  Werthe,  welche  dem  Zustande  02  (Fig.  h] 
entsprechen,  mit  dem  Index  2  und  die  des  Endzustandes  mit  dem 
Index  1  versieht,  das  Wärmegewicht: 


^=S'3l=i[('.+¥)-("+'€)] 


•5! 


Nehme  ich  nun  an,  der  Uebergang  geschehe  auf  der 
Grenzcurve  DD  (Fig.  c),  so  ist  für  diesen  Uebergang 
x^  ==  :z>2  =  I9  ^^^1  hier  der  Dampf  gesättigt  und  ohne  Beimischung 
von  Flüssigkeit  ist;  ich  erhalte  daher  für  diesen  Uebergang 

und  dieser  Werth  lässt  sich  sonach  für  gegebene  Anfangs-  und 
Endtemperatur  leicht  ermitteln. 

Der  Einfachheit  wegen  soll  bis  auf  Weiteres  die  Bezeichnung 

eingeführt  werden;  wir  haben  dann: 

AP  =  (p^  —  (pi  (81 

Unter  Benutzung  der  Gleichungen  (2) ,  (3)  und  (4)  habe  ich 
den  Werth   q>   für   eine  Reihe  von  Werthen  der  Dampfspannung 

*i  S.  S.  300. 
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nach  Gl.   (7)  berechnet  und  in  der  3.  Columne  der  auf  Seite  554 
folgenden  Tabelle  1  aufgeführt. 

Ich  lege  jetzt  durch  die  beiden  Punkte  T^  und  T,  der  Grenz- 
curve  1)  D  (Fig.  c)  die  beiden  adiabatischen  Curven  A^  und  A^ ; 
von  beiden  Curven  ist,  da  sie 
sich  nach  dem  Räume  hin  er- 
strecken, welcher  den  Über- 
hitzten Dämpfen  entspricht,  der 
Verlauf  noch  unbekannt;  er- 
wärme ich  nun  den  gesättigten 
Dampf  von  der  Temperatur  T^ 
bei  constantem  Drucke 
*P2  =  jo  so  weit,  bis  die  zweite 
adiabatische  Curve  im  Punkte 
T  erreicht  ist,  so  beträgt  das 
Wärmegewicht,  wenn  die  spe- 
zifische Wärme  des  Dampfes 
bei  constantem  Drucke  mit  Cp  bezeichnet  und  constant  ange- 
nommen wird,  und  T  die  Temperatur  des  Dampfes  am  Ende 
des  Ueberganges  ist: 

I  ^n        i 


Da  das  Wärmegewicht  für  den  Uebergang  zwischen  densel- 
ben adiabatischen  Curven  auf  dem  Wege  T^  7i  nach  dem  oben 
angeführten  Grundsatze  das  gleiche  ist,  so  erhalten  wir  in  Ver- 
bindung'mit  Gl.   (8)  die  Beziehung: 

T 

Cp  logn.  —  =  qp,  —  92  (9) 

Diese  Formel  gilt  allerdings  nur  unter  der  ausdrücklichen 
Annahme,  dass  die  spezifische  Wärme  c^  bei  constantem  Drucke 
für  Wasserdampf  als  constant  angesehen  werden  darf;  dass  diese 
Annahme  erlaubt  ist,  darauf  deuten  zunächst  die  Versuche  von 
Kegnault  hin.     Regnault  findet  durch  4  Versuchsreihen: 

rp  =  0,4(>S81:   0,48111;    0,48080;   0,47963 

und  erklärt  nur  den  ersten  dieser  Werthe  ftir  nicht  gaiiz  zuver- 
lässig; als  Mittel  aus  den  übrigen  findet  sich 
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c„  =  0,4805 


und  diesen  Werth  wollen  wir  ebenfalls  als  zuverlässig  allen  wd- 
teren  Untersuchungen  zu  Grunde  legen:  es  wird  sich  nnten  «ei- 
gen, dass  die  obige  Hypothese  der  Unveränderlichkeit  des  Wer- 
thes  der  spezifischen  Wärme  bei  constantem  Drucke  und  die  An- 
nahme der  Richtigkeit  des  Regn  ault'schen  Versuchswerthes  wohl 
gerechtfertigt  sind. 

Mit  Hülfe  der  61.  (9)  könnte  man,  wenn  die  Temperaturen 
Tx  und  Ti  gegeben  sind,  sehr  leicht  die  Temperatur  T  des  über- 
hitzten Dampfes,  entsprechend  dem  Punkte  p^  v^  T  der  Fig.  <■ 
berechnen  oder  auch  durch  Einführung  verschiedener  Werthe  der 
Temperatur  T^  für  eine  ganze  Reihe  von  Punkten  der  durch  Tj 
gehenden  adiabatischen  Curve  A^  die  Temperatur  T  des  überhitz- 
ten Dampfes  berechnen.  Damit  wäre  aber  nicht  viel  gewonnen, 
und  der  wirkliche  Verlauf  der  Cur^e  A^  dadurch  noch  keinesweges 
gegeben.  Vielmehr  handelt  es  sich  zunächst  um  weitere  Umfor- 
mung der  61.  (9).  Wird  auf  der  linken  Seite  dieser  Gleichang 
Cp  logn.  r,  addirt  und  subtrahirt,  so  findet  sieh 

rp  logn.  —  =  (fx—(pi  —  Cp  logn.  -^  [10 

Man  kann  also  hieraus  auch  das  Verhältniss  der  absoluten  Tem- 
peraturen T:  Tx  zweier  Punkte  berechnen,  .die  auf  der  gleichen 
adiabatischeu  Cur\*e  ^,  (Fig.  c)  liegen.  Würde  diese  Curve  eioem 
permanenten  Gase  entsprechen,  so  würde  zwischen  Druck  und 
Temperatur  beider  Punkte  die  Beziehung 

X—   1 


Tx      \pxl 


11 


gültig  sein,  in  welcher  öleichung  der  Werth  x  constant  ist  und 
das  Verhältniss  der  spezifischen  Wärme  des  Grases  bei  constantem 
Drucke  zu  der  bei  constantem  Volumen  darstellt. 

Ich  stelle  nun  die  Hypothese  auf,  dass  für  überhitzte 
Dämpfe,  wenigstens,  zunächst  für  Wasserdämpfe  die 
61.  (11)  ebenfalls  gültig  ist,  und  dass  auch  hier  der  Werth 
X  als  constant  angesehen  werden  darf.  Nur  die  eben  ange- 
führte Bedeutung  des  Werthes  x  für  6ase  verlasse  ich  vorläufig 
bei  der  Anwendung  der  61.  (11)  auf  überhitzte  Dämpfe  und  über- 
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lasse  es  den  Resultaten  der  weiter  folgenden  mathematischen 
Entwicklungen,  die  allgemeinere  Bedeutung  des  Werthes  x  in's 
Licht  zu  setzen. 

Substituire  ich  Gl.  (11)  in  Gl.  (10)  und  beachte  ich,  dass 
nach  der  ganzen  Entwickelung  und  nach  Fig.  c  der  Druck  p  mit 
P2  identisch  ist,  so  folgt  nach  einigen  leichten  Reductionen: 

X—  1  X—  1 


^1  +  Cp  logn.  ^ —  =  9)2  +  Cp  logn.  ^  y 

und  hieraus  ist  zu  sehliessen,  dass  im  Falle  der  Richtigkeit  meiner 
Hypothese  allgemein  der  Werth 

X—  1 

p  * 


(p  +  cp  logn. 


T 


'  für  gesättigte  Wasserdämpfe  eine  constante  Grösse  sein 
müsste;  bezeichne  ich  diese  Constante  mit  (pQ,  so  fände  sich  statt 
der  früher  gegebenen  61.  (7)  auch  die  Formel 

T 

«/)  =  ^p  logn.  ^^-^y- +  yo  (12) 

Dass  diese  Formel  bei  richtiger  Wahl  der  Constanten  x  und 
g)o  wirklich  die  Werthe  von  q>  mit  grosser  Genauigkeit  wieder- 
giebt,  wird  sich  durch  die  Ergebnisse  der  folgenden  Rechnungen 

zeigen. 

X 1 

Setze   ich   x  =  |  =  1,3333,    sonach  =  \  =0,25  und 

yj,  =  l,()933,  sowie  statt  des  natürlichen  den  Brigg 'sehen  Lo- 
garithmus, so  ergiebt  sich  zur  Berechnung  von  y  die  Formel: 

q)  =  0,2766  log.,0 1,0933  (13) 

Jr 

wobei  der  Druck  p  in  Atmosphären  zu  setzen  und  die  Temperatur 
t  nach  Celsius  den  Tabellen  von  Regnault  zu  entnehmen  ist. 

Wie  gut  diese  Formel  den  Werth  von  y  wiedergiebt,  zeigt 
folgende  Tabelle  1,  welche  in  der  4.  Columne  <p  nach  Gl.  (13) 
and  in  Columne  3  nach  Gl.  (7)  berechnet  angiebt. 

Ich  hätte  die  Uebereinstimmung  sogar  noch  etwas  erhöhen 
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können,  wenn  ich  den  Werth  x  nur  wenig  verschieden  von  |  in- 
genommen  hätte ;  ich  ziehe  jedoch  vor,  diesen  runden  Werth  n 
adoptiren,  weil  dadurch  die  numerischen  Rechnungen  im  Weiterei 
ausserordentlich  vereinfacht  werden. 

Tabelle  1. 


1 

2 

3 

4 

Druck 

Temperatur 

1 

1 

in 
r  Atmosphären 

t  ;c.) 

nach 

y  — *+  y 

9» 

nach  Gl.  il3    \ 

.:                 p 

Regnault 

• 

1 

1 

1             0.1 

46.21 

1 .9548 

1.9538 

,              0.2 

60.45 

1.S929 

1.8912 

0.5 

81.71 

1.8116 

l.Slll 

1 

100.00 

1.7519 

1.7520 

f^ 

120.60 

1.6940 

1.6946           : 

3 

133.91 

1.6612 

1.6619 

4 

144.00 

1.6384 

1.6391 

5 

152.22 

1 .6209 

1-6217 

6 

159.22 

1.6071 

1 . 0076 

i           7 

165.:u 

1 . 5955 

1 . 5958 

8 

170. Sl 

1.5856 

1.5858 

!            9 

175.77 

1.5769 

1 .5769 

10 

1 

180.31 

• 

1..5691 

1.5691 

1 

11 

1 

184.50 

1.5625 

1 .5621 

12 

188.41 

1.5563 

1.5557 

13 

192.0S 

1.5506 

1.5503 

14 

195.53 

1.5454 

1.5445 

Die  hohe  Wahrscheinlichkeit  der  Richtigkeit  der  Hypothese, 
welche  vorstehenden  Formeln  zu  Grunde  liegt,  lässt  jsich  auch  io 
folgender  Art  darlegen. 

DiflFerentiirt* man  Gl.  (12),  so  folgt: 

P 

Differeutiirt  man  dagegen  Gl.  (7),  indem  man  die  Bedeutung 
von  %  nach  Gl.   (4)  beachtet,  so  folgt: 


,  dt  X  — 


14 
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'^^^  H'  +  £""t)'^^ 


Der  Ausdruck  in  der  Klammer  ist  aber  eine  Funktion,  deren 

Werth   sich   leicht   berechnen  lässt,    und   die   ich  a.   a.   0.    die 

C laus i US' sehe  Temperaturfunktion "^j  genannt  habe.    Bezeichnen 

wir  diese  Funktion,  welche  in  der  Theorie  der  gesättigten  Dämpfe 

'    eine  sehr  merkwürdige  Rolle  spielt,  mit  //,  so  folgt  auch 

d(p  =  ^dt  .         (15). 

Die  Verbindung  mit  61.   <14)  giebt  dann  die  Beziehung: 

Diese  Formel  lässt  sich  nun  ebenfalls  zur  Prüfung  meiner 
Hypothese  verwenden. 

So  berechnet  sich  z.  B.  bei  Wasserdampf  für  die  Temperaturen 
00,   1000  und  2000  beziehungsweise: 

//  =  —  1,9166;    —  1,1333;   —  0,6766 

Ferner  findet  sich  aus  den  Kegnault' sehen  Formeln,  welche 
die  Beziehung  zwischen  Druck  und  Temperatur  geben**),  be- 
ziehungsweise : 

Tdp 

^=\^,b2{)\    13,344:    9,851 

pat 

Setze  ich  diese  Werthe  in  61.  (16)  ein  und  setze  ich  zuerst 
voraus,  es  sei  Cp  constant  und  zwar  nach  Regnault  0,4805,  so 
findet  sich  für  die  angenommenen  Temperaturwerthe : 

x==  1,3434;    1,3362;    1,3234 

Setze  ich  dagegen,  wie  es  im  Weiteren  wie  oben  geschehen 
soll^  x  =  |=  1,3333,  so  berechnet  sich  aus  61.   (IG)  umgekehrt: 

Cp  =  0,49397;   0,48514;   0,46255 

und  das  Mittel  aus  den  letzteren  Werthen  ist  0,4805,  also  son- 
derbarer Weise  ganz  genau  mit  Regnault 's  Mittel  werth  in 
Uebereinstimmung. 


♦)  S.  S.  312.  ♦♦)  Vergl.  Tab.  1  am  Schiasse  dieses  Werkes. 
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Aus  dem  Vorstehenden  ist  zu  schliessen .  dass  sich  dk 
Grössen  x  und  e^,  im  Falle  sich  eine  davon  oder  beide  dmti 
spätere  genauere  Untersuchungen  als  Veränderliche  herausstelki 
sollten,  was  wahrscheinlich  ist,  nur  sehr  langsam  ändern  und 
dass  es  bis  auf  Weiteres  erlaubt  ist,  sie  als  constant  anzusehen 
Die  Resultate  der  folgenden  Untersuchungen  werden  diese  Äo- 
nähme  weiter  rechtfertigen. 


Ableitung  der  Zustandsgleichnng  ffir  fiberhitzt^ 

Wasserdämpfe. 

Die  Zustandsgieichung  stellt  die  Beziehung  zwischen  da 
Grössen  p.  v  und  /  oder  T  =  273  +  t  dar.  Betrachtet  man  dk 
absolute  Temperatur  als  eine  Funktion  des  Druckes  und  Volu- 
mens gegeben,  so  ist: 


oder  auch,  weil  man  t/T^durch  dt  ersetzen  kann, 

Die  beiden  partiellen  Differentialquotienten  lassen  sich  hod 
aber  darstellen,  wenn  man  von  den  Hauptgleichungen  der  me- 
chanischen Wärmetheorie  Gebrauch  macht.  Behalten  wir  die  bis- 
herige Bezeichnung  bei  und  setzen  wir  die  spezifische  Wärme  bei 
constantem  Volumen  r,. ,  so  sind  diese  Gleichungen  für  irgend 
einen  Körper,  vorausgesetzt,  derselbe  ändere  während  der  Wär- 
memittheilung seinen  Aggregatzustand  nicht,  folgende*): 


'^=jj['Aji]]-ih{^A 


I 


dt.idt 


^■^--'-"'mQ 


')  S.  S.  519. 
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^^  =  <r. 


)  "^^  + "' (Ä) '''' 


dQ=c„dt  +  ATi^\dv 
dQ  =  Cp  dt  —  ATl^\dp 


m 


Dividire  ich  die  letzte  Gleichung  durch  T,  sg  folgt: 

dQ  dt         .  /c?t?' 


iQ  dt         ^  ldv\  , 


Wie  aus  der  in  61.  (5j  und  (8)  angeführten  Bezeichnung  her- 
vorgeht, ist  aber  dQ:  T  mit  dq)  identisch,  und  für  den  letzteren 
Werth  fand  sich  nach  61.  (14) 

,  dt  X  —  1    dp    , 

Aus  der  Vergleichung  beider  Formeln  folgt  daher  die  erste 
neue  Beziehung  für  überhitzte  Wasserdämpfe: 


(dt\ A-Kp 
di)  —  !^'^^ 


(x-1)  .       (^') 

Setze  ich  diesen  Ausdruck  in  61.   (I),   so  ist  femer,   weil  Cp 


und  X  constant  sind: 


dv 


h  (^)] = x-4t 


und  hieraus  durch  Integration: 

tdt\  _    Av 


(19) 


wobei  ich  freilich  die  Annahme  mache,  dass  die  Integrationscon- 
stante,  die  im  Allgemeinen  eine  Funktion  von  p  sein  könnte, 
Null  sei.  Diese  Annahme  wird  aber  durch  die  Uebereinstimmung 
der  folgenden  Eechnungsresultate  mit  der  Beobachtung  vollständig 
bestätigt. 

Benutzt  man  nun  61.     18)    und  (19)    in  61.   (TL),    so  ergiebt 
sich  ferner  nach  einigen  leichten  Umformungen : 

(x  — 1;2      T 


c. 


=  \+c, 


X 


Apv 


(20) 
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Bestimmen  wir  aus  dieser  Formel  r,.   und  benutzen  wir  den 
Werth  in  Gl.   (19),  so  folgt: 

\dpl        Cp  (x —  1)  X         p 


während  Gl.  (IS    ergiebt: 

\d  r)  ~  Cp  >. 


dt^\  _      ^x/> 

-  1) 


Die  Substitution  dieser  beiden  Differentialquotienten  in  Gl.  17 
giebt  alsdann: 

f/T=     ~    -j-  'v(Ip+  y.pdv  -t-  ^^—^  '  —  dp        n 

Cp     X 1  "  Y.  P 

und  das    ist   das    Differential    der   Zastandsgleichnng 
der  überhitzten  Wasserdänipfe. 

Die  Integration  dieser  Gleichung  unterliegt  keiner  Schwierig- 
keit.    Man  erhält: 

X—   1 

pt  =  BT—Cp    ""  24 

in  welcher  Gleichung  B  und  C  constante  Werthe  sind,  von  denen 
der  erstere  Werth  sich  aus  der  Gleichung 

B  =  "jS^-iIl  25 

u4  X 

berechnet.  Für  überhitzte  Wasserdämpfe  war  nach  Obigem 
fp  =  0,4S05  und  X  =  1,33:^;  man  hat  daher  für  diese  Dämpfe 
B  =  50,93:i;  die  andere  Constante  C'bestimmt  sieh  ebenfalls  leicht 
wie  das  Folgende  ergeben  wird. 

Gl.  ;24)  ist  es  denn  nun,  die  ich  als  Zustandsgieichung  der 
überhitzten  Wasserdämpfe  hinstelle.  Mit  grösster  Leichtigkeit  lässt 
sich  mit  Hülfe  dieser  Gleichung,  wenn  von  drei  Grössen  p.  r 
und  T  zwei  gegeben  sind,  die  dritte  berechnen.  Diese  Zustands- 
gieichung unterscheidet  sich  von  der  Gleichung  der  permanenten 
Gase 

pv  =  irr 

X  —  1 


nur  durch  das  Glied  Cp         ,  welches  wegen  des  Werthes  von  t 

4  

bei  überhitzten  Wasserdämpfen  in  die  Form  CY p  übergeht. 
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Prfifting  der  neuen  Znstandsgleichung. 

Soll  die  angegebene  Gleichung  filr  überhitzte  Wasserdämpfe 
richtig  sein,  so  muss  sie  auch  für  den  Grenzzustand,  nämlich  für 
den  Fall  gelten,  dass  der  Dampf  in  den  gesättigten  Zustand  über- 
geht; die  Gleichung  muss  also,  wenn  man  die  einem  gewissen 
Drucke  p  entsprechende  Temperatur  t  substituirt ,  das  spezifische 
Volumen  des  gesättigten  Dampfes  geben.  Diese  Voraussetzung 
führt  zunächst  auf  den  Werth  der  Constanten  C. 

Die  mechanische  Wärmetheorie  giebt  z.  B.  für  gesättigten 
Wasserdampf  von  einer  Atmosphäre  Druck  (/>  =  10334)  und 
^  =  100^,  2^=3730  dag  Volumen  »von  einem  Kilogramm  Dampf 
V  =  1,0506  Cubikmeter.  Benutze  ich  diese  Werthe  in  Gl.  (24),  so 
findet  sich: 

C=  192,50 

Ist  nun  die  Gleichung  richtig ,  so  muss  sie  auch  für  jeden 
anderen  Druck  das  spezifische  Volumen  des  gesättigten  Dampfes 
ergeben ;  wie  weit  sich  das  bestätigt,  zeigt  die  folgende  Tabelle  2 
auf  Seite  560. 

Die  2.  Columne  giebt  das  spezifische  Volumen  des  gesättigten 
Dampfes  für  verschiedene  Pressungen,  berechnet  nach  den  Grund- 
formeln der  mechanischen  Wärmetheorie ;  die  3.  Columne  ist  nach 
61.  (24)  berechnet,  wobei  nur  zu  bemerken  ist,  dass  die  oben 
gegebenen  Werthe  von  B  und  C  für  den  Fall  gelten,  dass  der 
Druck  p  in  Kilogrammen  pro  Quadratmeter  substituirt  wird. 
Setzen  wir  bei  numerischen  Rechnungen  p  in  Atmosphären,  so 
haben  wir  in  der  Formel: 


(26) 


pv  =  BT—  CVp 

5  =  0,0049287   und  C=  0,187815 

anzunehmen. 

Die  Tabelle  enthält  in  der  letzten  Columne  noch  die  Werthe 

4     

'Ü¥   P'  ^^^  denen  in  der  Folge  noch  mehrfach  Gebrauch  gemacht 

wird. 

Man  ersieht,  dass  die  tJebereinstimmung  der  Werthe  beider 
Zahlenreihen  eine  sehr  befriedigende  ist,  und  dass  man  obige 
Gleichung  zugleich  auch  für  reine  gesättigte  Dämpfe  in  Anwen- 
dung bringen  kann.    Nur  für  Dampfspannungen  von  weniger 
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Ta 

belle  2. 

1- 

Druck 

Spezifisches  Volumen  des  gesättigten 
Wasserdampfes 

Werthe  von 

in 
Atmosphären 

i 

nach  der 
mechanischen 
Wärmetheorie 

nach  Gl.  (24) 

O.I    • 

14.552 

14.677 

21.429 

0.2 

7.543 

7.583 

25.483 

0.5 

3.171 

3.181 

32.043            i 

1 

1.6504 

1 .6506 

38.106 

2 

0.S59S 

0.8583 

45.316             ' 

II          3 

0.5S74 

0.5861 

50.151 

4 

0.44S4 

0.4474 

53.891 

5 

0.3636 

0.3630 

56.982 

6 

0.3064 

0.3060 

59.640 

7 

0.2652 

0.2650 

61.983 

8 

0.2339 

0.2339 

64.087 

9 

0.2095 

0.2096 

66.002 

10 

0.1S97 

0.1900 

67.764            j 

11 

0.1735 

0.1739 

69.398            ' 

12 

0.1599                          0.1604 

70.924 

13 

0.1483            1              0.1489 

72.3.57 

14 

0.1383                          0.1383 

73.711 

als  einer  Atmosphäre  treten  Abweichungen  auf.  die  schon  zn 
gross  erscheinen  können.  Ich  glaube  jedoch,  dass  für  solche 
Pressungen  auch  die  Werthe,  auf  welche  die  mechanische  Wärme- 
theorie fllhrt,  nicht  ganz  sicher  sind.  Durch  die  geringste  Aeu- 
derung  in  den  eingeführten  Constanten  hätte  übrigens  flir  solche 
Dämpfe  eine  bessere  Uebercinstimmung  hervorgebracht  werden 
können;  man  brauchte  nur  in  ähnlicher  Weise,  wie  es  Regnault 
mit  seinen  Formeln  gethan  hat,  welche  die  Beziehung  zwischen 
Druck  und  Temperatur  darstellen,  Dampf  von  mehr  als  einer 
Atmosphäre  von  dem  zn  unterscheiden ,  dessen  Druck  geringer 
als  eine  Atmosphäre  ist.  Für  unsere  weiteren  Zwecke  genügen 
jedoch  die  oben  gewählten  Constanten  vollständig ;    da   ich  vor 
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Allem  die  Bedürfnisse  der  Technik  im  Auge  habe,  und  bei  Dampf- 
maschinen je'derzeit  höherer  Dampfdruck  in  Anwendung  kommt, 
so  sollen  an  den  angenommenen  Constanten  keine  Aenderungen 
vorgenommen  werden. 

Nach  Gl.  (24)  oder  (26)  lässt  sich  nun  leicht  das  Volumen 
des  tiberhUzten  Dampfes  für  beliebigen  Druck  und  jede  Tempe- 
ratur berechnen:  setzt  man  r=  273  +  ^  und  t  =  100,  110,  120, 
u.  s.  w.,  sowie  p  =  \  in  Gl.  (26),  so  folgen  beispielsweise  für 
überhitzten  Wasserdampf  von  einer  Atmosphäre  Druck  für  die  an- 
genommenen Temperaturen  die  im  Folgenden  angegebenen  Werthe 
des  spezifischen  Volumens: 

t=  \00^  V  =  l,6506Cbkmtr.  ^  =  160«  c  =  1,9463  Cbkmtr. 


110 

1,6999 

» 

170 

1,9956 

120 

1,7492 

» 

180 

2,0449 

130 

1,7984 

)) 

190 

2,0942 

140 

1,8477 

» 

200 

2,1435 

150 

1,8970 

» 

210 

2,1927 

» 


» 


» 


Hirn  hat  für  einige  verschiedene  Werthe  des  Druckes  und 
der  Temperatur  das  spezifische  Volumen  beobachtet.  Die  folgende 
kleine  üebersicht  zeigt,  wie  vortreflFlich  seine  Versuchsresultate 
mit  den  Ergebnissen  unserer  Formel  übereinstimmen. 


Spezifisches  Volumen 

Druck 

in 

Atmosphären 

Temperatur 
Celsius 

Cubikmeter 

nach 
Hirn' 8  Versuch 

nach  Gl.  (26) 

1 

118.5 

• 
1.74                               1.7417 

1 

141 

1.85                              1.8526 

3 

200 

0.697                            0.6947 

4 

165 

0.4822                          0.4733 

4 

200 

0.522               !             0.5164 

4 

246 

0.5752                          0.5731 

5 

162.5 

0.3758                          0.3731 

5 

205 

0.414 

1 

0.4150 

Zeuner,  Wirmetheorie. 
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Berechnet  man  für  gleichen  Druck  und  gleiche  Temperator 
das  spezifische  Volnmen  t  von  atmosphärischer  Luft,  so  giebt  das 
Verhältniss  v* :  v  das  spezifische  Gewicht  des  Dampfes  in  Hin- 
sicht der  Luft;  so  erhält  man  z.  B.  für  die  Temperaturen  100^ 
150<>,  200^  bei  einer  Atmosphäre  Druck  beziehungsweise  0,64oi. 
0,6316  and  0.6250,  also  mit  stärker  werdender  Ueberhitzong  ab- 
nehmend. 

Zn  näherer  Prüfung  der  Zuverlässigkeit  unserer  Zustande- 
gleichung  filr  Dämpfe  mag  nun  auch  der  Ausdehnungs- 
coefficient  für  überhitzten  Dampf  bestimmt  werden. 

Ist  a  der  Ausdehnungscoefficient ,  so  schreibt  sich  fbr  Gase 
das  Gesetz  von  Mariotte  und  Gay-Lussac  in  folgender  be- 
kannten Form: 

pv    1  -r  a/ 

Findet  die  Ausdehnung  bei  constantem  Drucke  statt,  so  ist 
p  =  Pi  und  man  erhält  aus  vorstehender  Formel : 

Vi  —  V 

a  ^- 


vti  —  Vit 


Findet  dagegen  die  Erwärmung  bei  constantem  Volumen 
statt,  so  ist  Vi  =  V  und  dieselbe  Gleichung  giebt  dann : 

Pi  — P 
a  =  -^-^ - 

Ph  —Pit 

Die  erstere  Formel  giebt,  wie  man  sich  ausdrückt,  denAus- 
dehnungscoefficieuten  für  Volumenänderung,  die  zweite  den 
für  Druckänderung.  Geht  mau  zum  Differential  über,  so 
findet  sich  aus  den  gegebenen  Formeln  für  Volumenänderang: 

1 

a  = 2< 

df       , 

a  r 
und  für  Druckänderuug: 

" = -77--  > 
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Für  ein  vollkommenes  Gas  geben  beide  Formeln  den  gleichen 
Werth  a  =  0,003665;  nicht  so  bekanntlich  bei  einem  wirklichen 
Gase  oder  bei  Dämpfen. 

Ersetzen  wir  in  Gl.  (24)  T  durch  a  +  ty  wobei  a  =  273  ist, 
und  setzen  wir,  indem  wir  differentiiren,  erst  v  und  d^^nn  p  con- 
stant,  so  folgt,  wie  sich  leicht  verfolgen  lässt: 

dt  pv 

^  di~^ 

X—  1 

dt        pv    ,     C  X —  1  X 

Diese  Werthe  in  Gl.  (27)  und  (28)  substituirt  und  pv  durch 
Gl.  (24)  ersetzt,  giebt  dann  für  überhitzte  Dämpfe  den  Ausdeh- 
nongscoefficienten  a  für  Yolumenänderung: 

a L__  (29) 

c    ~r 

a-^p 
und  für  Druckänderung: 

«= ^-—-x  •  (30) 

c   —r 

Beide  Werthe  sind  also  verschieden,  und  zwar  ist  der 
letztere  Werth,  weil  x  >  1  ist,  immer  etwas  kleiner  als  der 
erstere,  was  mit  Regnault's  Beobachtungen  an  Gasen  überein- 
stimmt; dann  ist  auch  a  stets  grösser  als  1  :  a  =  0, 003665^  was 
in  gleicher  Art  die  Beobachtung  bestätigt.  Femer  erscheint  a 
um  so  grösser,  je  grösser  der  Druck  p  ist ;  auch  dieses  Resultat 
wird  durch  das  Experiment  bestätigt.  Hat  doch  Regnault  selbst 
beim  Wasserstoflfgas,  welches  in  seinem  Verhalten  einem  perma- 
nenten Gase  am  nächsten  steht,  bei  verschiedenem  Drucke  etwas 
von  einander  abweichende  Werthe  für  den  Ausdehnungscoefficienten 
gefunden. 

Nach  Gl.  (29;  und  (30)  sind  die  folgenden  Werthe  für  einige 
Werthe  des  Druckes  p  für  überhitzte  Wasserdämpfe  berechnet; 
da  p  in  Atmosphären  gilt,  so  wurde  von  den  bei  Gl.  (26)  angege- 
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X — l       1 

benen  Constanten  Gebrauch  gemacht,  überdies  wie  bisher =-7 

X         4 

gesetzt. 

AuädeliDangscoefficient 
bei  VoIumenänderuDg :     bei  Druckänderung; 

p  =  i)jl  a  =  0,003975  a  =  0,003892 

0,5  0,004150  0,004017 

I  0,004257  0,004090 

5  0,004020  0,004343 

10  0,004872  0,004501 

Die  vorstehenden  Formeln  bestätigen  alle  Sätze,  auf  wekhe 
bi^  jetzt  die  Versuche,  betreffend  den  AugdehnungscoefBcienten 
von  Gasen  und  Dämpfen,  geführt  haben;  ich  darf  daher  das  Ge- 
gebene als  einen  weiteren  Beweis  der  Zuverlässigkeit  der  neuen 
Zustandsgieichung  ansehen.  Ein  neues  Resultat  geht  aber  noch 
aus  den  Gleichungen  29)  und  (30)  hervor,  dass  nämlich  der  Ans- 
dehnungscoefficient  a  nur  vom  Drucke  />,  nicht  aber  vom  Volumen 
und  dem  Grade  der  Ueberhitzung  abhängt.  Es  existirt  keine  Be- 
obachtung ,  welche  diesen  Satz  widerlegt ;  will  man  ihn  nicht  in 
voller  Allgemeinheit  annehmen,  so  muss  man  nach  den  obigen 
Entwickelungen  wenigstens  zugeben,  dass  er  für  überhitzte  Wasser- 
dämpfe in  der  Nähe  des  Condensationspunktes  als  genau  genog 
angesehen  werden  darf. 

Es  mag  nun  endlich  die  spezifische  Wärme  des  überhitzten 
Wasserdampfes  bei  constantem  Volumen  r^)  näher  bestimmt  wer- 
den. Bei  einem  vollkommenen  Gase  ist  der  oben  mit  x  bezeichnete 
Werth  mit  dem  Verhältnisse  Cp :  c^  identisch ;  nicht  so  ist  es  bei 
Dämpfen.  Hier  gilt  die  oben  unter  Nr.  '20)  aufgefundene  Gleichong: 

Cp       ,  ,       x-r2     T 
=  1+^1  


Cr  '^         X,  Apc 

Benutzen  wir  hier  Gl.  (24    und    25) ,  so  folgt   nach  leichter 
Reduction 

^=H ^:— i — ,  31 

B      T 

Mit  Hülfe  dieser  Formel  findet  sich  nun  für  jeden  gegebenen 
Zustand  des  überhitzten  Dampfes  das  Verhältniss  Cp :  c,  und  hier- 
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aus,  weil  Cp  bekannt  ist,  der  Werth  c».  Schon  aus  der  Formel 
ist  zu  entnehmen,  dass  mit  zunehmender  Ueberhitzung  der  Werth 

Cjf :  fr  sich  dem  Werthe  x  nähert :  bei  kleinem  Drucke  und  sehr 

4 
grosser  Ueberhitzung  würde  daher  bei  Wasserdampf  Cp  :  r,  =  — 

o 

und  hiernach  e«.  =  0,3604  sein,  und  den  letzteren  Werth  betrachte 
ich  als  die  spezifische  Wärme  des  Wasserdampfes  bei  constantem 
Volumen,  wenn  der  Dampf  durch  starke  Ueberhitzung  bei  geringem 
Drucke  ganz  in  den  Zustand  eines  permanenten  Gases  über- 
gegangen ist.  Die  Gleichung  lehrt  femer,  dass  das  Verhältniss 
Cp  :  Cf  zunimmt  und  c^  abnimmt,  je  mehr  sich  der  Dampf  dem  ge- 
sättigten Zustande  nähert.  So  ergiebt  z.  B.  Gl.  (31)  für  gesättig- 
ten Wasserdampf  von  0,1,  0,5,  1  und  5  Atmosphären  Druck  fol- 
gende Resultate: 

j)  =    0,1  0,5  1  5 

-^=1,3581   1,3064   1,3713   1,3S49 
.  Cr    =  0,3538   0.3516   0,3504   0,3470 

Auffallend  könnte  es  scheinen,  dass  der  Werth  der  spezifi- 
schen Wärme  c^  bei  constantem  Volumen  wächst,  je  weiter 
man,  vom  gesättigten  Zustande  des  Dampfes  ausgehend,  mit  der 
Ueberhitzung  fortschreitet.  Nach  der  Vorstellung,  die  man  sich 
von  Gasen  und  Dämpfen  macht,  erwartet  man  eher  das  Um- 
gekehrte. Die  weiteren  Untersuchungen  werden  aber  unser  Re- 
sultat bestätigen  und  erklären. 


Die  Hauptgleichungen  der  mechanischen  Wärmetheorie, 
angewendet  auf  Überhitzte  Dämpfe. 

Ist  die  Gewichtseinheit  von  überhitztem  Dampfe  gegeben 
durch  Druck,  Volumen  und  Temperatur,  so  werden  mit  der  Mit- 
theilung der  Wärmemenge  dQ  Aenderungen  dieser  Grössen  ver- 
bunden sein.  Die  oben  aufgeführten  Gleichungen  (HI)  geben  all- 
gemein die  Beziehungen,  welche  hierbei  unter  diesen  Grössen 
stattfinden.  Für  überhitzte  Dämpfe  ergiebt  sich,  wenn  man  die 
Gleichungen  (18)  bis  (23)  entsprechend  in  den  Gleichungen  III) 
benutzt : 
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(IQ  = 'vdp  +  xpdv) 

X  —  i 

dQ  =  r,   ldt+  (x— 1)      -dü\ 

und  diese  Gleichungen  unterscheiden  sich  von  denen  der  perma- 
nenten Gase  nicht  in  der  Form,  sondern  nar  dadurch,  dass  der 
Werth  c^  der  spezifischen  Wärme  bei  constantem  Volumen  hier 
veränderlich  erscheint  und  nach  61.  (20)  zu  beurtheilen  ist,  wäh- 
rend er  bei  Gasen  constant  ist  und  zwar  sich  durch  r,  =ef\% 
ermittelt. 

Ist  die  Zustandsänderung  umkehrbar,  d.  h.  ist  während  der 
Volumenänderungen  der  Dampfdruck  p  mit  dem  äusseren  Drucke 
immer  im  Gleichgewichte,  so  ist  die  Arbeit,  welche  der  Ausdeh- 
nung dv  entspricht:  pdv^  und  die  entsprechende  Wärmemenge 
Apdv\  von  der  mitgetheilten  Wärmemenge  dQ  wird  die  letzt- 
genannte sonach  zu  äusserer  Arbeit  verbraucht ,  und  der  Rest  wird 
zur  Erhöhung  der  inneren  Arbeit  verwendet  (zur  Veränderung  der 
Schwingungsgeschwindigkeiten  und  der  Stellung  der  kleinsten 
Theile) .  Bezeichnen  wir  die  Veränderung  der  inneren  Arbeit  mit 
dU^  80  folgt: 

AdU=dQ  —  Apdv 

und  wenn  man  rfQ  durch  die  erste  der  Gleichungen  (32)  ersetzt, 
nach  einfacher  Umformung: 

AdU=  -^dipv]  33 

Integrirt  man  diese  Gleichung,  indem  man  von  einem  ge- 
wissen Anfangszustande  ausgeht,  so  folgt: 

A[U—U{)=^—^  ipv—p^v^) 

Die  DiflFerenz  U —  Ui  giebt  den  Mehrbetrag  der  inneren 
Arbeit,  und  da  hier  diese  Differenz  mit  A  multiplizirt  erscheiat, 
so  ist  diese  Arbeit  in  Wärmeeinheiten  gemessen.    Nehme  ich  an, 
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der  Anfangszustand  sei  Wasser  von  0  ®  Temperatur,  und  bezeichne 
ich  die  linke  Seite  vorstehender  Gleichung  mit  /,  so  schreibt  sich 
die  Formel  auch 

J^  bedeutet  eine  noch  zu  bestimmende  Constante  und  /  giebt 
nun  an,  wie  viel  Wärme  im  überhitzten  oder  gesättig- 
ten Dampfe  vom  Drucke  p  und  Volumen  t?  mehr  ent- 
halten ist,  als  im  Wasser  von  0<>  Temperatur.  Ich  nenne 
./kurz  die  Dampfwärme. 

Die  Formel  muss  fllr  überhitzte  und  gesättigte  Dämpfe 
gleichzeitig  gelten;  für  die  letztere  Art  von  Dämpfen  kann 
man  aber  nach  den  Grundsätzen  der  mechanischen  Wärmetheorie 
die  Dampfwärme  ermitteln,  und  daher  bietet  sich  ein  Mittel, 
nicht  nur  die  Constante  J^  zu  bestimmen,  sondern  auch  zu  er- 
proben, ob  die  Gl.  (34)  zunächst  für  gesättigte  Dämpfe  von  be- 
liebigem Drucke  gitt. 

Denkt  man  sich  1  Kilogr.  Wasser  unter  dem  Drucke  p  von 
0^  auf  t^  erwärmt,  so  erfordert  das  eine  Wärmemenge: 

q^=\  cdt 


=i: 


wobei  c  nach  Gl.    2)  eingesetzt  wird;  man  erhält: 

q  =  i  -\-  0,00002  <2  _^  0,0000003  P 

Wird  nun  das  Wasser  unter  constantem  Drucke  p  vollständig 
in  gesättigten  Dampf  verwandelt,  so  ist  schliesslich  im  Dampfe 
eine  gewisse  Wärmemenge  q  mehr  enthalten,  als  vorher  im 
Wasser  von  gleicher  Temperatur;  ich  nenne  q  die  innere  latente 
Wärme  und  fand  für  Wasserdampf*) : 

Q  =  575,40  —  0,791  .  t 

Nun  ist  offenbar  für  gesättigten  Dampf: 

^=q  +  Q  (35) 

So  findet  sich  z.  B.  für  gesättigten  Wasserdampf  von  einer 
Atmosphäre  Druck  'p=  10334),  weil  ^=100»  ist,  /==  596,80; 


♦)  S.  S.  282. 
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setzt  man  diesen  Werth  in  Gl.  (34'  und  überdies  r  =  l,65<»6nach 
obiger  Tabelle  2,  so  folgt  umgekehrt  für  die  Constante  J^  dieser 
Gleichung : 

J^  =  476,11 

Unter  Benutzung  der  Werthe  von  r  der  Tabelle  2  sind  dann 
nach  Gl.  (34  die  Werthe  der  letzten  Columne  der  folgenden 
Tabelle  berechnet  worden,  während  die  der  vorletzten  der  Formel 
q  +  Q  entsprechen. 


Tabelle  3. 


Druck 

in 

Atmosphären 


1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


Dampfwärme  J  ftlr 
gesättigten  Wasserdampf 


nach  Gl.    35; 

ll 
nach  Gl.  :34j 

596.80 

596.80           jj 

601.42 

601.62 

604.47 

604. 6S 

606.81 

606.97 

608.73 

608. Si 

610.39 

610. 3S 

611.86 

611.74 

613.18 

612.96 

614.38 

614. 05 

615.49 

615.0.5 

Man  erkennt  die  befriedigende  Uebereinstininmng  der  Werthe 
beider  Zahlenreihen  und  kann  hierin  einen  neuen  Beweis  der  Zu- 
verlässigkeit der  fttr  das  Verhalten  überhitzter  Dämpfe  hingestell- 
ten Sätze  finden. 

Zu  sehr  bemerkenswerthen  Resultaten,  die  zu  weiterer  Be- 
stätigung der  Richtigkeit  der  von  mir  aufgestellten  Zustands- 
gieichung der  überhitzten  Dämpfe  führen,  gelangt  man,  wenn  man 
Gl.  (24)  in  Gl.   (34)  benutzt.     Es  folgt  dann: 
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oder  den  Werth  B  aus  61.  (25)  benutzt 


=  ^.+  ^(^-7"""') 


(36) 


Bei   kleinem  Drucke  p  und  hoher  Ueberhitzung  kann   man 
nun  in  der  oben  gegebenen  61.  (31)  das  Quadrat  des  61iedes 

X—   1 

C  p    "" 


B       T 

vernachlässigen  und  erhält  dann  statt  der  angezogenen  61eichung : 


X-  1 


Cr 

X+   (X- 

■1; 

C 
B 

P 

X 

T 

Bestimmt  man  hieraus  Cp.y,  ujid  führt  man  den  Werth  in  61. 
;36;  ein,  so  ergiebt  sich  unter  den  gleichen  Voraussetzungen  nach 
leichter  Umformung 

X—  1 


=  '^^  +  V-V^)'^'' 


(37) 


Bei  sehr  kleinem  Drucke  p  und  sehr  starker  Ueberhitzung, 
wobei  der  Dampf  fast  vollständig  in  den  Zustand  eines  perma- 
nenten 6ase8  übergegangen  ist,  lässt  sich  noch  das  zweite  61ied 
in  der  Klammer  vernachlässigen,  und  man  hat  dann: 

und  diese  6leichung  ist  es,  die  man  auch  wirklich  ^für.  perma- 
nente 6ase  hinstellt.  Setzen  wir,  wie  oben  J  =  AU^  wo  V  die 
innere  Arbeit  darstellt,  so  ist: 

AdU  =  c,dT 

woraus  folgt,  dass  bei  der  Erwännung  der  6ase  die  Vermehrung 
der  inneren  Arbeit  der  Temperaturerhöhung  einfach  proportional 
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ist;  ein  Satz,  von  welchem  Clausins  in  seiner  Theorie  der  Gase 
aasgegangen  ist. 

Es  soll  nun  schliesslich  auch  noch  für  überhitzte  Wasser- 
dämpfe der  Werth  bestimmt  werden,  den  man  bei  gesättigten 
Dämpfen  die  Gesammtwärme  nennt,  und  fUr  welche  Regnanlt 
die  empirische  Formel: 

l  =  606,5  +  0,305  t 

hingestellt  hat.  Es  ist  das  diejenige  Wärmemenge,  welche  er- 
forderlich ist,  um  die  Gewichtseinheit  Wasser  bei  constantem, 
der  Dampftemperatnr  t  entsprechendem  Drücke  vollständig  in 
gesättigten  Dampf  zu  verwandeln. 

Gehen  wir  weiter,  indem  wir  uns  überhitzten  Dampf  vom 
Volumen  v  unter  den  gleichen  Verhältnissen  erzengt  denken,  so 
ist  bei  der  Bildung  die  Arbeit  p  [v — a)  verrichtet  worden  und 
die  Wärmemenge  Ap  {v — o)  verschwunden,  wenn  wir  mit  a  das 
Volumen  der  Gewichtseinheit  Wasser  bezeichnen.  Man  kann  aber 
ohne  Bedenken  a  gegen  v  vernachlässigen  und  erhält  daher  flir 
die  Gesammtwärme  i.: 

l  =  J  -{-  Ap  V 

oder  unter  Benutzung  von  Gl.  (34) : 

X  =  J^,  +  -^pD  (3S.i 

und  unter  Benutzung  von  (Gl.  24)  und  (25) : 


{--  %  """^l 


l  =  j^+c,yT—  ^p  I  39 

wobei  wie  oben  Jq  =  476,  ii  zu  setzen  ist. 

Da  diese  Gleichung  auch  für  gesättigte  Dämpfe  gültig  ist, 
so  würde,  im  Falle  solche  sich  wie  permanente  Gase  verhielten. 
(7=0  sein,  und  dann  wäre : 

und  der  Vergleich  mit  der  Regnaul t' sehen  Formel  ergäbe  dann 
für  die  spezifische  Wärme  des  Wasserdampfes  bei  constantem 
Drucke  Cp  =  0,305,   ein  Resultat,    welches  schon  von  Rankine 
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auf  anderem  Wege  erhalten  wurde.    61.   39;  erklärt  jetzt  deut- 
lieh   den    Grund    der   Abweichung    von    dem    richtigen   Werthe 

Cp=  O.ASOb, 

Die  nach  61.  ;39)  berechneten  Werthe  von  X  fttr  gesättigten 
Dampf  stimmen  ganz  befriedigend  mit  denen  der  Regnault- 
schen  Formel  überein.     Man  erhält  z.  B.  für: 

jo=:      0,5         l  5       Atmosphären, 

nach  61.  (39)        A  =  631,15     637,02     653,05 
-     Regnault  A=  631,42    637,oo     652,93 

Unsere  61.  (39)  hat  aber  den  Vorzug,  dass  sie  allgemein 
auch  fttr  überhitzte  Wasserdämpfe  gilt. 

Anwendungen. 

Betrachtet  mau  die  von  mir  aufgestellte  Zustandsgieichung 
der  überhitzten  Dämpfe,  zunächst  der  Wa^aserdämpfe ,  als  richtig 
(und  ich  glaube,  dass  durch  das  oben  6egebene  die  hohe  Wahr- 
scheinlichkeit ihrer  Richtigkeit  wenigstens  für  die  gewöhnlich 
vorkommenden  Dampfpressungen  nachgewiesen  ist) ,  so  ist  nun 
das  Mittel  gegeben,  eine  ganze  Reihe  von  Fragen  zu  lösen, 
deren  Beantwortung  bis  jetzt  unmöglich  war.  Vor  Allem  sind 
es  diejenigen  Probleme,  die  zugleich  von  technischer  Bedeutung 
sind,  welche  mit  Leichtigkeit  gelöst  werden  können,  und  eine 
Theorie  der  Dampfmaschinen  mit  überhitztem  Dampfe  unterliegt 
nun  keiner  Schwierigkeit  mehr.  Es  sollen  hier  nur  einige  der 
wichtigsten  Fälle  untersucht  werden,  von  denen  mehrere,  weil 
entsprechende  Versuche  vorliegen,  als  weitere  Bestätigung  des 
oben  Gegebenen  dienen  sollen. 

Adiabatische  Cur ve.  Ist  die  6ewichtseinheit  überhitzter 
Dampf  von  Druck  />2  ^^d  Volumen  V2  gegeben ,  und  dehnt  sich 
derselbe  arbeitsverrichtend  ohne  Mittheilung  und  Ent- 
ziehung von  Wärme  aus,  so  giebt  die  adiabatische  Curve 
das  Gresetz  der  Aenderung  des  Druckes  p  mit  dem  Volumen  v 
an;  diese  Curve  giebt  auch  das  6esetz  an,  nach  welchem  bei 
Dampfmaschinen  mit  überhitztem  Dampfe  die  Expansionscurve 
im  Indicatordiagramm  verläuft.  Ist  der  Anfangszustand  durch 
die  Werthe  /?2 ,  tjj ,  ^2  und  der  Endzustand  durch  p^,  t?, ,  T^ 
gegeben  (Fig.  ef^ ,   so  lässt  sich  nach  den  61eichungen  (32j  leicht 


572 


Anhang. 


die  Beziehung  zwischen  den  einzelnen  Grössen  finden:  setzt 
man  dort  in  den  3  Gleichungen  dQ  =  0,  so  folgt  durch  h- 
tegration : 

X—  1 

iX—  1 


«.-..«:    -|=(g)  •  .    |=fö)' 


i4(i 


das  sind  dieselben  Gleichungen  wie  bei  permanenten  Gasen:  nor 
ist  dort  bei  atmosphärischer  Luft  x  =  l,4lo,  während  bei  über- 
hitztem Wasserdampfe  x  =1,3333  sich  herausstellte. 

Die  Arbeit  L  bei  der  Ausdehnung,  d.  i.  die  Expansion^- 
arbeit  der  Gewichtseinheit  Dampf  bei  Dampfmaschinen,  findet 
sich  aus  der  Gleichung: 

L  =tpdt 


und    hieraus ,     wenn    man   p    durch    die    Formel    pf^  =Pi^t 
ausdrückt: 


^=^[<-(^r-'] 


|41 


yi  iv 


Die  Anwendung  dieser  Formel  bei  Dampfmaschinen  setzt 
allerdings  voraus,  dass  der  Dampf  während  der  Expansion  über- 
hitzt bleibe.     Bei  starker  Expansion  kann   es   aber  vorkommen. 

dass  von  einem  gewissen  M<>- 
*^*  mente  an  der   Dampf  gesat- 

tigt wird,  und  von  da  *n 
findet  ein  Niederschlagen  von 
Dampf  statt,  und  die  Expas- 
sionscurve  nimmt  einen  an- 
deren Verlauf  an.  Im  Augen- 
blicke des  Ueberganges  durch- 
schneidet die  adiabatische 
Curve  die  Grenzcurve  DD 
im'  Punkte  T^  (Fig.  d,  Druck 
p^i  und  Volumen  i?o,  welche 
diesem  Punkte  entsprechen, 
lassen  sich  aber  ermitteln.  Ich  habe  gezeigt*),  dass  der  Verlauf 
der  Grenzcurve  DD  genau  genug  durch  die  Formel: 


*)  S.  S.  204. 
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pv''  =  D 

dargestellt  werden  kann,  wobei  für  Wasserdampf  w=  1,0646, 
und  wenn  p  in  Atmosphären  gegeben  ist,  D  =  1,704  zu  setzen  ist. 
Da  nun  der  Punkt  T^  {po  Vq)  sowohl  in  jder  Grenzeurve ,  als 
in  der  adiabati$ehen  Curve  des  überhitzten  Dampfes  liegt,  so 
gelten  für  ihn  die  beiden  Formeln: 

Po  »0^  =P2  ^2^  und  />o  t?o"  =  D 
und  durch  Verbindung  folgt: 


Diese  Gleichung  giebt  uns  das  Expansionsverhältniss  Vq  :  v^ , 
wenn  der  überhitzte  Dampf  am  Ende  der  Expansion  gerade  in 
den  gesättigten  Zustand  übergegangen  sein  soll.  Ist  in  Wirklich- 
keit das  Expansionsverhältniss  v^  :  t?2  kleiner,  als  Dq  :  e?2  (Fig.  cl) , 
so  gilt  flir  die  Expansionsarbeit  einfach  obige  Formel  (41) ;  ist 
es  dagegen  grösser ,  etwa  v-^ :  V2  (Fig.  d)  -,  so  berechnet  man  die 
Arbeit  erst  für  die  Strecke  22  70»  indem  man  in  Gl.  (41)  Vq  statt 
Vi  setzt.  Für  die '  weitere  Strecke  Tq  T^^  setzt  man  dagegen  in 
Formel  (41)  PqCq  statt  />2»2  7  'ferner  v^ :  Vq  statt  t?2 :  t?i  und  end- 
lich 1,135  statt  x=  1,333,  wie  ich  für  gesättigten  Dampf,  dem 
Anfangs  kein  Wasser  beigemischt  ist,  a.  a.  0.  angegeben  habe*:. 

Beispiel.     Eine  Dampfmaschine  arbeitet   mit   überhitztem 

Dampfe  von  5  Atmosphären  Druck   und   ^2  =  180<>  Temperatur; 

welches  ist  das  Expansionsverhältniss,  wenn  der  Dafupf  am  Ende 

gerade  in  den  gesättigten  Zustand  übergegangen  sein  soll? 

*^   Das  spezifische  Volumen  t?2  dieses  Dampfes  ist  nach  Gl.  (26) : 

V2  =  0,39037  Cubikmtr. 
Gl.  (42)  giebt  dann  für  das  gesuchte  Expansionsverhältniss 

Vq  :  V2=  1,322. 

Isodynamische  Curve.  Unter  isodynamischer  Curve 
verstehen  wir  diejenige  Curve,  nach  welcher  sich  der  Druck  mit 
dem  Volumen  ändert,  wenn  die  innere  Arbeit,  d.  h.  bei  Dämpfen, 


♦)  S.  S.  339. 
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die  Dampfwärme  constant  sein  soll.  Ist  wieder  Druck  und  Vo- 
lumen im  Anfange  p^  und  v-i^  so  giebt  Gl.  (34)  unter  der  ge- 
machten Voraussetzung: 

woraus  folgt: 

pv  =p2V2  ;43; 

Für  überhitzte  Dämpfe  ist  sonach  die  isodynamische  Curve 
eine  gleichseitige  Hyperbel,  genau  wie  bei  permanenten 
Gasen. 

Aus  Gl.  (36;  folgt  auf  gleichem  Wege: 

X  — 1  y  — 1 

und  hieraus  berechnet  sich  die  Temperatur  T  für  jeden  anderen 
Druck/?.  Mit  Ausdehnung  und  Druckern iedrigang  ist  daher 
immer  eine  Temperatur  abnähme  verbunden,  während  bei  per- 
manenten Gasen  die  Temperatur  constant  bleibt.  Für  überhitzten 
Dampf  findet  sich  die  Temperaturänderung: 


44 


Die  letzten  Formeln  lösen  ein  interessantes  Problem.  Wird 
ein  mit  Danu)f  gefülltes  GeiUss  mit  einem  luftleeren  Räume  in 
Verbindung  gesetzt ^  so  breitet  sich  der  Dampf  aus,  und  nachdem 
er  in  den  Ruhezustand  übergegangen  ist.  befindet  er  sich  In 
überhitztem  Zustande,  vorausgesetzt,  dass  er  rein  und  gesätfigt 
war.  Die  Gleichungen  (43)  und  (44;  geben  sogleich  über  den 
Endzustand  p^  v,  t  Aufschluss,  denn  die  Dampfwärme  ist  hier  im 
Anfange  und  am  Ende  offenbar  die  gleiche;  es  findet  also  bei 
der  Expansion  in  den  luftleeren  Raum  eine  Temperatursenknng 
statt,  während  ein  vollkommenes  Gas  keine  Temperaturänderimg 
zeigt. 

Hält  z.  B.  ein  Gefäss  die  Gewichtseinheit  von  reinem  ge^t- 
tigtem  Wasserdampfe  von  P2  =  o  Atmosphären,  so  ist  das  Volu- 
men V2  =  0,:i63o   und  die  Temperatur   (2  =  152,22   (vergl.  Tab.  l 
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und  2) .  Verbindet  man  diesen  Raum  mit  einem  anderen ,  luft- 
leeren, dessen  Inhalt  viermal  so  gross  ist,  so  wird  das  End- 
volumen  t?  =  5t?.2,  und  daher  ist  der  Enddruck  nach  Gl.  (43) 
j»  =  1  Atmosphäre;  dann  folgt  nach  61.  (44)  die  Temperatur- 
senkung (benutze  Tab.  2) : 

t^  —  t=  18,8760  • 

und  die  Temperatur  am  Ende  ^=133,34®.  Dieser  Dampf  ist 
überhitzt,  weil  seine  Temperatur  mehr  als  100^  beträgt. 

Die  isothermische  Curve.  Dehnt  sich  die  Dampfmasse 
bei  constanter  Temperatur  aus,  so  ändert  sich  der  Druck  mit 
dem  Volumen  nach  einer  Curve,  welche  wir  die  isothermische 
nennen.  Bei  einem  vollkommenen  Gase  ist  diese  Curve  mit  der 
isodynamischen  identisch,  d.  h.  sie  ist  auch  eine  gleichseitige 
Hyperbel;  nicht  so  ist  es  bei  Dämpfen.  Hier  ist  in  unserer  Zu- 
standsgleichung 

pv^BT—  Cp   « 

T  constant,  und  sonach  ist  auch  sogleich  die  Beziehung  zwischen 
p  und  V  gegeben.    Für  den  Anfangszustand  ist 

P2V2  =  BT — Cp2    * 

und  durch  Subtraction  folgt  daher: 

/     ^ —  ^       *~  ^  \ 
pv=p2V2  +  C\p2    «    —p   X    /  (45) 

während  die  Gleichung  der  isodynamischen  Curve  unter  Nr.  43 
angegeben  ist.  Lassen  wir  beide  Curven  vom  gleichen  Punkte 
ausgehen,  so  nähert  sich  die  isodynamische  Curve  rascher  der 
Abscissenaxe,  als  die  isothermische  Curve. 

Die  Wärmemenge  Q,  welche  der  Gewichtseinheit  Dampf 
beim  Uebergange  vom  Drucke  p2  zum  Drucke  p  bei  constanter 
Temperatur  mitzutheilen  ist,  findet  sich  durch  die  zweite  der 
Gleichungen  (32),  wenn  man  €lT=0  setzt  und  integrirt: 

Q  =  c,'^Tiogn.^  (46) 


« 
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Die  Veränderung  der  Dampfwärme  (innerer  Arbeit  in  Wärme- 
einheiten gemessen]  ist  dagegen  nach  61.   (36) : 


(47) 


Ist  L  die  hierbei  vom  Dampfe  verrichtete  Arbeit,  so  folgt: 

während  bei  Gasen  einfach  Q  =  AL  ist;  man  sagt  daher  bei 
Letzteren,  dass  bei  der  Expansion  unter  constanter  Temperatur 
die  ganze  zugeftihrte  Wärme  in  äussere  Arbeit  verwandelt 
werde.  Vorstehende  Untersuchungen  zeigen  jetzt,  dass  es  bei 
überhitzten  Dämpfen  nicht  so  ist;  hier  wird  nur  ein  Theil  der 
Wärmemenge  Q  als  Arbeit  gewonnen,  der  andere  Theil  ver- 
schwindet, oder  wird  zu  innerer  Arbeit  verbraucht,  dieser 
letztere  Theil  ist  in  Arbeit  gemessen: 


^=äiu"''-/' 


-) 


und  die  äussere  Arbeit  ist: 


^     A'K  P 


^'«^•T-ilil(^^'-^''^') 


Beide  Grössen  lassen  sich  also  aus  dem  Anfangs-  und  End- 
drucke berechnen. 

Die  vorstehenden  Resultate  stimmen  vollständig  mit  den  Vor- 
stellungen überein,  welche  man  sich  vom  Verhalten  der  Dämpfe 
gemacht  hat;  nur  war  man  bis  jetzt  nicht  im  Stande,  den  Theil 
der  zugefilhrten  Wärme  zu  ermitteln,  der  zu  innerer  Arbeit  ver- 
braucht wird. 

• 

Expandirt  z.  B.  gesättigter  Dampf  von  5  Atmosphären  bei 
constanter  Temperatur  auf  1  Atmosphäre  Druck,  so  findet  sich 
die  mitzutheilende  Wärme  Q,  wenn  man  in  Gl.  (46) 

x  J-- J  _  J_ 


=  — :  rp  =  0,4SO5  und  r=  273 -f  152,22  substituirt 


Q  =  82,204  Calorien. 
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Dagegen  nach  Gl.   (47)  die  Veränderung  der  Dampfwärme: 

/—  /j  =  6,803 

und  endliöb  durch  die  Differenz  beider  Werthe  die  äussere  Arbeit 
in  Wärmeeinheiten  gemessen: 

^Z==  75,401 

oder  die  Arbeit  selbst-^ 

Z  =  31970  Meterkilogr. 


Dampferzeugung  bei  constantem  Drucke. 

Wird  die  Gewichtseinheit  gesättigter  oder  überhitzter  Dampf 
bei  constantem  Drucke  p  aus  Wasser  von  0<>  Temperatur  erzeugt, 
so  ist  nach  Gl.  (39)  die  erforderliche  Wärmemenge: 


A  =t  /q  +  c. 


(-5/-^) 


und  die  gewonnene  Arbeit  ist: 

X—  1 

pv  =  BT—Cp   * 

Hat  die  erzeugte  Dampfmenge  das  Gewicht  3/.  so  finden 
sich  die  erforderliche  Wärmemenge  und  die  gewonnene  Arbeit, 
wenn  beide  Formeln  mit  M  multiplizirt  werden. 

Die  Wärmemenge  Q  ist: 


Q  =  M 


Jo+c. 


(-1^""^) 


(48) 


und  die  Arbeit  JL  ist:  * 

L  =  M\BT—Cp~'^} 

Ist  die  Temperatur  des  Dampfes  bei  gleichem  Drucke  p  eine 
andere,  z.  B.  T, ,  und  soll  die  gewonnene  Arbeit  (also  das  Ge- 
sammtvolumen  des  erzeugten  Dampfes)  so  gross  wie  vorhin  sein» 

Zenner,  Wirmetheorie.  37 
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80  gilt,  wenn  M\  das  Dampfgewicht  ist,  nach  Vorstehendem  die 
Beziehung : 

M\T^^p'^I  =  M,[t,-^p'^)  ;49; 

Wäre  also  in  einem  gewissen  Falle  Druck  p  und  Temperatnr 
Ti  gegeben,  und  wir  wollten  diesen  Dampf  durch  anderen  ron 
der  Temperatur  T  ersetzen ,  so  berechnet'  sich  für  den  letzteren 
Fall  das  erforderliche  Dampfgewicht  M  nach  Gl.  (49)  und  dann 
die  nöthige  Wärmemenge  Q  nach  61.  (48). 

Angenommen ,  wir  hätten  Mi  Kilogr.  gesättigten  Dampf  von 
5  Atmosphären  Pressung ,  also  von  der  Temperatur  ^  =  152,22, 
und  wir  wollten  ein  gleiches  Volumen  ttberhitzten  Dampf  von 
gleichem  Drucke  und  der  Temperatur  ^  =  200<^  herstellen,  so 
wäre  nach  61.  (49)  (mit  Benutzung  von  Tab.  1  and  2)  das  Ge- 
wicht der  nöthigen  Wassermenge: 

il/=0,8852.Jlfi 

Für  den  gesättigten  Dampf  giebt  61.  (48)  die  erforderliche 
Wäimemenge : 

Qj  =  653,05 .  Ml 

und  für  unseren  überhitzten  Dampf: 

Q  =  676,00. 3/ 

woraus  folgte  wenn  man  die  Beziehung  von  M  und  Mi  benutzt 

Q  =  0,9163  •  Qi 

Es  erfordert  also  die  Herstellung  des  überhitzten  Dampfes 
unter  sonst  gleichen  Verhältnissen  weniger  Wärme,  als  die 
Herstellung  des  gleichen  Volumens  von  gesättigtem  Dampfe,  und 
hierin  ist  der  Vortheil  derjenigen  Dampfmaschinen 
begründet,  welche  mit  überhitztem  Dampfe  arbeiten. 
Vorstehendes  Beispiel  gilt  direkt  als  Vergleich  zweier  Dampf- 
maschinen von  gleicher  6rösse  und  gleichem  6ange,  von  denen 
die  eine  mit  gesättigtem  Dampfe,  die  andere  mit  überhitztem 
Dampfe  von  5  Atmosphären  und  200  ^  Temperatur  arbeitet,  voraas- 
gesetzt,  es  finde  keine  Expansion  statt.  Es  unterliegt 
keiner  Schwierigkeit,   den  Vergleich  auch  auf  Expansionsmascln- 
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Ben  auszudehnen ;  ich  werde  jedoch  auf  die  Theorie  der  Dampf- 
maschinen mit  Ueberhitzung  bei  einer  anderen  Gelegenheit  zu- 
rückkommen. Es  sei  hier  nur  bemerkt,  dass  bei  Expansions- 
maschinen der  Vortheil  der  Ueberhitzung  wieder  etwas  zurück- 
tritt, weil  die  adiabatische  Curve  der  überhitzten  Dämpfe  sich 
etwas  rascher  der  Abscissenaxe  nähert,  als  die  der  gesättigten 
Dämpfe ;  immerhin  ist  die  Ueberhitzung  vom  theoretischen  Stand- 
punkte anä  jederzeit  zu  empfehlen. 


Erwärmung  bei  constantem  Yolamen. 

Wird  der  Gewichtseinheit  Dampf  bei  constantem  Volumen 
Wärme  mitgetheilt,  so  dient  diese  nur  zur  Veränderung  der 
Dampfwärme,  weil  äussere  Arbeit  weder  aufgewendet  noch  ge- 
wonnen wird.    Wir  haben  sonach 

wenn  der  Anfaügszustand  durch  die  Grössen  p^^  ^2,  T^  gegeben 
ist  oder  unter  Benutzung  der  Gleichungen  (34)  und  (36) : 


Q  =  ^j-— ^  [p  —  P2]  t?2  (50; 


oder 


p    -    -p,    -    j  (51) 

Die  erste  Gleichung  führt  uns  auf  die  Beziehung  zwischen 
Enddruck  p  und  der  mitzutheilenden  Wärmemenge  Q ;  die  zweite 
Formel  giebt  uns  die  Endtemperatur  T. 

Die  im  Vorstehenden  behandelten  Probleme  lassen  sich  leicht 
vermehren;  mit  Leichtigkeit  lassen  sich  zunächst  für  überhitzte 
Dämpfe  auch  alle  Aufgaben  lösen,  die  ich  in  diesem  Buche  für 
gesättigte  Dämpfe  und  Gase  «behandelt  (habe;  von  besonderem 
Interesse  wären  noch  die  Erscheinungen  beim  Ausflusse  über- 
hitzter Dämpfe  aus  Mündungen  und  [die  Veränderungen,  welche 
mit  dem  MJi sehen  von  Dämpften  verbunden  sind.  Des  be- 
schränkten Raumes  wegeni.   der  mir  hier  zu  Gebote  steht  ^  soll 

37* 
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nur  noch  folgendes  Problem  behandelt  werden ,  welches  von 
Wichtigkeit  ist,  weil  Versuche  vorliegen,  die  eine  neue  Bestäti- 
gung meiner  Ansichten  über  das  Verhalten  der  überhitzten 
Dämpfe  geben. 

Es  befinde  sich  in  einem  Cylinder  A  überhitzter  oder  reiner 
gesättigter  Wasserdampf  vom  Drucke  p^ ,  der  Temperatur  T^  nnd 
dem  spezifischen  Volumen  r2.  Die  Masse  soll  unter  constantem 
Drucke  pi  durch  ein  Rohr  nach  einem  zweiten  Cylinder  B  hinUber- 
geschoben  werden,  wo  sie  sich  durch  Zurückschieben  eines  Kol- 
bens unter  constantem  kleinerem  Drucke  px  Raum  machen  soll. 
Es  fragt  sich  nun,  welche  Temperatur  7}  und  welches  spezifische 
Volumen  t^  der  Dampf  in  der  Vorlage  hat,  vorausgesetzt,  dtr 
Gleichgewichtszustand  sei  dort  wieder  eingetreten. 

Verfolgen  wir  die  Gewichtseinheit  Dampf  auf  dem  Wege 
von  A  nach  B^  so  ist  anfUnglich  die  Dampfwärme  J^y  am  Ende 
/i ;  in  A  nimmt  der  Dampf  die  Arbeit  p^  v^  auf,  nnd  in  B  wird 
die  Arbeit  px  t'i  verbraucht.  Die  erstere  Arbeit  entspricht  einer 
Vermehrung  der  Dampfwärme  um  Ap^  v^ ,  die  letztere  einer  Ver- 
minderung um  Apx  Vi .  Man  hat  daher,  weil  sonst  Wärme  weder 
zu-  noch  abgeleitet  wird,  die  Beziehung: 

J2  +  Ap2 1?2  —  Api  Vi  =  Ji 

Benutzen  wir  hier  Gl.  '341,  wonach  ist: 

A  A 

«/2  =  «^  +  ;^^7-j />2 ^2  und  Ji  =/q  +  ^^  ^/>iO| 

so  folgt  nach  leichter  Reduction: 

P\  ^\  =  P2  ^i  52 

woraus  sich  zunächst  das  spezifische  Volumen  Cj    in  der  Vorlage 
berechnet. 

Benutzen  wir  in  dieser  Formel  Gl.  (24),  so  folgt  femer: 

X—  1  X—  1 

BTi  —  Cpi     *    =BT2  —  Cp2    * 

und  hieraus,  wenn  wir  die  Temperatur  nach  Celsius  einftlhren. 
die  Temperatursenkung  bei  diesem  Uebergange 

X  — 


-Pi     '  .53 
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und  dadurch  ist  auch  die  Temperatur  t^  in  der  Vorlage  bestimmt. 
Ist  z.  B.  p2  =  ii  Atmosphären  und  Pi  =  l  Atmosphäre,   so 
ist  die  Temperatursenknng  nach  Tab.  2  und  61.  (53j  : 

^  —  <i  =  72,357  —  38,251  =  34,250 

Ist  der  Dampf  im  Räume  A  gesättigt,  so  ist  [Tab.  1) 
^=  192,08  und  daher  die  Temperatur  in  der  Vorlage: 

.    t^  =  157,830 

Ist  dagegen  derselbe  Dampf  schon  Anfangs  überhitzt,  und 
beträgt  die  Temperatur  ^==200,  205  oder  210o,  so  findet  sich, 
weil  die  Temperatursenkung  bei  gleichen  Pressungen  p2  und  pi 
dieselbe  bleibt,  beziehungsweise: 

/i  =  165,750,   170,750  und  1.75,750 

Hirn  findet*)  durch  Versuche  für  den  ersten  Fall  ^j  =  155,580 
und  für  die  letzten  drei  Fälle  t^  =  1660;  171, 50;  177o. 

Die  Uebereinstimmung  mit  dem  Ergebnisse  meiner  Rech- 
nungen ist  also  ganz  befriedigend. 

Bei  kleinerer  Anfangspressung  p2  stellen  sich  etwas  grössere 
Dififerenzen  heraus;  so  ist  z.  B. ,  wenn  in  allen  Fällen  die  End- 
pressung pi  =  l  Atmosphäre  ist,  für : 

Rechnung:  Hirn's  Versuch: 
P2  =  b  Atmosph.     ^2  =  152,220     t^  =  133,340  137, 720 

5        -  =2460  227,120  238,50 

3         -  =133,910  121,870  128,40 

Ich  schreibe  die  Abweichungen  grösstentheils  der  Unsicher- 
heit und  Schwierigkeit  der  Versuche  zu. 

Mit  vorliegendem  Falle  hat  man  es  nämlich  zu  thun,  wenn 
der  Dampf  aus  einem  Dampfkessel  in  die  freie  Atmosphäre 
strömt.  Die  vorhin  mit  t^  bezeichnete  Temperatur  ist  dann  die 
Temperatur  des  Dampfes,  nachdem  er  sich  ausserhalb  ausge- 
breitet hat,  zur  Ruhe  übergegangen,  und  sein  Druck  auf  eine 
Atmosphäre  gesunken  ist.  Natürlich  ist  der  Versuch  so  ohne 
Weiteres  nicht  ausführbar,    weil  die  kalte   atmosphärische  Luft 


*)  Theorie  m^canique  de  la  chaleor.    See.  Edition.    S.  179  bis  ISO. 
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auf  den  Dampf  strahl  erkältend  einwirkt.  Um  das  za  umgehen, 
Hess  Hirn  den  Dampf  in  einen  Hokkasten  strömen,  der  tos 
einem  zweiten  Kasten  umgeben  war ;  dieser  zweite  Kasten  befuid 
sich  wieder  innerhalb  eines  dritten.  Der  Dampf  strOmte,  nach- 
dem  er  sich  im  inneren  ausgebreitet  hatte,  durch  eine  weite  Oeff- 
nung  in  den  zweiten,  von  da  in  den  dritten  Kasten  und  yon  dort 
erst  ins  Freie.  Die  Oefifhungen  waren  so  weit,  dass  der  Droek 
im  inneren  Kasten,  in  welchem  die  Temperatur  ^  beobachtet 
wurde,  kaum  vom  äusseren  Atmosphärendrucke  verschieden  war. 
Es  wäre  sehr  zu  wünschen,  wenn  dieser  schöne  und  sinn- 
reiche Versuch  von  Hirn  in  ausgedehnterem  Maasse  wiederiiob 
würde. 

Da  für  permanente  Gase  in  Gl.  (53;  C  =  0  zu  setzen  iit. 
so  findet  sich  für  diese  die  Temperatursenkung  Null,  ein  Resultat 
auf  das  ich  schon  auf  S.  167  hingewiesen  habe,  welches 
aber  nur  für  ein  vollkommenes  Oas  Gültigkeit  haben  kann. 
Die  wirklichen  Gase  werden  Abweichungen  in  ähnlicher  Art.  wie 
Dämpfe  zeigen,  wie  es  übrigens  auch  schon  durch  die  Versnche 
von  Joule  für  den  zuletzt  behandelten  Fall  und  von  Regnanit 
für  alle  Fälle  nachgewiesen  worden  ist. 
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tiesättigte  Dämpfe 

Temperatur 

t 

Absohitf 

4 

Erster  Differen- 

tialguot.iQMilHin. 

Quecksilber 

s 

Celsius 

Temperatur 

Quecksilber 

l 

T 

P 
(Regnaulti 

.^ 

dp 
pdt 

0 

273 

4.eö« 

O.aas» 

0.«7ia«i 

5 

278 

6.s»4 

0.4.103 

10 

283 

9.195 

O.SDSS 

0!(l«(i41l> 

15 

288 

12.S»« 

O.giai 

Ü.«a4«4i 

20 

2113 

17.a«t 

0,a>>iT4H 

2a 

.       298 

SS.i^so 

1 4osa 

O.hsom:! 

3U 

303 

31.  H% 

Lsin 

0.057417 

35 

308 

4I.%1T 

2.3171 

O.osis»! 

40 

313 

51.90« 

2.«a47 

0.0&I44U 

4S 

318 

T1.3»n 

B.OSJi 

0.O.MS»! 

50 

3215 

91. «»II 

4.5^0« 

0.04  0  704 

56 

329 

1I7.I7Ä 

5.U414 

0.(.4H0M 

6(1 

333 

U8.7n.i 

6.  «Hl« 

0.04  84411 

«5 

338 

186.  II  »1 

8.3,01 

0.044S!« 

7(1 

343 

233.0S3 

10.111 

O.(l433'<0 

75 

318 

289.SOÜ 

13.1(14 

O.U4I0.^3 

SO 

353 

354.11  ■ 

11.3«.-. 

0.O4O304 

85 

35S 

433.0UZ 

17.017 

0.03SS011 

go 

363 

525.:.wi 

20.  «Ol 

0.0:iSOT2 

S5 

369 

633.fli<2 

23. 3  s». 

0.Ü340O7 

mo 

373 

760.  um. 

27.i*H 

0.03b77r< 

105 

37S 

908.41« 

31. 4. ,4 

0.031 :ni 

110 

383 

1075.n7« 

36.212 

0.0X3074 

115 

388 

1269.41« 

41.40» 

O.DSIOHI 

120 

393 

1191. -iS« 

47.34" 

0.0317  911 

125 

398 

1743.-,^« 

53.701 

0.030S4t 

130 

403 

2030. 3 't» 

BO.S-:l 

O.Oloosl 

135 

408 

23S3.T;!« 

68.«i; 

O.OJolM 

HO 

413 

2717. s:uj 

0.0213*; 

US 

418 

3125.  .-.M) 

h^.ix\ 

0.027500 

150 

413 

3581  .IHii 

96.171 

0.oi«-.:.4 

155 

428 

4088.  äfio 

106.0« 1 

0.0201411 

lUO 

433 

4651. «1« 

118.4  r.i 

0.0334  «li 

165 

43ä 

5274.,-,  4« 

I30.>.:.s 

0.034SO» 

170 

443 

596t.H'iii 

144. 13S 

0.02417T 

175 

449 

6717. la» 

158.31» 

0.033MK 

180 

453 

7546.  S1IU 

173.113 

0.0120M 

1S5 

459 

8453.2.1(1 

199.4  7« 

0.022414 

190 

463 

9442.;iii> 

206.4  TS 

1<15 

468 

1051 9. OH» 

224.4 '!-.( 

0,021."  7 

200 

473 

II688.<>«0 

143.4  3> 

«,02n.2n 
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Tab.  la. 
7 

6 

8 

9 

1 

Temperatur 
Celsius 

• 

■ 

7.  dp 

u              dt 

'     '     ^P 

Apu 

r          ^ 

t 

19.520 

2.879 

2.782 

0.051229 

0 

19.159 

4.014 

3.805 

0.0521.96 

5 

19.799 

5.525 

5.231 

0.053193 

10 

18.444 

7.511 

7.104 

0.054219 

15 

18.091 

10.090 

9.532 

0.055274 

20 

17.743 

13.400 

12.645 

0.056358 

25 

■ 

17.400 

17.604 

16.592 

0.057470 

30 

17.0«2 

22.886 

21.545 

0.058609 

35 

16.730 

29.457 

27.606 

0.059774 

40 

16.403 

37.554 

35.264 

0.060964 

45 

16.0S3 

47.442 

44.492 

0.062176 

50 

15.771 

59.413 

55.646 

0.063409 

55 

15.465 

73.792 

69.020 

0.064661 

60 

15.168 

90.933 

84.938 

0.065927 

65 

14.879 

111.220 

103.746 

0.067206 

70 

14.600 

135.077 

125.H25 

0.068494 

75 

14.329 

162.959 

151.587 

0.069786 

80 

14.069 

195.369 

181.482 

0.071076 

85 

13.820 

232.852 

216.003 

0.072359 

90 

13.582 

276.009 

255.6S7 

0.07362S 

95 

13.344 

325.229 

300.856 

0.074940 

100 

13.117 

381.286 

352.218 

0.076236 

105 

12.897 

444.778 

410.2tt2 

0.077536 

HO 

12.6S4 

516.362 

475.653 

0.078838 

115 

12.478 

596.736 

548.902 

0.0S0143 

120 

1 

12.277 

686.610 

630. 6S  5 

0.081450 

125 

12.083 

786.716 

721.607 

0.082761 

130 

11.894 

897. S03 

822.321 

0.084075 

135 

11.711 

1020.627 

933.475 

0.085391 

140 

11.533 

1155.060 

1055.726 

0.086709 

145 

11.359 

1304.583 

1189.736 

0.088034 

150 

11.191 

1467.283 

1336.166 

0.089361 

155 

11.026 

1644.860 

1495.6S6 

0.000691 

160 

10.866 

1838.076 

1668.926 

0.092026 

165 

10.711 

2047.724 

1856.53S 

0.093365 

170 

10.559 

2274.570 

2059.147 

0.0W4709 

175 

10.410     4 

2519.373 

2277.366 

0.096059 

180 

10.265 

2782.875 

2511. 7S7 

0.0H7413 

185 

10.124 

3065.794 

2762.974 

0.0!»S774 

190 

9.986 

3368.820 

3031.464 

0.100140 

195 

9.8.>1 

3692.650 

3317.705 

0.101514 

200 

\ 

k 
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ewkttigteOi 

1 

1 

< 

?            « 

4 

Temperatur 
Celsitts 

GreBAmmt- 
Wärme 

1 

Diffe-  ;  FlUsBigkeits- 
renz    j       wärme 

5               A^ 

Diffe- 
renz 

Ver-      1 
daiupfon^ 
wärme     ' 

t 

(Regnnault) 

]      (RcgDAUlt) 

r       A-y 

0 
5 

10 

15 
20 

606.500 

608.025 
609.550 
611.075 

612.000 

1.525 

0.000 

5.000 

10.002 

15.005 

20.010 

5.000 

5.002 
5.003 
5.005 

606.500 

603.025 
599.548 

596.070 

592.590 

25 
30 
35 
40 
45 

614.125 
615.050 
617.175 
618.700 
620.225 

25.017 

30.026 
35.037 

40.051 

45.068 

5.007 
5.009 

5.011 

5.014 
5.017 

589.108 
585.624 
582.138 

578.649 

575.157 

50 
55 
60 
65 
70 

621.750 
623.275 

624.900 

626.325 
627.850 

50.0S7 
55.110 
60.137 
65.167 
70.201 

5.019 
5.023 
5.027 
5.030 
5.034 

571.663 
568.165 

564.663 
561.158 
557.649 

75 
80 
85 
90 
95 

629  375 

630.000 

632.425 

633.  »50 

635.4  7  5 

75.239 
80.282 
85.329 
90.381 
95.43S 

5.038 
5.043 
5.047 
5.052 
5.057 

554.136 
550.618 
547.096 
543.569 
540.037 

100 
105 
110 
115 
120 

637.000 
638.525 
640.050 

641.575 

643.100 

100.500 
I05.56S 
110.641 
115.721 
120.S06 

5.062 
5.068 
5.073 
5.080 
5.085 

536.500 

532.957 

529.409 

525.854 
522.294 

125 
130 
135 
140 
145 

644.625 

646.150 
647.075 
649.200 
650.725 

125.898 
130.997 
130.103 
141.215 
146.334 

5.092 
5.099 
5.106 
5.112 
5.119 

518.727 
515.153 
511.572 
507.985 

504.391     , 

150 
155 
160 
165 
170 

652.250 
653.775 

655.300 
656.S25 
658.350 

151.462 

156.598 
161.741 
166.K92 
172.052 

5.128 
5.136 
5.143 
5.151 
5.160 

500.788          ; 

497.177     i  : 
493.559     ;  • 
489.933     1  J 
486.298        3 

175 
180 
185 
190 
195 

659.87  5 

661.400 
662. U25 
664.450 
665.07  5 

177.220 
182.398 
187.584 
192.780 
197.985 

5.168 
5.178 

5.1S(!    ; 

5.190 
5.205 

4S2.«55        3 
4«&).fto:>       :> 

47.5.34I          3 
471.676          * 
467.990        5 

200 

667.500 

\ 

203.200 

5.215 

464.3M     ' 

1 

t 

\ 
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i 

6 

7 

8 

1 

Aensaere 
litenteWirme 

1 

Diffe- 
renz 

Dampfwänne 

Diffe- 
renz 

Innere 
latente  Wärme 

Diffe- 
renz 

Werthe  von 

Tem- 
peratur 

Celsius 

^  —  q>r  ' 

! 

i 

J^l — Apu 

1 
1 

r 
1 

Q=r^Apu 

i 

r 

f 

"  (-0 

'                                              1 

31.071           1 

1 

1 

575.43 

1 

575.43 

1 

210.66 

0 

31.475          1 

0.404 

576.55 

1.12   ; 

• 

571.55 

3.88 

150.23 

5 

31.!»»2 

0.417 

577.66 

1.11   ; 

567.66 

3.H7 

108.51 

10 

32.31!» 

0.426 

578.76 

1.10   i 

56H.7  5 

3.01 

79.34« 

15 

32.755 

0.437 

1 

579.84 

1.08  ; 

1 

559.83 

3.02 

58.720 

20 

33.201 

0.446! 

580.02 

1.08  : 

000.« 1 

3.02 

43.963 

25 

33.65K 

0.4  55] 

581.00 

l.«7    ' 

551.97 

3.04 

33.2C«        1 

30 

34.11U 

0.463  1 

583.06 

1.07 

548.02 

3.05   ] 

25.43« 

35 

34.5SS 

0.400' 

584.11 

1.05    i 

544.0« 

3.06 

19.644 

40 

35.064 

0.476  1 

1 

585. 1 6 

1.05    ' 

540.00 

3.07 

15.315 

45 

35.544 

1 

0.480 

586.21 
587.25 

1.05   ' 

536.12 

1 

12.04  0 

50 

36.027 

0.4  83 

1.04  ; 

532.14 

3.08    1 

9.5613 

55 

36.512 

0.485  1 

588.20 

1.04 

528.15 

3.00  ■ 

7.6531 

60 

36.U9K 

0.484 

589.33 

1.04 

524.1« 

3.90  ! 

6.1711 

65 

37.47S 

0.4S2I 

1 

590.37 

1.04 

520.17 

3.09   1 

r 

5.0139       j 

:o 

37.  «155 

0.477  ; 

1       591.42 

1.0  5 

516.!^ 

3.09 

1 
4.1024 

75 

3b.  4  25 

0.470 

!       592.4  7 

1.05    ; 

512.10 

3.00 

3.3789 

80 

39.HH5 

0.460 

593.54 

1.07 

508.21 

3.08 

2.8003 

85 

39  3S2 

0.4  4  7 

594.62 

_                       1 

1.0s 

504.24 

3.97    1 

2.3344 

90 

39.7 «2 

0.430  1 

1 

595.71 

1.00    • 
1.08    ' 

500.27 

3.07    ! 

1.9566 

95 

40.205 

0.443  ; 

1      596.70 

496.29 

3.08 

1.6496 

100 

40. 6»  1 

0.426  > 

■       597.8« 

1.10  ! 

492.33 

3.96 

1.3078 

105 

41.048 

0.417 

1       599.00 

1.11  ; 

488.3« 

3.97 

1.1903 

110 

41.457 

0  4  00 

600. 1 2 

1.12   ' 

484.40 

3.0« 

1.0184 

115 

41.%5<» 

0.401 

601.24 

1.12   i 

1 

480.44 

3.06 

0.8752 

120 

42.250 

1 
0.302 

602.37 

I 

1.13 

476.48 

3.06 

0.7555 

125 

42.b:m 

0.384 

603.52 

1.15 

472.52 

3.06 

0.6548 

130 

43.010 

0.37« 

1      604.«« 

1.14 

468.5« 

3.0« 

0.5698 

135 

43.37  7 

0.367  , 

605.82 

1.16 

464.« 1 

3.95 

0.4077 

140 

43.735 

0.3  58 

606.00 

1 

1.17 

f 

460.«« 

3.95 

0.4363 

145 

44.0S6 

0.351  ' 

1 

!      60S. ! « 

1.17   ! 

456.70 

3.0« 

0.3839 

150 

44.42S 

0.342' 

609.35 

1.1«    ' 

452.75 

3.95 

0.3388 

155 

44.7«) 

0.333 

610.54 

1.21 

448.80 

3.95 

0.3001 

160 

45.08«    . 

0.325 

611.74 

1.20  ; 

444.85 

3.95 

0.2665 

165 

45.403 

0.317 

612.05 

1.21 

1 

440.89 

3.96 

0.2375 

170 

45.711 

0.308 

614.1« 

1 

1.21 

436.04 

3.95 

0.2122 

175 

46.012 

0.299 

615.39 

1.23   i 

432.99 

3.95 

0.1901 

180 

46.304 

0.292 

616.62 

1.23  ; 

429.04 

3.95 

0.1708 

185 

46.5S» 

0.285 

617.86 

1.24    1 

425.0$ 

3.9« 

0.1538 

190 

46.864 

0.275 

619.11 

1.25   ' 

421.13 

3.95 

0.1389 

195 

47.133 

0.269 

620.37 

1.26 

1 

417.17 

3.96 

0.1257 

200 
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Gesättigte  Dämpfe 

— 

1 

2                                 S 

4 

5 

Temperatur 

1     Absolute       ^Hfcrr"^ 

Erster  Differential- 
quotient in  Millim. 

Celsius 

Tempemtur        Queckeilber 

Quecksilber 

dp 

t 

r          '             P 

'                              (Regnault) 

dp 
dt 

pdt 

0 

273 

184.39 

8.441                        0.045778 

1 

10 

283 

286.83 

12.224                       0.042619 

20 

293 

432.78 

17.175             1     .      0.039685 

30 

303 

634.80 

23.464             !          0.036963 

40 

313 

907.04 

31.242             '           0.034444          t 

50 

323 

1264.S3 

1 
40.622                      0.032117 

60 

333 

1725.01 

51.709 

0.029976 

70 

343 

2304.90 

64.576 

0.028017 

SO 

353 

3022.79 

79.327 

0.026243         ; 

00 

363 

3898.26 

96.127 

0.024659 

100 

373 

4953.30 

115.313                       0.0123280 

HO 

383 

6214.63 

137.523                      0.022129 

120 

393 

1 

7719.20 

163.979 

0.021243         ' 

1 

1 

0 

esättigte  Dämpfe 

!      '              1 

1 

2 

S 

1 

Temperatur 
Celsius 

Gesammt- 
wärme 

Diffe- 
1     renz 

FlUssigkeits- 
wärme 

Diffe- 
renz 

Ver- 

dampfungs- 

wärme 

'   Diffe- 
renz 

iH 

!                        I 

t 

l 

q       \cdt 

r  —  Ji  —  q 

(Regnault; 

i 

(Regnault) 

0 

94.0Ü 

O.uo 

94.00 

10 

98.44 

4.44 

5.32 

5.32 

93.12 

0.S8 

20 

102.78 

4.34 

10.70 

5.38 

92.08 

1.04 

30 

107.00 

4.2-2 

16.14 

5.44 

90.86 

1.22 

40 

111.11 

4.11 

21.63 

5.49 

89.48 

1.39 

50 

115.11 

4.00 

27.19 

5.56 

87.92       * 

1.5« 

00 

119.00 

3.89 

32.80 

5.61 

86.20 

1.72 

70 

122.7S 

3.78 

38.48 

5.68 

84.30 

1.90 

80 

126.44 

3.66 

44.21 

5.73 

82.23 

2.07 

90 

130.00 

3.56 

50.00 

5.79 

80.00 

2.23 

100 

133.44 

3.44 

55.86 

5.86 

77.58 

2.42 

110 

136.78 

3.34 

61.77 

5.91 

75.01 

2.57 

120 

140.00 

3.22 

67.74 

5.97 

72.26 

2.75 

m  Aetlier.    TA.  3  &. 

« 

' 

8 

Temperatur 

*■  pdt 

^-^-If 

1  =  -.-^" 

r 

=  9 

CeloiuB 

I2.4e7 

73.110 

67.»!, 

O.OBO 

.^ 

y 

12.0S1 

1I0.»4 

101.74 

O.OÜJ 

10 

ll.Bl» 

161.3h 

147.50 

o.ni>«oo 

20 

11.300 

228.(10 

307.04 

O.flSI.19 

30 

10.781 

313.B0 

2M.M 

6 

40 

10.3T4 

420.  TS 

aso.ia 

O.oue 

g 

50 

e.i&i 

552.10 

196. 6 s 

0.1  uo 

m 

9.810 

710.31 

636.10 

0.101 

70 

9.3S4 

698.01 

801. OS 

0.10784 

SO 

e.esi 

1119.01 

994.00 

0.111 

2 

m 

B.«S3 

1379.34 

1220.4» 

U  HS 

g 

luu 

8.4Ilk 

1680.13 

1489.  HS 

o!ii7 

110 

S.a^H 

2008. Hfl 

1819,11 

"■"" 

' 

reo 

m  Aethen    T^b.  3  b. 

s 
Leussere 

Diffe- 

« 

Diffe- 

1 
Innere 

Diffe- 

" 

Tem- 

nte Wanne 

Dampfnärm 

renz 

lateote  Wanne 

Wertbe  von 

peratur 
CeloiuB 

>w  =  7.f- 

J^X—Apt 

e  =  r—Apu 

"'# 

t 

7.aii 

se.JB      ■ 

8S.40 

1.1720 

0 

7.711 

ü.aoo 

90.JJ      1  4.34 

85.40         '  l.u-. 

O.ssoa 

10 

7.>1B 

0.19H 

94.1.0      '  4.14 

S4.10         1  1.J4 

0.670« 

20 

8.113 

0.1  »4 

98.1.11       ,4.01 

82.7*         '  1.41 

0.3HB5 

30 

6.300 

0.1B7 

10I.M1 

3.  HZ 

81. IS            1   l.,-,7 

11,11.^3 

4(1 

8.4Ta 

O.na 

106.64 

3.S3 

79.411             1.73 

U.IO»!] 

SO 

S.aas 

0.1«« 

110.37 

3.73 

77.67 

0.1631 

60 

8.773 

0.137 

114.01 

3.«4 

75.63 

O.IIS« 

70 

0.104 

liT.so 

Z.H. 

73.3ii 

3j'> 

O.UUIH 

SO 

6iss7 

O.OBl 

121. nn 

3.50 

71.0« 

2.1« 

0.0713 

HO 

8.B34 

-O.ooti 

124.61 

3.4  ft 

68. 03 

2.41 

0.0302 

100 

6.&&0 

-0.084 

12T.V3 

3.41 

66.111 

2.411 

0,0444 

110 

S.Ba:. 

0.1  RS 

1S1.35 

3.41 

63.01 

2.6.'. 

120 

is 

vin 


Gestttlgte  Dtmpft 

1 

t 

s 

4 

i 

Temperatur 

Absolute 

Dampfispannung 
in  Millimeter 

Erster  Differen- 

tialquot.inMillim. 

Quecksilber 

Celsius 

Temperatur 

Quecksilber 

dp 

t 

T 

p 

dp 

pdf 

(Regnault] 

dt 

0 

273 

12.70 

0.8419 

0.066295 

10 

283 

24.23 

1.5185 

0.062672 

20 

293 

44.4» 

2.6133 

0.058779 

30 

303 

78.52 

4.3193 

0.055009 

40 

313 

133.09 

6.8784 

0.051450 

50 

323 

219.90 

10.580 

0.048114 

60 

333 

350.21 

15.757 

0.044992 

70 

343 

541.15 

22.707 

0.042072 

80 

353 

812.91 

31.981 

0.030342 

90 

363 

1189.30 

43.752 

0.036788 

100 

373 

1697.55 

58.397 

0.034461 

110 

383 

2367.04 

76.162 

0.03216^ 

120 

393 

3231.73 

97.211 

0.030080 

130 

403 

4323.00 

121.597 

0.028128 

14Q 

413 

5674.59 

149.255 

0.026302 

150 

423 

7318.40 

179.998 

0.024595 

Gesättigte  Dimpfe 

1 

2 

8 

1 

4 

Temperatur 
Celsius 

Gesammt- 
wärme 

Diffe- 
renz 

Flüssigkeits- 
wärme 

Diffe- 
renz 

Ver- 
dampfungs- 

Diffe- 
reu 

M 

wärme 

t 

X 

(Regnault) 

q  —  icdl 
:Regnault; 

i 
1 

r  —  X—  q 

0 

236.50 

0.00 

236.50 

10 

244.4  0 

7.90 

5.59 

5.5« 

238.81 

-2.S1 

20 

252.00 

7.(i0 

11.42 

5.83 

240.58 

-1.77 

30 

258.00 

6.00 

17.49 

6.07 

240.51 

+0.07 

40 

262.00 

4.00 

23.71 

6.22 

238.29 

2.22 

50 

264.00 

2.00 

30.21 

6.50 

233.79 

4.50 

60 

265.00 

1.00 

37.37 

7.1» 

227.63 

6.16 

70 

265.20 

0.20 

44.5!» 

7.21 

220.62 

7.01 

80 

265.20 

0.00 

52.11 

7.53 

213.09 

7.5J 

90 

266.00 

0.80 

59.97 

7.86 

206.03 

7.0C 

100 

267.30 

1.30 

68.  IH 

8.21 

199.12 

6.91 

110 

269.00 

2.30 

76.74 

8.56 

192.86 

6.2C 

120 

272.50 

2.90 

85.07 

8.93 

186.83 

6.03 

130 

276.00 

3.50 

94.98 

9.31 

,181.02 

5.81 

140 

280.50 

4.50 

104.70 

9.72 

175.80 

5.32 

150 

285.  .10 

4.80 

114.S2 

10.12 

170.48          !     5.32 

IX 


ohoL    T&b.  3  a. 

-  — 

1 

8 

• 

1 

• 

Temperatur 

T 

u                dt 

W           tl            ^ 

Apu 

2- =  ( 

r 

f 

Celsius 
t 

t 

7.37 

6.96 

0.05525 

0 

• 

> 

13.7S 

13.00 

0.05638 

10 

i 

24.55 

23.13 

0.05806 

20 

* 

41.97 

39.35 

0.05999 

30 

\ 

69.04 

64.75 

0.06210 

40 

i 

109.59 

102.54 

0.06435 

50 

i 

168.26 

157.03 

0.06674 

60 

i 

250.43 

233.08 

0.06930 

70 

r 

362.04 

335.97 

0.07201 

80 

[ 

509.32 

471.18 

0.07488 

90 

i 

698.53 

644.09 

0.07793 

100 

) 

935.46 

859.53 

0.08117 

110 

1 

1225.17 

1121.53 

0.08459 

120 

• 

1571.53 

1432.56 

0.08822 

130 

t 

1976.Ü2 

1794.84 

0.09206 

140 

i 

2441.72 

2207.02 

0.09612 

150 

[OhoL    Tab.  3  b.  * 

• 

7 

8 

1 

5 

Diffe- 

Diffe- 

Innere 

Diffe- 

! Tem- 

rme 

renz 

Dampf  wärme 

renz 

latente  Wärme 

renz 

Werthe  von 

jperatur 
Celsius 

Pr 

|/    X — Apu 

Q  —  r — Apu 

! 

u 

( 

r 

t 

223.43 

223.43 

32.0844 

0 

0.3J^ 

230.94 

+7.51 

225.35 

—1.95 

17.3291 

10 

0.504 

238.03 

7.09 

226.61 

-1.2« 

9.7976 

20 

0.4G0 

243.57 

5.54 

226.08 

+0.53 

5.7303 

30 

0.36S 

247.20 

3.63 

223.49 

2.59 

1 

3.4513 

40 

0.247 

248.96 

1.76 

218.75 

4.74 

2.1332 

50 

0.149 
(t.094 

249.81 

0.85 

212.44 

6.31 

1.3528 

60 

249.91 

+0.10 

205.33 

7.11 

0.8809 

70 

0.057 

249.96 

—0.05 

197.75 

7.58 

0.5886 

80 

0.0S4 

250.57 

+0.71 

190.60 

7.15 

0.4045 

90 

0.090 

251. 7H 

1.21 

183.60 

7.00 

0.2850 

100 

0.136 

253.95 

2.17 

177.21 

6.39 

0.2062 

110 

0.149 

256.70 

2.75 

171.03 

6.18 

0.1525 

120 

0.106 

260.03 

3.33 

165.05 

5.98 

0.1152 

130 

0.215 

264.32 

4.29 

159.62 

5.43 

0.0880 

140 

0.202 

26ß.9i 

4.59 

154.09 

5.53 

^ 

0.069% 

l^v^i 

Oeisattigte  Dftmpfe 

1 

i 

4       .     • 

5 

Temperatur 

Absolute 

Dampfspannung 
in  Millimeter 

Erster  Differential- 
quotient in  Millim. 

Celsius 

Temperatur 

Quecksilber 

Quecksilber 

dp 

t 

T 

P 

dp 
dt 

pdt 

\      (Regimult) 

0 

273 

63.33 

3.769 

0.059516 

10 

283 

110.32 

5.726 

0.051910 

20 

293 

180.08 

8.349 

0.046364 

30 

303 

280.05 

11.797 

0.042125 

40 

313 

419.35 

16.242 

0.038733 

50 

323 

608.81 

21.858 

0.035903 

60 

333 

860.96 

28.808 

0.033460 

70 

343 

1189.90 

37.237 

0.031294 

80 

353 

1611.05 

47.266 

0.029338 

90 

363 

2140.82 

58.971 

0.027546 

100 

373 

2796.20 

72.391 

0.025889 

110 

383 

3594.33 

87.515 

0.024348 

120 

393 

4551.95 

104.271 

0.022907 

130 

403 

5684.90 

122.555 

0.021558 

140 

413 

7007.64 

142.199 

0.020292 

Gesattigte  Dimpfe 

1 

1 

2 

8 

4 

Temperatur 
Celsius 

Gesammt- 
wärme 

Diffe- 
renz 

Flüssigkeits- 
Wärme 

Diffe- 
renz 

dainpfungB-      ^^ 

wärme 

1 

t 

X 

. 

q       Icdt 

r  —  X-q 

1                  ^ 

(Regnault: 

VO 

(Regnault) 

14 

■ 

0 

140.50 

0.00 

0.50 

10 

144.11 

3.61 

5.10 

5.10 

139.01 

1.49 

20 

147.02 

3.51 

10.29 

5.19 

137.33 

1.68 

30 

151.03 

3.41 

15.55 

5.2« 

135.48 

1.85 

40 

154.33 

3.30 

20.89 

5.34 

133.44 

2.04 

50 

157.53 

3.20 

26.31 

5.42 

131.22 

2.23 

60 

160.C3 

3.10 

31.81 

5.50 

128.82 

2.40 

70 

163.62 

2.0» 

37.39 

5.58 

126.23 

2.59 

SO 

166.51 

2.S9 

43.05 

5.66 

123.46 

2.77 

90 

169.30 

2.70 

48.79 

5.74 

120.51 

2.95 

100 

171. HS 

2.0S' 

54.61 

5.82 

117.37 

3.14 

110 

174.5« 

2.5S 

60.50 

5.S» 

114.06 

3.31 

120 

177.04 

2.48     ^ 

66.48 

5.9S 

110.56 

3.50 

130 

179.42 

2.38 

72.54 

6.0« 

106.88 

3.68 

140 

181.69 

2.27 

78.67 

6.13 

103.02 

3.86 

XI 


n.    Tab.  4  a. 

7 

8 

• 

1 

Temperatur 

Celsius 

r 
u 

^^^  dt 

u          u          ^ 

Apu 

— ^-— _«p 

r           ^ 

t 

33.00 

30.97 

0.06155 

0 

51.97 

•    48.43 

0.06807 

10 

• 

"8.45 

72.6» 

0.07378 

20 

114.H3 

105.65 

0.07834 

30 

163.04 

149.59 

0.08248 

40 

226.41 

206.89      . 

0.08623 

50 

307. »4 

280.03 

0.08975 

60 

409.60 

371.44 

0.09316 

70 

■ 

535.0« 

483.40 

0.09656 

80 

686.4!) 

617.84 

0.10001 

90 

865.92 

776.25 

0.10355 

1 

[00 

1074.90 

959.64 

0.10723 

] 

HO 

1314.15 

1168.18 

0.11108 

] 

120 

1583.'^9 

1401.58 

0.11510 

1 

[30 

1883. :i7 

1658.64 

0.11932 

140 

n. 

Tab.  4  b. 

1             6 

7 

1             8 

1 

Diffe- 

Diffe- 

!        Innere 

Diffe-  „, 

Tem- 

renz 

Dampfwärme 

1 
renz  !  latente  Wärme 

renz    ^^'***^  ^^° 

peratur 

1 

1 

1 

■ 

{Celsius 

■ 

'•/— A — Apu 

\^\  — —  *•             ji  n»i  1                    '  «/   ■ 

r 

t 

• 

i 

• 

•  ( 

;v) 

1 

1 

131. S5 

'            131.85 

I         4.257« 

0 

O.sir.  1 

134.65 

2.80 

!           129.55 

2.30 

2.6748        1 

10 

O.«7o 

137.49 

2.84   1           127.20 

2.3  5 

1.7  505 

20 

0.4hl 

140.42 

2.93 

124.87 

2.33 

1.1818 

30 

0.:tJ>3 

143.32 

2.90 

122.43 

2.44              0.8184 

1 

40 

0.:hm» 

146.22 

2.90 

119.91 

2.52 

1 
0.5796         j 

50 

0.24«) 

1        149.07 

2.85 

117.2« 

2.65 

1         0.4187 

60 

0.19H 

;       151. 8«; 

2.79 

114.47 

2.79             0.3082        ' 

70 

0.162 

!         154.59 

2.73 

111.54 

2.93 

0.2307        1 

80 

0. 1  :n 

157.25 

2.«« 

108.4« 

1 

3.0H 

1 

0.1755 

: 

90 

0.102 

159.83 

2.58 

105.22 

3.24   1,        0.1355 

100 

0.07  7 

162.33 

2.50 

101. S3 

3.39 

0.1061         1 

110 

O.OÖO  . 

164.7« 

2.43 

98.28 

3.55 

0.0841 

120 

0.021  , 

167.12 

2.36 

94.58 

3.70 

0.0675 

130 

0.000 

169.39 

2.27 

90.62 

3.06 

1        0.0547 

\ 

140 

xn 


Gesättigte  Dämpfe 

1 

8 

S 

4 

i 

Temperatur 

Absolute 

Dampfspannung 
in  Millimeter 

Erster  Differential- 
quotient in  Millim. 

Celsius 

Temperatur 

Quecksilber 

Quecksilber 

dp 

t 

T 

P 

(Regnault) 

dp 
dt 

pdt 

0 

273 

59.72 

3.235 

0.05417S 

10 

283 

100.47 

4.953 

0.049297 

20 

293 

160.47 

7.246 

0.04  5156 

30 

303 

247.51 

10.29.'» 

0.041593 

40 

313 

369.2«   ■ 

14.211 

0.03S485 

50 

323 

535. 0.^ 

• 

19.123 

• 

0.055741 

60 

333 

755.44 

25.150 

0.033292 

70 

343 

1042.11 

32.393 

0.031084 

80 

353 

1407.64 

40.933 

0.029079 

90 

363 

1865.22 

50.H16 

0.027244 

100 

373 

2428.. 5  4 

62.061 

0.025555 

110 

383 

3110.90 

74.645 

0.023994 

120 

393 

3925.7  4 

88.510 

0.022546 

lao 

403 

4885.10 

103.549 

0.021197 

140 

413 

6000.10 

119.625 

0.019937 

150 

423 

7280.62 

136.5S4 

0.018760 

160 

433 

8734.20 

154. 21H 

0.01765S 

Gesättigte  DImpft 

1 

8 

j 

s 

1 
1 
1 

4 

Temperatur 
Celsius 

Gesammt- 
wärme 

Diffe- 
renz   1 

Flüssigkeits- 
wärme 

Diffe-   ' 
renz    : 

Ver- 
dampfungs- 

Diffe- 
reu 

1     r* 

I 

1 

wärme 

t 

X 

1  q  —  Irdt 

1 

1 

r  —  l      q 

,   (Regnaul  t] 

! 

•>^o 
(Regnault) 

0 

67.000 

0.00 

67.00 

10 

68.:»7:> 

0.:n.i 

2.3» 

2.33 

66.04 

O.Jft 

20 

69.7.'» 

» 

4.67 

2.34 

65.0$ 

0.9« 

HO 

71.12 

» 

7.02 

2.35 

64.10 

O.DS 

40 

72.ÖO 

n 

9.:J7 

2.35 

63.13 

0,97 

50 

73.S7 

w 

11.74 

2.37 

62.15 

l.HO 

60 

75.2."» 

» 

14.12 

2.38 

61.13 

1.00 

70 

76.02 

» 

16.51 

2.39 

60.11 

1.02 

80 

78.00 

w 

18.01 

2.40 

59.09 

1.02 

90 

79.:t7 

u 

21.1*2 

2.41 

5S.05 

1.04 

100 

80.7.-» 

B 

23.74 

2.42 

57.01 

1.00 

110 

82.12 

» 

26.17 

2.43 

55.95 

l.oc 

120 

83.. ^,0 

» 

28.61 

2.44 

54.89 

1.00 

130 

84.S7 

M 

31.06 

2.45 

53.8  t 

Los 

140 

86.2.'. 

» 

33.52 

2.46 

52.7» 

1.09 

150 

87.62 

» 

35.0» 

2.47 

51.03 

1.10 

160 

89.00 

» 

3S.4' 

1 

2,4S 

50.  &3 

1.10 
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loroftl^*     Tab.  5  a. 

• 

7 

1 

8 

• 

Tem] 

1 
penttnr 

7 

u        "*^  dt 

Q        **        j 

-5-_ Ap 

u         u           ^ 

Apu 

—  g> 
r           ^ 

Celsius 
t 

1 

28.32 

26.41 

0.06761 

0 

44.95 

41.73 

0.07168 

10 

68.08 

62.93 

0.07558 

20 

t 

100.04 

92.10 

0.07935 

30 

t 

142.64 

130.80 

0.08302 

40 

198.0^» 

180.92 

0.08662 

50 

1 

268.58 

244.35 

0.09020 

60 

1     « 
• 

356.31 

322.89 

0.09379 

70 

1 

463.38 

418.24 

0.09742 

80 

1 

591.55 

531.73 

0.10112 

90 

( 

742.36 

664.48 

0.10491 

100 

1 

916.83 

817.06 

0.10882 

110 

1 

1115.51 

989.62 

0.11286 

120 

1 

1338.26 

1181.60 

0.11706 

130 

1584.38 

1391.96 

0.12145 

140 

» 

1852.80 

1619.32 

0.12602 

150 

' 

2141.61 

1861.51 

0.13079 

160 

otofbrm.    Tab.  5  b. 

6 

7      • 

8 

1 

Diffe- 

Diffe- 

Innere 

Diffe- 

Tem- 

•me 

renz 

Dampfwärme 

renft 

latente  Wttrme 

1 
renz 

Werthe  von 

peratui 
Celsius 

pr 

J—X — Apu 

Q — r — Apu 

■ 

j 

4t  — •   _ 

r 

t 

( 

62.4  7 

62.47 

2.3658 

0 

0.204 

63.64 

1.17 

61.31 

1.16 

1.4692 

10 

0.185 

64.83 

1.19 

60.16 

1.15 

0.9559 

20 

0.167 

66.03 

1.20 

59.01 

1.15 

0.6^07 

30 

0.155 

67.26 

1.23 

57.89 

1.12 

0.4426 

40 

0.141 

68.41) 

1.23 

56.75 

1.12 

0.3137 

50 

0.132 

69.74 

1.25 

55.62 

1.13 

0.2276 

60 

0.124 

70,98 

1.24 

54.47 

1.15 

0.1687 

70 

0.118 

72.24 

1.26 

53.33 

1.14 

0.1275 

80 

0.114 

73.50 

1.26 

52.18 

1.15 

0.0981 

90 

O.IU 

1 

74.77 

1.27 

51.03 

1.15 

0.0768 

100 

0.107 

76.03 

1.26 

49.86 

1.17 

<    0.0610 

110 

0.107 

77.31 

1.28 

48.70 

1.16 

0.0492 

120 

0:i04 

78.57 

1.26 

47.51 

1.19 

0.0402 

130 

0.105 

79.85       . 

1.28 

46.33 

1.18 

0.0333 

140 

0.102 

81.11 

1.26 

45.12 

1.21 

0.0279 

150 

0.103 

82.30 

1.28 

43.92 

1.20 

U^ 

k 

kohleiutoir.    Tab.  6  a. 

' 

* 

" 

Temperatiir 

«               df 

^=. 

CelslM 
t 

IS.an 

14.  »0 

O.USBIH 

„ 

25.78 

23.«7 

O.oiivos 

10 

39.1.3 

:t6.B0 

0.0731S 

20 

59.1-. 

54.72 

0.U7BW« 

30 

85.J5 

TS.4ii 

0.08071 

40 

1lil.:io 

1U9.31 

0.os43n 

50 

162.4U 

148.  n 

0.0»«31 

60 

216.2^ 

t96.»i 

O.OBSia 

70 

291.,.» 

254.«  s 

O.OH&VO 

80 

361.17 

325. 2  s 

O.nouoa 

90 

45S.a4 

408. SM 

0.1  oaj,^ 

100 

»e6.(>) 

506. 3Q 

0.10fl7S 

110 

'  JMlk^-^ 

619.U4 

0.1101» 

120 

^*JHPfc- 

75t. 17 

0,I1S4Ä 

130 

■irtflitlBÄ                         MI.OH 

0.11091) 

140 

1  1074.as 

0.I1H3H 

1.^0 

1               ^^ 

O.mn-. 

160 

1       r^— 

8 

1 

W                                  Be- 1        Innere 

Diffe- 

Tem- 

r                               '^Bi|  latente  Wämie 

Werthe  von 

r 

petatui 
Celsius 

L 

i  =  r—Apu 

"^m 

i 

r 

48..« 

3.2äsl 

0 

47.%7 

O.BW 

I.B8BU 

ID 

0.7.1 

20 

46!35 

0.71. 

l)!s47D 

30 

^^^^^^^^^V' 

45.  .V2 

O.B» 

0..^su2 

40 

^^^^^^^^^|is 

44.(i4 

o.>-. 

U.IOST 

50 

43.71 

0.03 

0.1ttS2 

60 

O.ius 

ÖT.Üii"" 

Tl4 

42.70 

O.o« 

0.3IT.. 

70 

O.UHO 

58.17 

41. lA 

1.01 

0.1H3H 

SO 

O.ma 

59.  IT 

l!in 

40.12 

l.o:l 

0.1  iSJ 

90 

0  11*0 

60.  S4 

1  07 

39.  »4 

Los 

0.01170 

100 

olo'ti 

B1.4D 

LOU 

38.  .',.1 

l.u 

O.OTBl 

110 

O.ni:! 

B3.44 

1.D4 

37.3^ 

Lls 

0.UUU.1 

130 

Ü.UIPl 

M.47 

Los 

36.10 

LH 

0.04S1 

130 

-O.oi; 

64.411 

I.ni 

3S.no 

1.20 

11.03«)« 

.140 

-O.OIIT 

65.111 

l.on 

33.1« 

1.11 

O.UHl» 

ISO 

-O.iHiii 

r.r..i., 

0.1.» 

32.4^ 

L2S 

O.nir.:. 

Itill 

^ 

XVI 


1 

i 

«fMittlsto  IMalpll 

1 

8 

s 

•4 

5 

Temperatur 
Celsius 

Absolute 
Temperatur 

Dampfspannung 
in  Millimeter 
Quecksilber 

Erster  Differential- 
quotient in  Millim. 
Quecksilber 

dp 

t 

T 

P 
(Regnault) 

dp 
dt 

pdt 

0 

273 

127.1)1 

5.846 

O.O4&704 

10 

2S3 

198.46 

8.380 

0.04222C 

20 

293 

298.03 

11.664 

0.03«137 

30 

303 

434.62 

15.813 

0.03S3f>) 

40 

313 

^17.53 

20.941 

0.03S9M 

50 

323 

857.07 

27.157 

0.031f«S 

60 

333 

1164.51 

34.540 

0.02MI1 

70 

:i43 

1552.09 

43.181 

0.0278» 

80 

353 

2032.53 

53.124 

O.OK137 

00 

3(i3 

2619.08 

64  406 

0.0345»! 

100 

373 

3325.15 

77.030 

0.023U( 

110 

38:i 

4164.06 

90.972 

0.021847 

120 

393 

5146.79 

106.173 

0.029f21 

130 

403 

6291.60 

122.573 

0.0t94SS 

140 

413 

7603.96 

140.057 

0.018419 

150 

423 

9095.94 

158.497 

0.0174» 

Gesittisrte  Wa^fß 

1 

8 

S 

4 

Temperatur 
Celsius 

Gesammt- 
wärme 

Diffe- 
renz 

FlUssigkeits- 
wärme 

Diffe- 
renz 

Ver- 

dampfnngs- 

w&rme 

D» 

nm 

t 

X 

(Begnault) 

q  —  1  cdt 

<    (Regnault) 

r       l  —  q 

0 

90.00 

0.00 

90.00 

10 

91.42 

1.42 

2.36 

2.36 

89.06            o.»4 

20 

92.76 

1.34 

4.74 

2.38 

88.02             \Ai 

30 

94  Ol 

1.25 

7.13 

2.39 

86.88                i.H 

40 

95.18 

1.17 

9.54 

2.41 

85.64                l.ti 

50 

96.27 

1.09 

11.96 

2.42 

84.31          i      1.3] 

60 

97.28 

1.01 

14.41 

2.45 

82.87                1,U 

70 

98.20 

0.92 

16.86 

2.45 

81.34 

1.53 

80 

99.04 

0.84 

19.34 

2.4S 

79.70 

\M 

90 

99.80 

0.76 

21.83 

2.49 

77.97 

1.73 

1 

100 

100.48 

0.68 

24.34 

2.51 

76.14 

1.83 

110 

101.07 

0.59 

26.  S  6 

2.52 

74.21 

1.93 

120 

101.58 

0.51 

29.40 

2.54 

7-2.18 

2.03 

130 

102.01 

0.4.3 

31.96 

2.56 

70.05 

m 

140 

102.36 

0.35 

34.53 

2.57 

67.83 

2.23 

150 

/ 

102.62 

0.26 

37.12 

L_ 

2.59 

65.50 

133 

xvn 


on  Schwefelkohlenstoff. 

Tab.  7  a. 

• 

7 

8 

9 

1 

Temperatur 

^       dp 
"   pdt 

r 
u 

=^^-sf 

(^       ^'      J 

-^  — Ap 

u         u          ^ 

Apu 

=  w 

r          ^ 

Celsius 
t 

i 

12.177 

51.18 

47.08 

0.08015 

0 

1  1.950 

76.05 

69.69 

0.08368 

10 

11.467 

• 

109.60 

100.04 

0.08721 

20 

11.024 

153.65 

139.71 

0.09071 

30 

10.614 

210.20 

190.40 

0.09421 

40 

10.233 

281.30 

253.82 

0.09772 

50 

9.H77 

368.85 

331.51 

0.10124 

60 

9.543 

474. 9H 

425.21 

0.10478 

70 

0.22« 

601.38 

536.20 

0.10838 

80 

8. 1126 

749.76 

665.77 

0.11202 

90 

&.«4I 

921.42 

814.79 

0.11573 

100 

S.367 

1117.36 

983.82 

0.11951 

110 

8.104 

1338.12 

1173.00 

0.12339 

120 

7.s5f 

1584.12 

1382.35 

0.12737 

1 

30 

7.607 

1855.00 

1611.15 

0.13146 

140 

7.371 

• 

2150.06 

1858.36 

0.13567 

150 

TOD  Schwefelkohlenstoff.    ' 

rab.  7  b. 

5 

• 

7 

8 

Diffe-iL_ 

1 

Acussero 

Diffe- 

Diffe- 

Innere 

1  Tem- 

klente  Wärme 

renz 

1 

Dainpfwärme 

'  renz 

latente  Wärme 

renz 

Werthe  von 

jperaturl 
Celsius 

Apu  —  (fr 

• 

J—X    Apu 

1 

1 

Q  —  r — Apu 

r 

u  —  7 — ^ 

C) 

t 

7.213 

1 

82.79 

1 

82.79 

1.7585 

0 

7.452 

0.23!» 

83.97 

1.18 

81.61 

1.18 

1.1711 

10 

7.676 

0.221 

85.08 

l.il 

80.34 

1.27 

0.8031 

20 

7. HM 

0.205 

86.13 

1.05 

79.00 

1.34 

0.5654 

30 

8.06S 

0.187 

87.11 

0.98 

77.57 

1.43 

0.4074 

40 

8.  239 

0.171 

88.03 

0.92 

76.07 

1.50 

0.2997 

50 

8.3flÜ 

0.151 

88.89 

0.86 

74.48 

1.59 

0.224  7 

60 

M.523 

0.133 

89.68 

0.79 

72.82 

1.66 

0.1712 

70 

8.63S 

0.115 

90.40 

0.72 

71.06 

1.76 

0.1325 

80 

8.7  34 

0.09« 

91.07 

0.67 

69.24 

1.82 

0.1040 

90 

S.812 

0.07s 

91.67 

0.60 

67.33 

1.91 

0.0826 

100 

8.S6«) 

0.057 

92.20 

0.53 

65.34 

1.99 

0.0664 

110 

8.(106 

0.037 

92.67 

0.47 

63.27 

2.07 

0.0539 

120 

8.922 

0.016  ' 

93.09 

0.42 

61.13 

2.14 

0.04  42 

130 

8.917 

-0.005 

93.44 

0.35 

58.91 

2.22 

0.0366 

140 

8.8<ift 

-0.031 

1 

93.73 

0.29 

56.61 

2.30 

• 

0.0305 

150 

)  e  n  n  e  r  I  Wärmedioorio. 


eeBattJgte  Dampfe 


AbEüliite 
Temperatur 


Darop    . 

illiiuetcr 
Quecksilber 


Erster  Differentitil- 

quotient  inMillim. 

Quecksilber 

dt 


dp 
pdt 


ii:».ti.- 

1587.u<i 


6520.2$ 

82114.  IIH 


03TK1 

01413B 
031 »II 


Oesättlgte  Mn^ 


Absolute 
Temperatur 


Dampl 

in  Millimeter 
Quecksilber 


Erster  Differeulial-  | 

quoiieot  inHilliiii. . 

Quecksilber        i 


df 


I  +411 

1— JL"_. 


T 

;Rc(niault 

dp 

pdt 

df 

248 

13007.«i 

399  H4 

ü.ua«-u 

25a 

lä142.44 

46i;.R3 

O.oanijh 

25S 

17582  J-. 

518.fi« 

0.U3341» 

2«3 

20340.20 

5«.J.HI 

«.OISIT« 

26S 

23441.34 

O.oi-oss 

273 

26WI0.HI. 

730.7« 

«.OIIIM 

27S 

30753.  so 

S08.-0 

0.03(12»« 

isi 

349%.«,-, 

889.42 

0.02&1IS 

288 

■     3964ö.'s(; 

972.0« 

0.0I4SI^ 

293 

4471I>.AS 

1055.05 

ü.nijÄis 

2'Jä 

511207.32 

1140.3) 

0.02271! 

303 

aOMD.Oü 

1224.  IS 

308 

62447.3« 

1306.JT 

0.030112« 

313 

69184. i.'i 

1387.23 

0.0300*1 

319 

7ii:n4.Bo 

1464.JI 

O.OISI»! 

XIX 


ron  Quecksilber.    Tab.  8. 

6 

7 

8 

9 

1 

Temperatur 

rp         dp 

^    "    pdt 

u                 dt 

'         '       Ap 

u         u           '^ 

Apu 

r          ^ 

CelsiuB 
t 

13.911 

1.36 

1.27 

• 

0.07189 

140 

13.S55 

2.62 

2.43 

0.07217 

160 

13.75S 

4.85 

4.49 

0.07279 

180 

13.576 

8.66 

8.03 

0.07366 

200 

13.381 

14. S9 

13.78 

0.07473 

220 

13.159 

24.82 

22.94 

0.07599 

240 

12.91S 

40.07 

36.97 

0.07741 

260 

12.660 

63.00 

58.02 

0.07898 

280 

12.390 

96.22 

88.45 

0.08071 

300 

12.110 

143.20 

131.38 

0.08257 

320 

11.923 

207.90 

190.32 

0.08458 

340 

11.529 

294.96 

269.38 

0.08673 

360 

11.232 

410.48 

373.94 

0.08903 

380 

10.932 

556.73 

505.80 

0.09147 

400 

10.631 

742.40 

672.57 

0.09400 

420    ' 

10.32» 

971.73 

877.64 

0.09682 

440 

10.027 

1250.24 

1125.55 

0.09973 

460 

9.726 

1582.19 

1419.52 

0.10281 

480 

9.429 

1971.57 

1762.47 

0.10605 

500 

9.134 

2421.13 

2156.08 

0.10947 

520 

ron.  Kohlensäure.    Tab.  9. 

•                                     7 

8 

9 

1 

Temperatur 

rp         dp 

^'  pdt 

r       ^j^dp 
u            "dt 

'        '       Ap 

u         u           ^ 

Apu 

r          ^ 

Celsius 
t 

7.620 

3178.42 

2761.30 

0.13124 

-25 

7.629 

:no4.9i 

3219.31 

0.13107 

-20 

7.611 

4291.33 

3727.47 

0.13139 

-15 

7.566 

4935. 5S 

4283.29 

0.13216 

-10 

7.500 

5638.04 

4886.30 

0.13333 

-  5 

7.414 

6397.22 

5534.35 

0.13488 

0 

7.310 

•  7209.74 

6223.49 

0.13679 

+  5 

7.192 

8072.03 

6949.65 

0.13904 

+10 

7.061 

8977.87 

7706.4  3 

0.14162 

+  15 

«.  11 1 9 

9922.30 

8488. 2  H 

0.14452 

+20 

6.76fi 

10897.49 

9287. 3  s 

0.14775 

+25 

6.610 

11895.36 

10095.67 

0.15129 

+30 

6.445 

12907.36 

10904.73 

0.15515 

+35 

6.276 

13924.36 

11705.67 

0.15934  • 

+40 

ef.l03 

14937.11 

12489.76 

0.16384 

+45 

XX 


Hanpttabelle  Ar  gaaUtlgt 


1  I  8  I  8 

Dampfspannung. 


In 

Atmosphären 


0.1 

0.2 
0.3 
0.4 

0.5 

0.6 

0.7 
0.8 
0.9 

1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

1.5 
1.6 
1.7 
i.S 
1.« 

2.0 
2.1 
2.2 

2.3 
2.4 

2.3 
2.6 
2.7 

2.S 

2.9 

3.0 
3.1 
3.2 
3.:i 
3.4 


In 
Millimeter 

Quecksilber- 
säule 


76 
152 
228 
304 

3S0 
456 
532 
608 
684 

760 
836 
912 
988 
t064 

1140 
1216 
1292 
1368 
1444 

1520 
1596 
1672 
1748 
1824 

1900 
1976 
2052 
2128 
2204 

2280 
2350 
2432 
•2508 
2584 


In 
Kilogrammen 

pro 
Quadratmeter 

P 


1033.4 
2066.8 
3100.2 
4133.6 

5167.0 
6200.4 
7233.8 
8267.2 
9300.6 

10334.0 
11367.4 
12400  S 
13434.2 
14467.6 

15501.0 
16534.4 
17567.8 
18601.2 
19634.6 

20668.0 
21701.4 
22734.K 
23768.2 
24801.6 

25835.0 
26868.4 
27901.8 
28935  2 
29968.6 

31002.0 
32035.4 
33068.  s 
34102.2 
3513-).« 


Temperatur 


6 


FlUssigkeits- 


(Celsius)  wärme 


t 


(Regnault) 


46.21 
60.4r> 
69.49 
76.25 


81.71 
86.32 
90.32 
93.88 
97.08 

100.00 

102.68 

105  17 
107.50 

109.68 

111.74 
113.69 
115.54 
117.30 
I  18.99 

120.60 
122.15 
123.64 

125.07 

126.46 


127.80 
129.10 

130.35 
131.57 
132.76 

133.91 
135.03 
136.12 
137.19 
138.23 


dt 


•'o 


(Regnault) 


Innere 
latente  Win 


[p=575.40-0.7« 


46.282 
60.589 
69.687 
76.499 

82.017 
86.662 
90.704 
94.304 
97.543 

100.500 
103.216 
105.740 
108.104 
110.316 

112.408 
114.389 
116.269 
118.059 
119.779 

121.417 
122.995 
124.513 
125.970 
127.386 

128.753 
130.079 
131.354 
132.599 
133.814 

134.9S9 
136.133 
137.247 
138.341 
139.404 


538.M> 
527.>»4 
520.433 
515.«s< 

510.767 
507.121 
503.957 
501.141 
498.610 

496.30« 
494.180 
492.210 
490.317 
488.649 

487.014 
485.471 
484.00$ 
482.61« 

481.271 

480.005 
478.77» 
477.601 
476.470 
475.370 

474.)10 
473.182 
472.293 
471.32S 
470.3S7 

469.477 
468. 5»1 
467.72« 
466.>!>3 
466.  u60 


IL. 


Wuserdämpfe.     Tab. 

!0. 

T 

8 

0 

ID 

U 

11 

Werthe 

Dichtigkeit 

AeoBMTe 

3a 

(Gewicht  von 

^teilte  Wurme 

DllTerenzen 

einem 
Cubiiinieter) 

DifferenKan 

Jpu 

« 

_«__ 

y 

KUogr. 
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trdampfb.    Tab.  10.    Fortsetzung  1 . 

'       B             1              i 

10 

tl 

11 

Werthe 

Dichtigkeit 

jre 

von 

((>ewicbt  von 

'Srme 

Differeiuün 

einem 

Difforuaieo 

Cubikmeter) 

' 

u 

u 

Kilogr. 

1 

9\1-1 

l.UHI« 

1                     U.IUIII 

1i4U.;i 

2:i.i 

2.iilii;t 

u.uyn 

»            u.iHii            iieu.i 

22.!. 

2.1.TII1 

ü          1        O.lnuS         1          UNe.l 

2'i.n 

■l.iih'. 

B                  U.I.'iVI         1         lOIJS.ü 

22.- 

2.1!.« 

h2S 

1        i       (1.1171       I       lo:il.>i 

22.7 

2,'J:lli:( 

si:i 

7                  l).i:i7l 

Uthi.2 

•l.-isir. 

»          '         IJ.137:1 

I0T6.\ 

22!  ft 

.    2.;i:i4" 

hT.t 

1.          1         11.11-11 

loim.a 

22.,-, 

2.3.71 

hTi 

.         .,,... 

II2I.7 

22.1 

2.13!ll 

.sao 

1 

lN4.<i 

22., ■! 

2.11111 

5111 

l      \     \uH\ 

IIU6.:l 

22.  :i 

2,^1  :i<i 

0       i      U.asu 

I1S8.:. 

22.1 

2.M(1I1 

a            ti.sTN<,            l'iioji 

22,1 

2.«J»7 

n.SBKK          1          1232.7 

22.1 

2.01I.I 

-M7 

I2.'iJ.7 

I276.fi 

22,11 

2.7.snii 
2..ul<i 

M^ 

O.aios 

1298  ;. 

2..s;ii 

0.J4»» 

1320.  :i 

2.1)1110 

0.33T3 

\U2.t 

21  .s 

2,i.&«« 

SU 

0.S31S    ■ 

t363.s 

21  7 

:i.n«T;i 

.,,., 

0.33SS 

13S.XI 

U.IIS.U 

:,i;i 

0.31(1* 

1407, u 

3.1UU. 

0.31  SD 

]42%.a 

hia 

O.Äins 

14MI... 

21;.* 

3.11  j:l 

Ml 

0,:i»»i 

1471. ^ 

21  .1 

:t.-inyi 

.Slh 

ü.;iu(i7 

1492.« 

2LI 

3.:illl 

O.mMi 

1514.2 

a.sB.ia 

U.iniT 

153.5.:, 

3.4ini 

•          i        0,1.7. 

1 556.7 

21.1 

;i.  18711 

soit 

«       1      u.iKita 

1577.» 

21.1 

3,  .^17^ 

.sns 

<t        1      ü.27<i:t 

15U9.i> 

:l..^B«..1 

.^(17 

ti          1        0,27  Ä:t 

IB20.1 
1Ü11.1 

21,1 

3.ni«2 
3.mi»!i 

Äu' 

!        1       o'.Üt' 

1 

1662,  j 

21.U 

3.72no 

k 

XXIV 


HauptUbeUe  tb  gHÜI 


1         I         t         I        s 
Dampfspannung. 


In 
{Atmosphären 


7.00 

7.25 
7.50 
7.75 

8.00 
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10.25 
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75 
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7980 
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437.IU 

4X.M4 

4».ii« 
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4!S.«« 
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421.4* 
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y  .  Drnck  Ton  Breitkopf  und  H&rtel  in  Leipzig. 


